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ATTACHMENT  A  -  APPENDIX  B 
Table  A-5  (Continued) 

Detailed  Listing  of  Blanks  Results  -  1992  Water  Samples 


TABLE  A“5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8080 

Analyte  :  PCB-1232,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  0.23 

Method  :  SU8080 

Analyte  :  PCB-1232 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

2  September  1992 

A12IB14 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

4  September  1992 

A12IB61 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A12IOU 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A12I026 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

7  October  1992 

L62JG14 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

7  October  1992 

K62JG14 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

10  October  1992 

K62JJ14 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

12  October  1992 

K62JL14 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

14  October  1992 

P82JH42 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

16  October  1992 

P82JP14 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

17  October  1992 

P82JP58 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

17  October  1992 

P82JP38 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

18  October  1992 

P82JP82 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

18  October  1992 

P82JP91 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

23  October  1992 

P82JU14 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

23  October  1992 

082JU14 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

31  October  1992 

A12J246 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

3  November  1992 

A12KB26 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

3  November  1992 

P82KC14 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

4  November  1992 

P82KC41 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

4  November  1992 

P82KC27 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

21 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.2 

Method  :  SU8080 

Analyte  :  PCB-1242 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

16  September  1992 

A12IQ31 

ND 

0.000096 

mg/L 

0.961538 

16  September  1992 

A12I019 

ND 

0.00011 

mg/L 

1.086956 

7  October  1992 

K62JG19 

ND 

0.000097 

mg/L 

0.966183 

10  October  1992 

K62JJ20 

ND 

0.000097 

mg/L 

0.970873 

13  October  1992 

K62JL21 

ND 

0.00011 

mg/L 

1.104972 

13  October  1992 

K62JL23 

ND 

0.00011 

mg/L 

1.052631 

14  October  1992 

P82JM48 

ND 

0.00011 

mg/L 

1.086956 

16  October  1992 

P82JP20 

ND 

0.00011 

mg/L 

1.136363 

24  October  1992 

P82JU24 

ND 

0.000098 

mg/L 

0.980392 

Total  Number  of  Blanks 

=  9 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.00011 

Compiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-231 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


Method 

Analyte 

Type  of  Blank 


DATE 

ANALYZED 


SU8080 
PCB-1242 
Method  Blank 


LAB 

ID 


RESULT 


REPORTING 

LIMIT 


UNITS 


FACTOR 


2  September  1992 

A12IB14 

ND 

0.0001 

mg/L 

1 

4  September  1992 

A12IB61 

ND 

0.0001 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A12I014 

NO 

0.0001 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A12I026 

ND 

0.0001 

mg/L 

1 

7  October  1992 

K62JG14 

ND 

0.0001 

mg/L 

1 

7  October  1992 

L62JG14 

ND 

0.0001 

mg/L 

1 

10  October  1992 

K62JJ14 

ND 

0.0001 

mg/L 

1 

12  October  1992 

K62JL14 

ND 

0.0001 

mg/L 

1 

14  October  1992 

P82JM42 

ND 

0.0001 

mg/L 

1 

16  October  1992 

P82JP14 

ND 

0.0001 

mg/L 

1 

17  October  1992 

P82JP58 

ND 

0.0001 

mg/L 

1 

17  October  1992 

P82JP38 

ND 

0.0001 

mg/L 

1 

18  October  1992 

P82JP82 

ND 

0.0001 

mg/L 

1 

18  October  1992 

P82JP91 

ND 

0.0001 

mg/L 

1 

23  October  1992 

P82JU14 

ND 

0.0001 

mg/L 

1 

23  October  1992 

082JU14 

ND 

0.0001 

mg/L 

1 

31  October  1992 

A12J246 

ND 

0.0001 

mg/L 

1 

3  November  1992 

P82KC14 

ND 

0.0001 

mg/L 

1 

3  November  1992 

A12KB26 

ND 

0.0001 

mg/L 

1 

4  November  1992 

P82KC41 

ND 

0.0001 

mg/L 

1 

4  November  1992 

P82KC27 

ND 

0.0001 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  21 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.0001 

Method  :  SW8080 

Analyte  :  PCB-1242 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

16  September  1992 

A12IQ31 

ND 

0.096 

ug/L 

0.961538 

16  September  1992 

A12I019 

ND 

0.11 

ug/L 

1.086956 

7  October  1992 

K62JG19 

ND 

0.097 

ug/L 

0.966183 

10  October  1992 

K62JJ20 

ND 

0.097 

ug/L 

0.970873 

13  October  1992 

K62JL23 

ND 

0.11 

ug/L 

1.052631 

13  October  1992 

K62JL21 

NO 

0.11 

ug/L 

1.104972 

14  October  1992 

P82JM48 

ND 

0.11 

ug/L 

1.086956 

16  October  1992 

P82JP20 

ND 

0.11 

ug/L 

1.136363 

24  October  1992 

P82JW24 

ND 

0.098 

ug/L 

0.980392 

Total  Number  of  Blanks  =  9 
Total  Number  above  Reporting  Limit 


Method  :  SW8080 

Analyte  :  PCB-1242 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

2  September  1992 
4  September  1992 


A12IB14 

A12IB61 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  0.11 


ND 

NO 


0.1 

0.1 


ug/L 

ug/L 


Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8080 

Analyte  :  PCB-1242,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

15  Septenijer  1992 

A12I014 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A12I026 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

7  October  1992 

L62JG14 

ND 

0-1 

ug/L 

1 

7  October  1992 

K62JG14 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

10  October  1992 

K62JJ14 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

12  October  1992 

K62JL14 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

14  October  1992 

P82JM42 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

16  October  1992 

P82JP14 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

17  October  1992 

P82JP38 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

17  October  1992 

P82JP58 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

18  October  1992 

P82JP82 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

18  October  1992 

P82JP91 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

23  October  1992 

P82JW14 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

23  October  1992 

082JU14 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

31  October  1992 

A12J246 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

3  November  1992 

P82KC14 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

3  November  1992 

A12KB26 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

4  November  1992 

P82KC41 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

4  November  1992 

P82KC27 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

21 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.1 

Method  :  SU8080 

Analyte  :  PCB-1248 

Type  of  Blank  ;  Equipment  Blank 

16  September  1992 

A12IQ31 

ND 

0.000096 

mg/L 

0.961538 

16  September  1992 

A12I019 

ND 

0.00011 

mg/L 

1.086956 

7  October  1992 

K62JG19 

ND 

0.000097 

mg/L 

0.966183 

10  October  1992 

K62JJ20 

ND 

0.000097 

mg/L 

0.970873 

13  October  1992 

K62JL23 

ND 

0.00011 

mg/L 

1.052631 

13  October  1992 

K62JL21 

ND 

0.00011 

mg/L 

1.104972 

14  October  1992 

P82JM48 

ND 

0.00011 

mg/L 

1.086956 

16  October  1992 

P82JP20 

ND 

0.00011 

mg/L 

1.136363 

24  October  1992 

P82JW24 

ND 

0.000098 

mg/L 

0-980392 

Total  Number  of  Blanks 

=  9 

Concentration  Range  NC 

Total  Nun4)er  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.00011 

Method  :  SU8080 

Analyte  :  PCB-1248 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

2  September  1992 

A12IB14 

ND  0.0001 

mg/L 

1 

4  September  1992 

A12IB61 

ND  0.0001 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A12I014 

ND  0.0001 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A12I026 

ND  0.0001 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8080 

Analyte  :  PCB-1248,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

7  October  1992 

L62JG14 

ND 

0.0001 

mg/L 

1 

7  October  1992 

K62JG14 

ND 

0.0001 

mg/L 

1 

10  October  1992 

K62JJ14 

ND 

0.0001 

mg/L 

1 

12  October  1992 

IC62JL14 

NO 

0.0001 

mg/L 

1 

14  October  1992 

P82JM42 

ND 

0.0001 

mg/L 

1 

16  October  1992 

P82JP14 

ND 

0.0001 

mg/L 

1 

17  October  1992 

P82JP38 

ND 

0.0001 

mg/L 

1 

17  October  1992 

P82JP58 

ND 

0.0001 

mg/L 

1 

18  October  1992 

P82JP82 

ND 

0.0001 

mg/L 

1 

18  October  1992 

P82JP91 

ND 

0.0001 

mg/L 

1 

23  October  1992 

P82JW14 

ND 

0.0001 

mg/L 

1 

23  October  1992 

082JU14 

ND 

0.0001 

mg/L 

1 

31  October  1992 

A12J246 

ND 

0.0001 

mg/L 

1 

3  November  1992 

P82KC14 

ND 

0.0001 

mg/L 

1 

3  November  1992 

A12KB26 

ND 

0.0001 

mg/L 

1 

4  November  1992 

P82KC41 

ND 

0.0001 

mg/L 

1 

4  November  1992 

P82KC27 

ND 

0.0001 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  »  21 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  0.0001 


Method 

Analyte 

Type  of  Blank 


SW8080 
PCB-1248 
Equipment  Blank 


16  September  1992 

A12IQ31 

ND 

0.096 

ug/L 

0.961538 

16  September  1992 

A12I019 

ND 

0.11 

ug/L 

1.086956 

7  October  1992 

K62JG19 

ND 

0.097 

ug/L 

0.966183 

10  October  1992 

K62JJ20 

NO 

0.097 

ug/L 

0.970873 

13  October  1992 

K62JL23 

ND 

0.11 

ug/L 

1.052631 

13  October  1992 

K62JL21 

ND 

0.11 

ug/L 

1.104972 

14  October  1992 

P82JM48 

ND 

0.11 

ug/L 

1.086956 

16  October  1992 

P82JP20 

ND 

o.n 

ug/L 

1.136363 

24  October  1992 

P82JU24 

ND 

0.098 

ug/L 

0.980392 

Total  Number  of  Blanks 

=  9 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.11 

Method  :  SU8080 

Analyte  ;  PCB-1248 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

2  September  1992 

A12IB14 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

4  September  1992 

A12IB61 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A12I014 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A12I026 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

7  October  1992 

K62JG14 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

7  October  1992 

L62JG14 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8080 

Analyte  :  PCB-1248,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

10  October  1992 

K62JJ14 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

12  October  1992 

IC62JL14 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

14  October  1992 

P82JM42 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

16  October  1992 

P82JP14 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

17  October  1992 

P82JP38 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

17  October  1992 

P82JP58 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

18  October  1992 

P82JP91 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

18  October  1992 

P82JP82 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

23  October  1992 

P82JU14 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

23  October  1992 

082JU14 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

31  October  1992 

A12J246 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

3  November  1992 

A12KB26 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

3  November  1992 

P82KC14 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

4  November  1992 

P82KC41 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

4  November  1992 

P82KC27 

ND 

0.1 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

21 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.1 

Method  :  SU8080 

Analyte  ;  PCB-1254 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

16  September  1992 

A12IQ31 

ND 

0.00019 

mg/L 

0.961538 

16  September  1992 

A12I019 

ND 

0.00022 

mg/L 

1.086956 

7  October  1992 

K62JG19 

ND 

0.00019 

mg/L 

0.966183 

10  October  1992 

K62JJ20 

ND 

0.00019 

mg/L 

0.970873 

13  October  1992 

IC62JL23 

ND 

0.00021 

mg/L 

1.052631 

13  October  1992 

K62JL21 

ND 

0.00022 

mg/L 

1.104972 

14  October  1992 

P82JM48 

ND 

0.00022 

mg/L 

1.086956 

16  October  1992 

P82JP20 

ND 

0.00023 

mg/L 

1.136363 

24  October  1992 

P82JW24 

ND 

0.0002 

mg/L 

0.980392 

Total  Number  of  Blanks  = 

9 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.00023 

Method  :  SW8080 

Analyte  :  PCB-1254 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

2  September  1992 

A12IB14 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

4  September  1992 

A12IB61 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A12I014 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A12I026 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

7  October  1992 

K62JG14 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

7  October  1992 

L62JG14 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

10  October  1992 

K62JJ14 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

12  October  1992 

K62JL14 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


NO  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8080 

w 

Analyte  :  PCB-1254,  cont- 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

14  October  1992 

P82JM42 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

16  October  1992 

P82JP14 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

17  October  1992 

P82JP58 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

17  October  1992 

P82JP38 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

18  October  1992 

P82JP91 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

18  October  1992 

P82JP82 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

23  October  1992 

P82JW14 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

23  October  1992 

082JU14 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

31  October  1992 

A12J246 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

3  November  1992 

P82KC14 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

3  November  1992 

A12KB26 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

4  November  1992 

P82KC41 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

4  November  1992 

P82KC27 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  21 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.0002 

Method  ;  SU8080 

Analyte  :  PCB-1254 

A 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

w 

16  September  1992 

A12IQ31 

ND 

0.19 

ug/L 

0.961538 

16  September  1992 

A12I019 

ND 

0.22 

ug/L 

1.086956 

7  October  1992 

K62JG19 

ND 

0.19 

ug/L 

0.966183 

10  October  1992 

K62JJ20 

ND 

0.19 

ug/L 

0.970873 

13  October  1992 

K62JL23 

ND 

0.21 

ug/L 

1.052631 

13  October  1992 

K62JL21 

ND 

0.22 

ug/L 

1.104972 

14  October  1992 

P82JM48 

ND 

0.22 

ug/L 

1 .086956 

16  October  1992 

P82JP20 

ND 

0.23 

ug/L 

1.136363 

24  October  1992 

P82JW24 

ND 

0.2 

ug/L 

0.980392 

Total  Number  of  Blanks 

=  9 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.23 

Method  :  SW8080 

Analyte  :  PCB-1254 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

2  September  1992 

A12IB14 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

4  September  1992 

A12IB61 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A12I014 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A12I026 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

7  October  1992 

L62JG14 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

7  October  1992 

K62JG14 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

10  October  1992 

K62JJ14 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

12  October  1992 

K62JL14 

ND 

0.2 

ug/L 

A 

14  October  1992 

P82JH42 

ND 

0.2 

ug/L 

16  October  1992 

P82JP14 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

Compiled:  9  Hay  1994  ND  = 

Not  Detected 

NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8080 

Analyte  ;  PCB-1254,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

17  October  1992 

P82JP58 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

17  October  1992 

P82JP38 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

18  October  1992 

P82JP91 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

18  October  1992 

P82JP82 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

23  October  1992 

P82JU14 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

23  October  1992 

082JU14 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

31  October  1992 

A12J246 

NO 

0.2 

ug/L 

1 

3  November  1992 

P82KC14 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

3  November  1992 

A12KB26 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

4  November  1992 

P82KC41 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

4  November  1992 

P82KC27 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

21 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.2 

Method  :  SW8080 

Analyte  :  PCB-1260 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

16  September  1992 

A12IQ31 

ND 

0.00019 

mg/L 

0.961538 

16  September  1992 

A12I019 

ND 

0.00022 

mg/L 

1.086956 

7  October  1992 

K62JG19 

ND 

0.00019 

mg/L 

0.966183 

10  October  1992 

K62JJ20 

ND 

0.00019 

mg/L 

0.970873 

13  October  1992 

K62JL21 

ND 

0.00022 

mg/L 

1.104972 

13  October  1992 

K62JL23 

ND 

0.00021 

mg/L 

1.052631 

14  October  1992 

P82JM48 

ND 

0.00022 

mg/L 

1.086956 

16  October  1992 

P82JP20 

ND 

0.00023 

mg/L 

1.136363 

24  October  1992 

P82JU24 

ND 

0.0002 

mg/L 

0.980392 

Total  Number  of  Blanks 

=  9 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.00023 

Method  :  SU8080 

Analyte  :  PCB-1260 

Type  of  Blank  ;  Method  Blank 

2  September  1992 

A12IB14 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

4  September  1992 

A12IB61 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A12I014 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A12I026 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

7  October  1992 

L62JG14 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

7  October  1992 

K62JG14 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

10  October  1992 

K62JJ14 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

12  October  1992 

K62JL14 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

14  October  1992 

P82JH42 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

16  October  1992 

P82JP14 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

17  October  1992 

P82JP58 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

17  October  1992 

P82JP38 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

Compiled:  9  Hay  1994 


ND  s  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

ANALYZED 

ID 

Method 

:  SU8080 

Analyte 

:  PCB-1260,  cont. 

Type  of 

Blank  :  Method  Blank 

18  October 

1992 

P82JP91 

18  October 

1992 

P82JP82 

23  October 

1992 

P82JW14 

23  October 

1992 

082JU14 

31  October 

1992 

A12J246 

3  November 

1992 

P82KC14 

3  November 

1992 

A12KB26 

4  November 

1992 

P82KC41 

4  November 

1992 

P82KC27 

Total  Number  of 

Blanks 

=  21 

Total  Number  above  Reporting  Limit 

Method  :  SW8080 

Analyte  :  PCB-1260 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

16  September  1992 

A12I031 

16  September  1992 

A12I019 

7  October  1992 

K62JG19 

10  October  1992 

K62JJ20 

13  October  1992 

K62JL21 

13  October  1992 

K62JL23 

14  October  1992 

P82JH48 

16  October  1992 

P82JP20 

24  October  1992 

P82JU24 

Total  Number  of  Blanks  =  9 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Method  ;  SW8080 

Analyte  :  PCB-1260 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


2  September  1992 

A'I2IB14 

4  September  1992 

A12IB61 

15  September  1992 

A12I014 

16  September  1992 

A12I026 

7  October  1992 

L62JG14 

7  October  1992 

K62JG14 

10  October  1992 

K62JJ14 

12  October  1992 

K62JL14 

14  October  1992 

P82JM42 

16  October  1992 

P82JP14 

17  October  1992 

P82JP58 

17  October  1992 

P82JP38 

18  October  1992 

P82JP91 

18  October  1992 

P82JP82 

REPORTING 

RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


ND 

0.0002 

mg/L 

1 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

ND 

0.0002 

mg/L 

1 

ND 

0.0002 

mg/L 

.1 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  0.0002 


ND 

0.19 

ug/L 

0.961538 

ND 

0.22 

ug/L 

1 .086956 

ND 

0.19 

ug/L 

0.966183 

ND 

0.19 

ug/L 

0.970873 

ND 

0.22 

ug/L 

1.104972 

ND 

0.21 

ug/L 

1.052631 

ND 

0.22 

ug/L 

1.086956 

NO 

0.23 

ug/L 

1.136363 

ND 

0.2 

ug/L 

0.980392 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  0.23 


ND 

0.2 

ug/L 

1 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

NO 

0.2 

ug/L 

1 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8080 

Analyte  :  PCB-1260,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

23  October  1992 

P82JW14 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

23  October  1992 

082JU14 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

31  October  1992 

A12J246 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

3  November  1992 

A12KB26 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

3  November  1992 

P82KC14 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

4  November  1992 

P82KC41 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

4  November  1992 

P82KC27 

ND 

0.2 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

21 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.2 

Method  :  SW8080 

Analyte  :  Toxaphene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

16  September  1992 

A12IQ31 

ND 

0.00048 

mg/L 

0.961538 

16  September  1992 

A12I019 

ND 

0.00054 

mg/L 

1 .086956 

7  October  1992 

K62JG19 

ND 

0.00048 

mg/L 

0.966183 

10  October  1992 

K62JJ20 

ND 

0.00049 

mg/L 

0.970873 

13  October  1992 

K62JL21 

ND 

0.00055 

mg/L 

1.104972 

13  October  1992 

K62JL23 

ND 

0.00053 

mg/L 

1.052631 

14  October  1992 

P82JM48 

ND 

0.00054 

mg/L 

1.086956 

16  October  1992 

P82JP20 

ND 

0.00057 

mg/L 

1.136363 

24  October  1992 

P82JW24 

ND 

0.00049 

mg/L 

0.980392 

Total  Number  of  Blanks 

=  9 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.00057 

Method  :  SW8080 

Analyte  :  Toxaphene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

2  September  1992 

A12IB14 

ND 

0.0005 

mg/L 

1 

4  September  1992 

A12IB61 

ND 

0.0005 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A12I014 

ND 

0.0005 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A12I014 

ND 

0.0005 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A12I026 

ND 

0.0005 

mg/L 

1 

7  October  1992 

L62JG14 

ND 

0.0005 

mg/L 

1 

7  October  1992 

K62JG14 

ND 

0.0005 

mg/L 

1 

10  October  1992 

K62JJ14 

ND 

0.0005 

mg/L 

1 

12  October  1992 

K62JL14 

ND 

0.0005 

mg/L 

1 

14  October  1992 

P82JM42 

ND 

0.0005 

mg/L 

1 

16  October  1992 

P82JP14 

ND 

0.0005 

mg/L 

1 

17  October  1992 

P82JP58 

NO 

0.0005 

mg/L 

1 

17  October  1992 

P82JP38 

ND 

0.0005 

mg/L 

1 

18  October  1992 

P82JP82 

ND 

0.0005 

mg/L 

1 

18  October  1992 

P82JP91 

ND 

0.0005 

mg/L 

1 

23  October  1992 

P82JU14 

ND 

0.0005 

mg/L 

1 

Conpiled;  9  May  1994 


ND  s  Not  Detected 


NC  s  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


REPORTING 

LIMIT 


Method 

Analyte 

Type  of  Blank 


SU8080 

Toxaphene,  cont. 
Method  Blank 


23  October  1992 

082JUU 

ND 

0.0005 

mg/L 

1 

31  October  1992 

A12J246 

ND 

0.0005 

mg/L 

1 

3  November  1992 

P82KC14 

ND 

0.0005 

mg/L 

1 

3  November  1992 

A12KB26 

ND 

0.0005 

mg/L 

1 

4  November  1992 

P82KC41 

ND 

0.0005 

mg/L 

1 

4  November  1992 

P82KC27 

ND 

0.0005 

mg/L 

1 

Total  Nunber  of  Blanks 

=  22 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.0005 

Method 

:  SU8080 

Analyte 

:  Toxaphene 

Type  of  Blank  ;  Equipment  Blank 

16  September  1992 

A12IQ31 

ND 

0.48 

ug/L 

0.961538 

16  September  1992 

A12I019 

ND 

0.54 

ug/L 

1.086956 

7  October  1992 

K62JG19 

ND 

0.48 

ug/L 

0.966183 

10  October  1992 

K62JJ20 

ND 

0.49 

ug/L 

0.970873 

13  October  1992 

K62JL23 

ND 

0.53 

ug/L 

1.052631 

13  October  1992 

K62JL21 

ND 

0.55 

ug/L 

1.104972 

14  October  1992 

P82JH48 

ND 

0.54 

ug/L 

1 .086956  ' 

16  October  1992 

P82JP20 

ND 

0.57 

ug/L 

1.136363 

24  October  1992 

P82JW24 

ND 

0.49 

ug/L 

0.980392 

Total  Number  of  Blanks 

=  9 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.57 

Method 

;  SU8080 

Analyte 

:  Toxaphene 

Type  of 

Blank  :  Method  Blank 

2  September  1992 

A12IB14 

ND 

0.5 

ug/L 

1 

4  September  1992 

A12IB61 

ND 

0.5 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A12I014 

ND 

0.5 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A12I014 

ND 

0.5 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A12I026 

ND 

0.5 

ug/L 

1 

7  October  1992 

L62JG14 

ND 

0.5 

ug/L 

1 

7  October  1992 

K62JG14 

ND 

0.5 

ug/L 

1 

10  October  1992 

K62JJ14 

ND 

0.5 

ug/L 

1 

12  October  1992 

IC62JL14 

ND 

0.5 

ug/L 

1 

14  October  1992 

P82JH42 

ND 

0.5 

ug/L 

1 

16  October  1992 

P82JP14 

ND 

0.5 

ug/L 

1 

17  October  1992 

P82JP38 

ND 

0.5 

ug/L 

1 

17  October  1992 

P82JP58 

ND 

0.5 

ug/L 

1 

18  October  1992 

P82JP82 

ND 

0.5 

ug/L 

1 

18  October  1992 

P82JP91 

ND 

0.5 

ug/L 

1  i 

23  October  1992 

P82JW14 

ND 

0.5 

ug/L 

1  ^ 

23  October  1992 

082JU14 

ND 

0.5 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8080 

Analyte  :  Toxaphene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

31  October  1992 

A12J246 

ND 

0.5 

ug/L 

1 

3  November  1992 

A12KB26 

ND 

0.5 

ug/L 

1 

3  November  1992 

P82KC14 

ND 

0.5 

ug/L 

1 

4  November  1992 

P82KC41 

ND 

0.5 

ug/L 

1 

4  November  1992 

P82KC27 

ND 

0.5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  22 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.5 

Method  :  SW8080 

Analyte  :  alpha-BHC 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

16  September  1992 

B12I031 

0.000006 

0.000009 

mg/L 

0.961538 

16  September  1992 

A12I019 

0.000014 

0.000011 

mg/L 

1.086956 

7  October  1992 

K62JG19 

ND 

0.000009 

mg/L 

0.966183 

10  October  1992 

IC62JJ20 

ND 

0.000009 

mg/L 

0.970873 

13  October  1992 

K62JL21 

NO 

0.000011 

mg/L 

1.104972 

13  October  1992 

K62JL23 

ND 

0.000011 

mg/L 

1.052631 

14  October  1992 

P82JM48 

ND 

0.000011 

mg/L 

1.086956 

16  October  1992 

P82JP20 

ND 

0.000011 

mg/L 

1.136363 

24  October  1992 

P82JU24 

ND 

0.000009 

mg/L 

0.980392 

Total  Number  of  Blanks 

=  9 

Concentration  Range  0. 

.00001  -  0.00001 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  1 

Maximum  Reporting  Limit 

=  0.000011 

Method  :  SW8080 

Analyte  :  alpha-BHC 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

2  September  1992 

A12IB14 

0.000012 

0.00001 

mg/L 

1 

4  September  1992 

A12IB61 

0.000014 

0.00001 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A12I014 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A12I026 

0.000023 

0.00001 

mg/L 

1 

7  October  1992 

K62JG14 

NO 

0.00001 

mg/L 

1 

7  October  1992 

L62JG14 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

10  October  1992 

K62JJ14 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

12  October  1992 

K62JL14 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

14  October  1992 

P82JM42 

0.000012 

0.00001 

mg/L 

1 

16  October  1992 

P82JP14 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

17  October  1992 

P82JP38 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

17  October  1992 

P82JP58 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

18  October  1992 

P82JP91 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

18  October  1992 

P82JP82 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

23  October  1992 

P82JU14 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

23  October  1992 

082JU14 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

31  October  1992 

A12J246 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

3  November  1992 

P82KC14 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  LAB  REPORTING 

ANALYZED  ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SU8080 

Analyte  :  alpha-BHC,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


3  November  1992 

A12KB26 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

4  November  1992 

P82KC41 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

4  November  1992 

P82KC27 

0.000011 

0.00001 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  21  Concentration  Range  0.00001  -  0.00002 

Total  Nunber  above  Reporting  Limit  =  5  Maximum  Reporting  Limit  =  0.00001 

Method  ;  SU8080 

Analyte  :  alpha-BHC 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


16  September  1992 

B12I031 

0.0069 

0.0096 

ug/L 

0.961538 

16  September  1992 

A12I019 

0.014 

0.011 

ug/L 

1.086956 

7  October  1992 

K62JG19 

ND 

0.0097 

ug/L 

0.966183 

10  October  1992 

K62JJ20 

ND 

0.0097 

ug/L 

0.970873 

13  October  1992 

K62JL23 

ND 

0.011 

ug/L 

1.052631 

13  October  1992 

)C62JL21 

ND 

0.011 

ug/L 

1.104972 

14  October  1992 

P82JH48 

ND 

0.011 

ug/L 

1.086956 

16  October  1992 

P82JP20 

ND 

0.011 

ug/L 

1.136363 

24  October  1992 

P82JW24 

ND 

0.0098 

ug/L 

0.980392 

Total  Number  of  Blanks  =  9  Concentration  Range  0.014  -  0.014 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  1  Maximum  Reporting  Limit  =  0.011 

Method  :  SW8080 

Analyte  :  alpha-BHC 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


2  September  1992 

A12IB14 

0.012 

0.01 

ug/L 

1 

4  September  1992 

A12IB61 

0.014 

0.01 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A12I014 

ND 

0.01 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A12I026 

0.023 

0.01 

ug/L 

1 

7  October  1992 

K62JG14 

ND 

0.01 

ug/L 

1 

7  October  1992 

L62JG14 

NO 

0.01 

ug/L 

1 

10  October  1992 

K62JJ14 

ND 

0.01 

ug/L 

1 

12  October  1992 

K62JL14 

ND 

0.01 

ug/L 

1 

14  October  1992 

P82JM42 

0.012 

0.01 

ug/L 

1 

16  October  1992 

P82JP14 

ND 

0.01 

ug/L 

1 

17  October  1992 

P82JP58 

ND 

0.01 

ug/L 

1 

17  October  1992 

P82JP38 

NO 

0.01 

ug/L 

1 

18  October  1992 

P82JP91 

ND 

0.01 

ug/L 

1 

18  October  1992 

P82JP82 

ND 

0.01 

ug/L 

1 

23  October  1992 

P82JU14 

ND 

0.01 

ug/L 

1 

23  October  1992 

082JU14 

ND 

0.01 

ug/L 

1 

31  October  1992 

A12J246 

ND 

0.01 

ug/L 

1 

3  November  1992 

A12KB26 

ND 

0.01 

ug/L 

1 

3  November  1992 

P82KC14 

ND 

0.01 

ug/L 

1 

4  November  1992 

P82ICC41 

ND 

0.01 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A- 5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8080 

Analyte  :  alpha-BHC,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

4  November  1992  P82KC27 

0.011  0.01  ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  21 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  5 

Concentration  Range  0.011  -  0.023 

Maximum  Reporting  Limit  =  0.01 

Method  :  SU8080 

Analyte  :  beta-BHC 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

16  September  1992 

B12I031 

0 

0.000009 

mg/L 

0.961538 

16  September  1992 

A12I019 

ND 

0.000011 

mg/L 

1.086956 

7  October  1992 

K62JG19 

ND 

0.000009 

mg/L 

0.966183 

10  October  1992 

K62JJ20 

ND 

0.000009 

mg/L 

0.970873 

13  October  1992 

K62JL21 

ND 

0.000011 

mg/L 

1.104972 

13  October  1992 

K62JL23 

ND 

0-000011 

mg/L 

1.052631 

14  October  1992 

P82JM48 

ND 

0.000011 

mg/L 

1.086956 

16  October  1992 

P82JP20 

ND 

0.000011 

mg/L 

1.136363 

24  October  1992 

P82JU24 

ND 

0.000009 

mg/L 

0.980392 

Total  Number  of  Blanks 

=  9 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.000011 

Method 

:  SU8080 

Analyte 

:  beta-BHC 

Type  of  Blank 

;  Method  Blank 

2  September  1992 

A12IB14 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

4  September  1992 

A12I861 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A12I014 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A12I026 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

7  October  1992 

K62JG14 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

7  October  1992 

L62JG14 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

10  October  1992 

K62JJ14 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

12  October  1992 

K62JL14 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

14  October  1992 

P82JM42 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

16  October  1992 

P82JP14 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

17  October  1992 

P82JP58 

0.000006 

0.00001 

mg/L 

1 

17  October  1992 

P82JP38 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

18  October  1992 

P82JP91 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

18  October  1992 

P82JP82 

0.000007 

0.00001 

mg/L 

1 

23  October  1992 

P82JU14 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

23  October  1992 

082JU14 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

31  October  1992 

A12J246 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

3  November  1992 

A12KB26 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

3  November  1992 

P82KC14 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

4  November  1992 

P82KC41 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

4  November  1992 

P82KC27 

0.000009 

0.00001 

mg/L 

1 
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DATE  LAB  REPORTING 

ANALYZED  ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW8080 

Analyte  :  beta-BHC,  cont= 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

Total  Number  of  Blanks  =  21  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.00001 

Method  ;  SU8080 

Analyte  :  beta-BHC 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


16  September  1992 

B12I031 

0.0003 

0.0096 

ug/L 

0.961538 

16  September  1992 

A12I019 

ND 

0.011 

ug/L 

1.086956 

7  October  1992 

K62JG19 

ND 

0.0097 

ug/L 

0.966183 

10  October  1992 

K62JJ20 

ND 

0.0097 

ug/L 

0.970873 

13  October  1992 

K62JL21 

ND 

0.011 

ug/L 

1.104972 

13  October  1992 

K62JL23 

ND 

0.011 

ug/L 

1.052631 

14  October  1992 

P82JM48 

ND 

0.011 

ug/L 

1 .086956 

16  October  1992 

P82JP20 

ND 

0.011 

ug/L 

1.136363 

24  October  1992 

P82JU24 

ND 

0.0098 

ug/L 

0.980392 

Total  Number  of  Blanks  =  9  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.011 

Method  :  SW8080 

Analyte  :  beta-BHC 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


2  September  1992 

A12IB14 

ND 

0.01 

ug/L 

1 

4  September  1992 

A12IB61 

ND 

0.01 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A121014 

ND 

0.01 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A12I026 

ND 

0.01 

ug/L 

1 

7  October  1992 

L62JG14 

ND 

0.01 

ug/L 

1 

7  October  1992 

K62JG14 

ND 

0.01 

ug/L 

1 

10  October  1992 

K62JJ14 

ND 

0.01 

ug/L 

1 

12  October  1992 

K62JL14 

ND 

0.01 

ug/L 

1 

14  October  1992 

P82JM42 

ND 

0.01 

ug/L 

1 

16  October  1992 

P82JP14 

ND 

0.01 

ug/L 

1 

17  October  1992 

P82JP58 

0.0062 

0.01 

ug/L 

1 

17  October  1992 

P82JP38 

ND 

0.01 

ug/L 

1 

18  October  1992 

P82JP91 

ND 

0.01 

ug/L 

1 

18  October  1992 

P82JP82 

0.0077 

0.01 

ug/L 

1 

23  October  1992 

P82JW14 

ND 

0.01 

ug/L 

1 

23  October  1992 

082JU14 

ND 

0.01 

ug/L 

1 

31  October  1992 

A12J246 

ND 

0.01 

ug/L 

1 

3  November  1992 

P82KC14 

ND 

0.01 

ug/L 

1 

3  November  1992 

A12KB26 

ND 

0.01 

ug/L 

1 

4  November  1992 

P82KC41 

ND 

0.01 

ug/L 

1 

4  November  1992 

P82ICC27 

0.0097 

0.01 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  21  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.01 


Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


Page:  A-5-244 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SU8080 

Analyte 

:  beta*BHC,  cont. 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

Method  :  SW8080 

Analyte  :  delta-BHC 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

16  September  1992 

A121Q31 

0.00002 

0.000009 

mg/L 

0.961538 

16  September  1992 

B12I019 

ND 

0.000011 

mg/L 

1.086956 

7  October  1992 

K62JG19 

ND 

0.000009 

mg/L 

0.966183 

10  October  1992 

K62JJ20 

ND 

0.000009 

mg/L 

0.970873 

13  October  1992 

K62JL23 

ND 

0.000011 

mg/L 

1.052631 

13  October  1992 

K62JL21 

ND 

0.000011 

mg/L 

1.104972 

14  October  1992 

P82JM48 

ND 

0.000011 

mg/L 

1.086956 

16  October  1992 

P82JP20 

ND 

0.000011 

mg/L 

1.136363 

24  October  1992 

P82JW24 

ND 

0.000009 

mg/L 

0.980392 

Total  Number  of  Blanks 

=  9 

Concentration  Range  0. 

.00002  -  0.00002 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  1 

Maximum  Reporting  Limit 

=  0.000011 

Method  :  SU8080 

Analyte  :  delta-BHC 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

2  September  1992 

A12IB14 

0.000019 

0.00001 

mg/L 

1 

4  September  1992 

A12IB61 

0.000019 

0.00001 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A12I014 

0.000018 

0.00001 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A12I026 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

7  October  1992 

L62JG14 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

7  October  1992 

1C62JG14 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

10  October  1992 

K62JJ14 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

12  October  1992 

K62JL14 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

14  October  1992 

P82JM42 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

16  October  1992 

P82JP14 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

17  October  1992 

P82JP38 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

17  October  1992 

P82JP58 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

18  October  1992 

P82JP91 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

18  October  1992 

P82JP82 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

23  October  1992 

P82JU14 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

23  October  1992 

082JU14 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

31  October  1992 

A12J246 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

3  November  1992 

A12KB26 

0.000011 

0.00001 

mg/L 

1 

3  November  1992 

P82KC14 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

4  November  1992 

P82KC41 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

4  November  1992 

P82KC27 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

s  21 

Concentration  Range  0. 

.00001  -  0.00002 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  4 

Maximum  Reporting  Limit 

=  0.00001 
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DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

Analyte 

Type  of  Blank 


:  SW8080 
;  delta-BHC 
:  Equipment  Blank 


16  September  1992 

A12IQ31 

0.02 

0.0096 

ug/L 

0.961538 

16  September  1992 

B12I019 

ND 

0.011 

ug/L 

1 .086956 

7  October  1992 

K62JG19 

ND 

0.0097 

ug/L 

0.966183 

10  October  1992 

K62JJ20 

ND 

0.0097 

ug/L 

0.970873 

13  October  1992 

K62JL21 

ND 

0.011 

ug/L 

1.104972 

13  October  1992 

K62JL23 

ND 

0.011 

ug/L 

1.052631 

14  October  1992 

P82JH48 

ND 

0.011 

ug/L 

1.086956 

16  October  1992 

P82JP20 

ND 

0.011 

ug/L 

1.136363 

24  October  1992 

P82JU24 

ND 

0.0098 

ug/L 

0.980392 

Total  Number  of  Blanks  =  9  Concentration  Range  0.020  -  0.020 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  1  Maximum  Reporting  Limit  =  0.011 


Method  ;  SW8080 

Analyte  :  delta*BHC 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

2  September  1992 
4  September  1992 

15  September  1992 

16  September  1992 
7  October  1992 

7  October  1992 
10  October  1992 
12  October  1992 
14  October  1992 

16  October  1992 

17  October  1992 

17  October  1992 

18  October  1992 
18  October  1992 
23  October  1992 
23  October  1992 
31  October  1992 

3  November  1992 

3  November  1992 

4  November  1992 
4  November  1992 


A12IBU 

0.019 

A12IB61 

0.019 

A12I014 

0.018 

A12I026 

ND 

K62JG14 

ND 

L62JG14 

ND 

K62JJ14 

ND 

K62JL14 

ND 

P82JM42 

ND 

P82JP14 

ND 

P82JP58 

ND 

P82JP38 

ND 

P82JP82 

ND 

P82JP91 

ND 

P82JU14 

ND 

082JU14 

ND 

A12J246 

ND 

P82KC14 

ND 

A12KB26 

0.011 

P82ICC41 

ND 

P82KC27 

ND 

0.01 

ug/L 

1 

0.01 

ug/L 

1 

0.01 

ug/L 

1 

0.01 

ug/L 

1 

0.01 

ug/L 

1 

0.01 

ug/L 

1 

0.01 

ug/L 

1 

0.01 

ug/L 

1 

0.01 

ug/L 

1 

0.01 

ug/L 

1 

0.01 

ug/L 

1 

0.01 

ug/L 

1 

0.01 

ug/L 

1 

0.01 

ug/L 

1 

0.01 

ug/L 

1 

0.01 

ug/L 

1 

0.01 

ug/L 

1 

0.01 

ug/L 

1 

0.01 

ug/L 

1 

0.01 

ug/L 

1 

0.01 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  21  Concentration  Range  0.011  -  0.019 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  4  Maximum  Reporting  Limit  =  0.01 


Method  :  SW8080 

Analyte  :  gamma-BHC 


Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


16  September  1992 

B121031 

0.000006 

0.000009 

mg/L 

0.961538 

16  September  1992 

B12I019 

0.000003 

0.000011 

mg/L 

1.086956 

7  October  1992 

K62JG19 

ND 

0.000009 

mg/L 

0.966183 
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DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8080 

Analyte  :  gamma-BHC,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

10  October  1992 

K62JJ20 

ND 

0.000009 

mg/L 

0.970873 

13  October  1992 

K62JL21 

ND 

0.000011 

mg/L 

1.104972 

13  October  1992 

K62JL23 

ND 

0.000011 

mg/L 

1.052631 

14  October  1992 

P82JH48 

ND 

0.000011 

mg/L 

1.086956 

16  October  1992 

P82JP20 

ND 

0.000011 

mg/L 

1.136363 

24  October  1992 

P82JU24 

ND 

0.000009 

mg/L 

0.980392 

Total  Number  of  Blanks 

=  9 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.000011 

Method  :  SW8080 

Analyte  :  gamma-BHC 

Type  of  Blank  ;  Method  Blank 

2  September  1992 

A12IB14 

0.000017 

0.00001 

mg/L 

1 

4  September  1992 

A12IB61 

0.000013 

0.00001 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A12I014 

0.00002 

0.00001 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A12I014 

0.00002 

0.00001 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A12I026 

0.000028 

0.00001 

mg/L 

1 

7  October  1992 

L62JG14 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

7  October  1992 

K62JG14 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

10  October  1992 

K62JJ14 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

12  October  1992 

K62JL14 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

14  October  1992 

P82JM42 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

16  October  1992 

P82JP14 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

17  October  1992 

P82JP38 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

17  October  1992 

P82JP58 

0.000031 

0.00001 

mg/L 

1 

18  October  1992 

P82JP82 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

18  October  1992 

P82JP91 

'  ND 

0.00001 

mg/L 

1 

23  October  1992 

P82JW14 

0.00001 

0.00001 

mg/L 

1 

23  October  1992 

082JU14 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

31  October  1992 

A12J246 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

3  November  1992 

P82KC14 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

3  November  1992 

A12KB26 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

4  November  1992 

P82KC41 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

4  November  1992 

P82KC27 

ND 

0.00001 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

22 

Concentration  Range  0. 

.00001  -  0.00003 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  7 

Maximum  Reporting  Limit 

=  0.00001 

Method 

Analyte 

Type  of  Blank 

:  SU8080 
:  gamma-BHC 
:  Equipment  Blank 

16  September  1992 

B12I031 

0.0067 

0.0096 

ug/L 

0.961538 

16  September  1992 

B12I019 

0.0037 

0.011 

ug/L 

1.086956 

7  October  1992 

K62JG19 

ND 

0.0097 

ug/L 

0.966183 

10  October  1992 

K62JJ20 

ND 

0.0097 

ug/L 

0.970873 
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DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8150 

Analyte  :  2,4,5-TP  (Silvex) 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

17  August  1992  J52HQ5 

ND  0.17  ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  1 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 

Maximum  Reporting  Limit  =  0,17 

Method  :  SU8150 

Analyte  :  2,4-D 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

17  August  1992  J52HQ5 

ND  0.0012  mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  1 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 

Maximum  Reporting  Limit  =  0.0012 

Method  :  SU8150 

Analyte  :  2,4-D 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

17  August  1992  J52H05 

ND  1.2 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  1 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

1.2 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  1,1,1-Trichloroethane 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions  Blank 

14  August  1992 

A33425 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  1,1,1-Trichloroethane 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

NO 

0.005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6 

Concentration  Range  NC 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  LAB 

ANALYZED  ID 


Method  :  SW8240 

Analyte  :  1 ,1 , l-Tn'chloroethane,  cont. 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions  Blank 

3  September  1992  A33789 


Total  Number  of  Blanks  =  5 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 


Method  :  SU8240 

Analyte  :  1,1,1-Trichloroethane 


Type  of  Blank  ;  Equipment  Blank 

13  August  1992  A40705 

14  August  1992  A33424 

14  August  1992  A33426 

17  August  1992  A40737 

3  September  1992  A33790 

11  September  1992  A33884 


Total  Number  of  Blanks  =  6 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 


Method  :  SU8240 

Analyte  :  1,1,1-Trichloroethane 


Type  of  Blank  :  Method  Blank 

13  July  1992  A62423 
11  August  1992  A40651 
17  August  1992  A40724 
21  August  1992  A75881 


Total  Number  of  Blanks  =  4 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  1,1,1-Trichloroethane 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 


13  July  1992 

A62424 

22  July  1992 

A40441 

25  July  1992 

A40487 

30  July  1992 

A62698 

30  July  1992 

A62710 

5  August  1992 

A33254 

13  August  1992 

A40706 

13  August  1992 

A40704 

13  August  1992 

A33422 

13  August  1992 

A33423 

17  August  1992 

A40736 

21  August  1992 

A62946 

21  August  1992 

A75890 

REPORTING 

RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


ND  5  ug/L  1 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  5 


ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  5 


ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  5 


ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


Page:  A-5-251 


TABLE  A*5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 
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TABLE  A- 5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  1,1 ,2,2-Tetrachloroethane 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  July  1992  A62424 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

0-005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

0-005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  18 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Method 

:  SU8240 

Analyte 

:  1,1,2,2-Tetrachloroethane 

Type  of 

Blank  :  Ambient  Conditions 

Blank 

14  August  1992 

A33425 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

ND 

5 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  1 ,1 ,2,2-Tetrachloroethane 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

ND 

5 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

5 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

5 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Compiled:  9  Hay  1994  ND  = 

Not  Detected 

NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 

DETAILED  LISTING  OF 

BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA 

1992  EVENT 

DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT  LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8240 

.  w 

Analyte  :  1 ,1,2,2-Tetrachloroethane,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  1 ,1,2,2-Tetrachloroethane 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

ND  5 

ug/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND  5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND  5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND  5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method  ;  SU8240 

Analyte  :  1,1,2,2-Tetrachloroethane 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

ND  5 

ug/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND  5 

ug/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND  5 

ug/L 

A 

30  July  1992 

A62698 

ND  5 

ug/L 

w 

30  July  1992 

A62710 

ND  5 

ug/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND  5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND  5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND  5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND  5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND  5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND  5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND  5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND  5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND  5 

ug/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

NO  5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND  5 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND  5 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND  5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  18 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  1,1,2-Trichloroethane 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions 

Blank 

14  August  1992 

A33425 

ND  0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

ND  0.005 

mg/L 

1  ^ 

17  August  1992 

A40735 

ND  0.005 

mg/L 

A 

21  August  1992 

A62947 

ND  0.005 

mg/L 

w 

3  September  1992 

A33789 

ND  0.005 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  1,1,2-Trichloroethane,  cont. 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions  Blank 

Total  Number  of  Blanks  ^  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit 

=  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Method 

:  SU8240 

Analyte 

:  1,1,2-Trichloroethane 

Type  of 

Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit 

=  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Method 

:  SW8240 

Analyte 

:  1,1,2-Trichloroethane 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

NO 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit 

=  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Method 

:  SW8240 

Analyte 

:  1,1,2-Trichloroethane 

Type  of 

Blank  :  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

0-005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

0.005 

mg/L 

1 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240 

Analyte  ;  1,1,2-Trichloroethane,  cent. 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 


4  September  1992 

A33804 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

0,005 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240 

Analyte  ;  1,1,2-Trichloroethane 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

ND 

5 

ug/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

5 

ug/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

5 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

5 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

5 

ug/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

5 

ug/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

5 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

18 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  1,1-Dichloroethane 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions 

Blank 

14  August  1992 

A33425 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  1 , 1-Dichloroethane 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

0,005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 
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NO  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

LAB 

ID 

RESULT 

REPORTING 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  1,1-Dichloroethane 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

ND 

5 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

5 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

5 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  1,1-Dichloroethane 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

ND  5 

ug/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND  5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND  5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

NO  5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  1 ,1 -Diehl oroethane 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

ND 

5 

ug/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

5 

ug/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

5 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

5 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

5 

ug/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

5 

ug/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

5 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

18 

Concentration  Range  NC 

Total  Nun4)er  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 
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TABLE  A’5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


LAB 

ID 


RESULT 


REPORTING 

LIMIT 


UNITS 


FACTOR 


Method 

Analyte 

Type  of  Blank 


:  SW8240 

:  1 , 1-Dichloroethene 
:  Ambient  Conditions  Blank 


14  August  1992 

A33425 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  1,1-Dichloroethene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6 
Total  Number  above  Reporting  Limit 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  0.005 


Method  :  SW8240 

Analyte  :  1,1-Dichloroethene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 
13  July  1992 
11  August  1992 
13  August  1992 
17  August  1992 
21  August  1992 


A62423 

ND 

A40651 

ND 

A40690 

ND 

A40724 

ND 

A75881 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0,005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  -  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.005 


Method  :  SW8240 

Analyte  :  1,1-Dichloroethene 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 
13  July  1992 
22  July  1992 
25  July  1992 
30  July  1992 
30  July  1992 
5  August  1992 
13  August  1992 
13  August  1992 
13  August  1992 


A62424 

ND 

A40441 

ND 

A40487 

ND 

A62698 

ND 

A62710 

ND 

A33254 

ND 

A40706 

ND 

A40704 

ND 

A33423 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 
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NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  1,1-Dichloroethene, 

cont. 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  August  1992 

A33422 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  18 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  1,1’Dichloroethene 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions 

Blank 

14  August  1992 

A33425 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

ND 

5 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Nuriber  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  1,1-Dichloroethene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

ND 

5 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

5 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

5 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  1 ,1-Dichloroethene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40690 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND 

5 

ug/L 

1 

Compiled:  9  Hay  1994  ND  = 

Not  Detected 

NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  1, 1 -Diehl oroethene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


21  August  1992  A75881 

ND  5  ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 

Maximum  Reporting  Limit  =  5 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  1,1-Dichloroethene 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

ND 

5 

ug/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

5 

ug/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

5 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

5 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

5 

ug/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

5 

ug/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

5 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

NO 

5 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  18  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  5 


Method  :  SW8240 

Analyte  :  1 ,2-Dichloroethane 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions  Blank 


14  August  1992 

A33425 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.005 


Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  1,2-Dichloroethane 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

ND  0.005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND  0.005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND  0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND  0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND  0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND  0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  1,2-Dichloroethane 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40690 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Method  :  SW8240 

Analyte  ;  1,2-Dichloroethane 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

18 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5  DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SU8240 

w 

Analyte 

:  l,2'Dichloroethane( 

,  cont. 

Type  of 

Blank  :  Trip  Blank 

Method 

:  SU8240 

Analyte 

:  1 ,2-Dichloroethane 

Type  of 

Blank  :  Ambient  Conditions 

Blank 

14  August  1992 

A33425 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

ND 

5 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method 

:  SW8240 

Analyte 

:  1,2-Dichloroethane 

Type  of 

Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

ND 

5 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

5 

ug/L 

A 

14  August  1992 

A33424 

ND 

5 

ug/L 

w 

17  August  1992 

A40737 

ND 

5 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method 

:  SW8240 

Analyte 

:  1,2-Dichloroethane 

Type  of 

Blank  :  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40690 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  5 


Method  :  SW8240 

Analyte  :  1 ,2-Dichloroethane 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  July  1992  A62424 

22  July  1992  A40441 

25  July  1992  A40487 


Compiled:  9  Hay  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU82A0 

Analyte  :  1,2-Dichloroethane, 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

30  July  1992 

cont. 

A62710 

ND 

5 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

5 

ug/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

NO 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

5 

ug/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

5 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  18 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  1 ,2-Dichloropropane 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions  Blank 

14  August  1992 

A33425 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

5 

Concent  rat i on  Range  NC 

Total  Nuntjer  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  1 ,2-Dichloropropane 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Compiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-265 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  1 ,2-Dichloropropane 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  =  0.005 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  1 ,2-Dichloropropane 

Type  of  Blank  ;  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

0.005 

mg/L 

13  August  1992 

A33423 

ND 

0.005 

mg/L 

w 

13  August  1992 

A33422 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

0,005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

18 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  =  0.005 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  1 ,2-Dichloropropane 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions  Blank 

14  August  1992 

A33425 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

ND 

5 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  =  5 

• 

Compiled;  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

LAB 

ID 

RESULT 

REPORTING 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  1,2-Dichloropropane 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

ND 

5 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

5 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

5 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  1 ,2*Dichloropropane 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

ND  5 

ug/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND  5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND  5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND  5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  1,2-Dichloropropane 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

ND 

5 

ug/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

5 

ug/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

5 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

5 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

5 

ug/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

5 

ug/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

5 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

NO 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

18 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  LAB 

ANALYZED  ID 


Method  :  SW8240 

Analyte  :  2-Chloroethyl  vinyl  ether 

Type  of  Blank  ;  Ambient  Conditions  Blank 


14  August  1992  A33425 
17  August  1992  A40734 
17  August  1992  A40735 
21  August  1992  A62947 
3  September  1992  A33789 


Total  Number  of  Blanks  =  5 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  2-Chloroethyl  vinyl  ether 


Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992  A40705 

14  August  1992  A33426 

14  August  1992  A33424 

17  August  1992  A407^7 

3  September  1992  A33790 

11  September  1992  A33884 


RESULT 

REPORTING 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6  Concentration  Range  NC 

Total  Nunber  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.01 


Method  :  SW8240 

Analyte  :  2-Chloroethyl  vinyl  ether 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


13  July  1992 

A62423 

ND  0.01 

mg/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND  0.01 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND  0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND  0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximun  Reporting  Limit  = 

0.01 

Method 

:  SW8240 

Analyte 

:  2-Chloroethyl  vinyl 

ether 

Type  of  Blank 

:  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Compiled;  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


Page:  A-5-268 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  2-Chloroethyl  vinyl 

ether,  cont- 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

17  August  1992 

A40736 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  18 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  2-Chloroethyl  vinyl  ether 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions  Blank 

14  August  1992 

A33425 

ND 

10 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

NO 

10 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

ND 

10 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

10 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  2-Chloroethyl  vinyl  ether 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992  A40705 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

10 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

10 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

10 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

10 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  2-Chloroethyl  vinyl 

ether 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

ND 

10 

ug/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND 

10 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND 

10 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  LAB  REPORTING 

ANALYZED  ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SU8240 

Analyte  :  2‘Chloroethyl  vinyl  ether,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

Total  Number  of  Blanks  =  A  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  10 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  2-Chloroethyl  vinyl  ether 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 


13  July  1992 

A62424 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

NO 

10 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

10 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

NO 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

10 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

10 

ug/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

NO 

10 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

NO 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  18  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  10 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  2-Hexanone 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions  Blank 


14  August  1992 

A33425 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

0.0015 

0.05 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.05 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  2-Hexanone 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992  A40705  ND  0.05  mg/L  1 

14  August  1992  A33424  ND  0.05  mg/L  1 


Compiled;  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  2-Hexanone,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

14  August  1992 

A33426 

ND  0.05 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND  0.05 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND  0.05 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND  0.05 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  - 

0.05 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  2-Hexanone 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

0.0022  0.05 

mg/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND  0.05 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND  0.05 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND  0.05 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  4 

Concent  rat i on  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.05 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  2-Hexanone 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

0.0013 

0.05 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

18 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.05 

Coipiled;  9  Hay  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-271 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  LAB  REPORTING 

ANALYZED  ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW8240 

Ana  I y t e  :  2 - Hexanone 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions  Blank 


14  August  1992 

A33425 

ND 

50 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

ND 

50 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

1.5 

50 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

ND 

50 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

50 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  50 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  2 -Hexanone 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


13  August  1992 

A40705 

ND 

50 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

50 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

50 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

50 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

50 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

50 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  «  50 


Method  :  SW8240 

Analyte  :  2- Hexanone 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


13  July  1992 

A62423 

2.2 

50 

ug/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND 

50 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND 

50 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND 

50 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

50 

Method  :  SU8240 

Analyte  ;  2- Hexanone 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

ND 

50 

ug/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

50 

ug/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

50 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

50 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

50 

ug/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

50 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

50 

ug/L 

A 

13  August  1992 

A40704 

ND 

50 

ug/L 

W 

13  August  1992 

A33423 

ND 

50 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994  ND  = 

Not  Detected 

NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A“5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  2-Hexanone,  cont. 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  August  1992 

17  August  1992 

21  August  1992 

21  August  1992 

21  August  1992 

4  September  1992 

11  September  1992 
15  September  1992 
13  October  1992 

A33422 

A40736 

A62946 

A62945 

A75890 

A33804 

A33883 

A33938 

A42009 

ND 

1.3 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  18 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  =  50 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  4-Methyl -2-pentanone(MIBK) 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions 

Blank 

14  August  1992 

A33425 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  =  0.05 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  4-Methyl-2-pentanone(MIBK) 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  6 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  =  0.05 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  4-Methyl-2-pentanone(MIBK) 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

0.0021 

0.05 

mg/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND 

0,05 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A<5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


LAB 

ID 


Method 

Analyte 

Type  of  Blank 


SU8240 

4-Methyl-2-pentanone{MI8K),  cont. 
Method  Blank 


RESULT 


REPORTING 

LIMIT 


UNITS 


FACTOR 


Total  Number  of  Blanks  =  4 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 


Method 

Analyte 

Type  of  Blank 


:  SU8240 

:  4-Methyl-2-pentanone(MIBK) 
:  Trip  Blank 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 


0.05 


13  July  1992 

A62424 

0.0029 

0.05 

mg/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

0.0037 

0.05 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

0.003 

0.05 

mg/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

0.0023 

0.05 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

0.0027 

0.05 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

0.0022 

0.05 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

0.0021 

0.05 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

0.0019 

0.05 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

0.0039 

0.05 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

0.0031 

0.05 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

0.0039 

0.05 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

0.0024 

0.05 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  18 
Total  Number  above  Reporting  Limit 


Method 

Analyte 

Type  of  Blank 


SW8240 

4-Methyl -2-pentanone(MIBK) 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  0.05 


Ambient  Conditions 

14  August  1992 

Blank 

A33425 

ND 

50 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

ND 

50 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

ND 

50 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

ND 

50 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

50 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 
Total  Number  above  Reporting  Limit 


Method  :  SW8240 

Analyte  :  4-Methyl-2-pentanone(MIBK) 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992  A40705 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  50 


ND 


50 


ug/L 


Compiled:  9  Hay  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  4-Methyl -2-pentanone(MIBK),  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

50 

ug/L 

14  August  1992 

A33424 

ND 

50 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

50 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

50 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

50 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

50 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  4-Methyl -2-pentanone(MIBK) 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

1 

13  July  1992 

A62423 

2.1 

50 

ug/L 

11  August  1992 

A40651 

ND 

50 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND 

50 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND 

50 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

50 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  4-Methyl-2-pentanone(MIBK) 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

2.9 

50 

ug/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

50 

ug/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

50 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

3 

50 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

3.7 

50 

ug/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

2.3 

50 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

2.2 

50 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

2.7 

50 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

2.1 

50 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

1.9 

50 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

3.9 

50 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

3.1 

50 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

3.9 

50 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

50 

ug/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

50 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

2.4 

50 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

50 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

50 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  -  18  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  50 


Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


REPORTING 

LIMIT 


Method 

Analyte 

Type  of  Blank 


SW8240 

Acetone 

Ambient  Conditions  Blank 


14  August  1992 

A33425 

ND 

0.1 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

0.0063 

0.1 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

NO 

0.1 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

0.0074 

0.1 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

0.1 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  0.1 


Method 
Analyte 
Type  of  Blank 


SU8240 

Acetone 

Equipment  Blank 


13  August  1992 

A40705 

0.0058 

0.1 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

0.1 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

0.1 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

0.1 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

0.1 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

0.1 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  0.1 


Method 

Analyte 

TyF>e  of  Blank 


SW8240 
Acetone 
Method  Blank 


13  July  1992 

A62423 

0.0047 

0.1 

mg/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND 

0.1 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND 

0.1 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

NO 

0.1 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  0.1 


Method 

Analyte 

Type  of  Blank 


SW8240 
Acetone 
Trip  Blank 


Compiled:  9  May  1994 


13  July  1992 

0.077 

0.1 

mg/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

0.1 

0.1 

mg/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

0.16 

0.1 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

0.1 

0.1 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

0.12 

0.1 

mg/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

0.11 

0.1 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

0.12 

0.1 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

0.12 

0.1 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

0.11 

0.1 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

0.099 

0.1 

mg/L 

1 

’  1994  ND 

=  Not  Detected 

NC  =  Not  Calculable 

Page:  A' 

TABLE  A-5  DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Hethod  :  SW8240 

Analyte  :  Acetone,  cont- 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

17  August  1992 

A40736 

0.09 

0.1 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

0.16 

0.1 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

0.1 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

0.15 

0.1 

mg/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

0.1 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

0.076 

0.1 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

0.1 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

0.1 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

18 

Concentration  Range  0. 

10  -  0.16 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  10 

Maximum  Reporting  Limit 

=  0.1 

Hethod  :  SW8240 

Analyte  :  Acetone 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions  Blank 

14  August  1992 

A33425 

ND 

100 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

ND 

100 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

6.3 

100 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

7.4 

100 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

100 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

5 

Concentration  Range  NC 

Total  Nuniaer  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

100 

Hethod  :  SW8240 

Analyte  :  Acetone 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

5.8 

100 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

100 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

100 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

100 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

100 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

100 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

100 

Method 

Analyte 

Type  of  Blank 

:  SW8240 

;  Acetone 

:  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

4.7 

100 

ug/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND 

100 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND 

100 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND 

100 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Acetone,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

Total  Number  of  Blanks  =  4  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  100 


Method  ;  SW8240 

Analyte  :  Acetone 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 


13  July  1992 

A62424 

77 

100 

ug/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

100 

100 

ug/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

160 

100 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

100 

100 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

120 

100 

ug/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

110 

100 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

120 

100 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

120 

100 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

110 

100 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

99 

100 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

90 

100 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

150 

100 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

100 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

160 

100 

ug/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

100 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

76 

100 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

100 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

100 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

18 

Concentration  Range  100, 

.0  '  160.0 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  10 

Maximum  Reporting  Limit  = 

100 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Benzene 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions  Blank 


14  August  1992 

A33425 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.005 


Method  :  SW8240 

Analyte  :  Benzene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992  A40705  ND  0.005  mg/L  1 

14  August  1992  A33424  ND  0.005  mg/L  1 


Compiled;  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Benzene,  cont. 

Type  of  Blank  ;  Equipment  Blank 

14  August  1992 

A33426 

NO  0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND  0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND  0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND  0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Benzene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40690 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Benzene 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

NO 

0.005 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

0.00089 

0.005 

mg/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

0.00034 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

0.00033 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

0.00053 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

18 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.005 


Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240 

.  w 

Analyte  :  Benzene 

Type  of  Blank  ;  Ambient  Conditions 

Blank 

14  August  1992 

A33425 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

ND 

5 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  =  5 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Benzene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

ND 

5 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

5 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

NO 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

5 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  6 

Concentration  Range 

NC 

A 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  =  5 

W 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Benzene 

Type  of  Blank  ;  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40690 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  =  5 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Benzene 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

ND 

5 

ug/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

5 

ug/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

5 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

5 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

0.89 

5 

ug/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

0.33 

5 

ug/L 

A 

13  August  1992 

A40704 

0.34 

5 

ug/L 

13  August  1992 

A33422 

ND 

5 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A- 5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Benzene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  August  1992 

A33423 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

0.53 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

5 

ug/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

5 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

18 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

5 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Bromodichloromethane 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions  Blank 

14  August  1992 

A33425 

ND  0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

ND  0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

ND  0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

ND  0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND  0.005 

mg/L 

1 

Total  Nunber  of  Blanks  = 

5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Bromodichloromethane 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Method 

Analyte 

Type  of  Blank 

:  SU8240 

:  Bromodichloromethane 

:  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Compi led:  9  Hay  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Bromodichloromethane,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


Total  Number  of  Blanks  =  4  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.005 


Method  :  SW8240 

Analyte  :  Bromodichloromethane 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 
13  July  1992 
22  July  1992 
25  July  1992 
30  July  1992 
30  July  1992 
5  August  1992 
13  August  1992 
13  August  1992 
13  August  1992 
13  August  1992 
17  August  1992 
21  August  1992 
21  August  1992 
21  August  1992 
4  September  1992 
11  September  1992 
15  September  1992 
13  October  1992 


A62424 

ND 

A40441 

ND 

A40487 

ND 

A62710 

NO 

A62698 

ND 

A33254 

ND 

A40706 

ND 

A40704 

ND 

A33423 

ND 

A33422 

ND 

A40736 

ND 

A62945 

ND 

A75890 

ND 

A62946 

ND 

A33804 

ND 

A33883 

ND 

A33938 

ND 

A42009 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  18  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.005 


Method  :  SW8240 

Analyte  :  Bromodichloromethane 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions  Blank 


14  August  1992  A33425 
17  August  1992  A40735 
17  August  1992  A40734 
21  August  1992  A62947 
3  September  1992  A33789 


ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  5 


Method  :  SW8240 

Analyte  :  Bromodichloromethane 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992  A40705 


ND  5 


ug/L 


Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Bromodichlorome thane. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

14  August  1992 

cont. 

A33426 

ND 

5 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

5 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Bromodichlorome thane 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

13  July  1992  A62423 

ND  5 

ug/L 

1 

11  August  1992  A40651 

ND  S 

ug/L 

1 

17  August  1992  A40724 

ND  5 

ug/L 

1 

21  August  1992  A75881 

ND  5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Bromodichloromethane 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

ND 

5 

ug/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

5 

ug/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

5 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

5 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

5 

ug/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

5 

ug/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

5 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

18 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Compiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-283 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240 

W 

Analyte  :  Bromomethane 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions 

Blank 

14  August  1992 

A33425 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  =  0.01 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Bromomethane 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  6 

Concentration  Range 

NC 

A 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Max i mum 

Reporting  Limit  =  0.01 

w 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Bromomethane 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Max i mum 

Reporting  Limit  =  0.01 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Bromomethane 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

0.01 

mg/L 

A 

13  August  1992 

A33423 

ND 

0.01 

mg/L 

13  August  1992 

A33422 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994  ND  = 

Not  Detected 

NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Bromome thane,  cont. 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

17  August  1992 

21  August  1992 

21  August  1992 

21  August  1992 

4  September  1992 

11  September  1992 

15  September  1992 

13  October  1992 

A40736 

A75890 

A62946 

A62945 

A33804 

A33883 

A33938 

A42009 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

18 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  =  0.01 

Hethod  :  SU8240 

Analyte  :  Bromomethane 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions  Blank 

14  August  1992 

A33425 

ND 

10 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

ND 

10 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

ND 

10 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  =  10 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Bromomethane 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

10 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

10 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

10 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

10 

Method 

Analyte 

Type  of  Blank 

:  SU8240 

:  Bromomethane 

:  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

ND 

10 

ug/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND 

10 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND 

10 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 

DETAILED  LISTING  OF 

BLANK  RESULTS, 

WATER  SAMPLES,  GALENA 

1992  EVENT 

DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

10 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  ;  SW8240 

Analyte  :  Bromomethane,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

Total  Number  of  Blanks  =  4  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  10 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Bromomethane 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 


13  July  1992 

A62424 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

10 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

10 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

10 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

10 

ug/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

10 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  18  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  10 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Carbon  disulfide 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions  Blank 


14  August  1992 

A33425 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.005 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Carbon  disulfide 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992  A40705  ND  0.005  mg/L  1 

14  August  1992  A33424  ND  0.005  mg/L  1 


Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A- 5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8240 

Analyte  ;  Carbon  disulfide,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

14  August  1992  A33426 

17  August  1992  A40737 

3  September  1992  A33790 

11  September  1992  A33884 

ND 

ND 

ND 

ND 

0.005 

0.005 

0.005 

0.005 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

1 

1 

1 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  6 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  =  0.005 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Carbon  disulfide 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  =  0.005 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Carbon  disulfide 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  18 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  =  0.005 

Compiled:  9  May  1994  ND  = 

Not  Detected 

NC  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


Method  ;  SU8240 

Analyte  :  Carbon  disulfide 

Type  of  Blank  ;  Ambient  Conditions  Blank 


14  August  1992  A33425 
17  August  1992  A40735 
17  August  1992  A40734 
21  August  1992  A62947 
3  September  1992  A33789 


Total  Number  of  Blanks  =  5 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 


Method 

:  SU8240 

Analyte 

:  Carbon  disulfide 

Type  of  Blank 

;  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

14  August  1992 

A33426 

14  August  1992 

A33424 

17  August  1992 

A40737 

3  September  1992 

A33790 

11  September  1992 

A33884 

Total  Number  of  Blanks  =  6 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Carbon  disulfide 


Type  of  Blank  :  Method  Blank 

13  July  1992  A62423 
11  August  1992  A40651 
17  August  1992  A40724 
21  August  1992  A75881 


Total  Number  of  Blanks  =  4 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 


ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

NO 

5 

ug/L 

1 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  5 


ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

NO 

5 

ug/L 

1 

NO 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  5 


ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

NO 

5 

ug/L 

1 

NO 

5 

ug/L 

1 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  5 


Method  :  SW8240 

Analyte  :  Carbon  disulfide 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 


13  July  1992 

A62424 

22  July  1992 

A40441 

25  July  1992 

A40487 

30  July  1992 

A62710 

30  July  1992 

A62698 

5  August  1992 

A33254 

13  August  1992 

A40704 

13  August  1992 

A40706 

13  August  1992 

A33422 

NO  5 

ND  5 

ND  5 

ND  5 

ND  5 

ND  5 

ND  5 

ND  5 

ND  5 


ug/L  1 

ug/L  1 

ug/L  1 

ug/L  1 

ug/L  1 

ug/L  1 

ug/L  1 

ug/L  1 

ug/L  1 


Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Carbon  disulfide. 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  August  1992 

cont, 

A33423 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

NO 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

NO 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

NO 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

5 

ug/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

5 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  18 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Carbon  tetrachloride 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions  Blank 

14  August  1992  A33425 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

NO 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

NO 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

0-005 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Carbon  tetrachloride 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Method 

Analyte 

Type  of  Blank 

:  SW8240 

:  Carbon  tetrachloride 

:  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40690 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =:  Not  Calculable 


Page:  A-5-289 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


REPORTING 

LIMIT 


Method  :  SW8240 

Analyte  :  Carbon  tetrachloride,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

21  August  1992  A75881 


Total  Number  of  Blanks  =  5 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  0.005 


Method 

Analyte 

Type  of  Blank 


SW8240 

Carbon  tetrachloride 
Trip  Blank 


13  July  1992 

A62424 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

18 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

0.005 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Carbon  tetrachloride 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions  Blank 

14  August  1992  A33425 

17  August  1992  A40735 

17  August  1992  A40734 

21  August  1992  A62947 

3  September  1992  A33789 


Total  Number  of  Blanks  =  5 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  5 


Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Carbon  tetrachloride 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

ND 

5 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

5 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

5 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Carbon  tetrachloride 

Type  of  Blank  ;  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40690 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Carbon  tetrachloride 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

ND 

5 

ug/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

NO 

5 

ug/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

5 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

5 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

5 

ug/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

5 

ug/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

5 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

18 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

5 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Carbon  tetrachloride,  cont. 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Chlorobenzene 

Type  of  Blank  ;  Airibient  Conditions  Blank 


14  August  1992 

A33425 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Method 

SW8240 

Analyte 

Chlorobenzene 

Type  of 

Blank  : 

Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

ND  0.005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

NO  0.005 

mg/L 

A 

14  August  1992 

A33424 

ND  0.005 

mg/L 

w 

17  August  1992 

A40737 

ND  0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND  0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND  0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  6 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Method 

SW8240 

Analyte 

Chlorobenzene 

Type  of 

Blank  : 

Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

ND  0.005 

mg/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND  0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40690 

ND  0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND  0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND  0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Method 

SW8240 

Analyte 

Chlorobenzene 

Type  of 

Blank  : 

Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

ND  0.005 

mg/L 

A 

22  July  1992 

A40441 

ND  0.005 

mg/L 

25  July  1992 

A40487 

ND  0.005 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994  ND  = 

Not  Detected 

NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A- 5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Chlorobenzene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

30  July  1992 

A62698 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

18 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0,005 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Chlorobenzene 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions  Blank 

14  August  1992  A33425 

ND  5 

ug/L 

1 

17  August  1992  A40734 

ND  5 

ug/L 

1 

17  August  1992  A40735 

ND  5 

ug/L 

1 

21  August  1992  A62947 

ND  5 

ug/L 

1 

3  September  1992  A33789 

ND  5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  -  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Chlorobenzene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

NO 

5 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

5 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

5 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Conipiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

;  SW8240 

Analyte 

:  Chlorobenzene 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

11  August  1992 

A40651 

13  August  1992 

A40690 

17  August  1992 

A40724 

21  August  1992 

A75881 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 


NO 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  5 


Method  :  SU8240 

Analyte  :  Chlorobenzene 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 


13  July  1992 

A62424 

ND 

5 

ug/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

5 

ug/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

5 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

5 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

5 

ug/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

NO 

5 

ug/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

5 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  18  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  5 


Method  :  SW8240 

Analyte  :  Chloroethane 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions  Blank 


14  August  1992 

A33425 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 


Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A- 5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Chloroethane 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Method 

:  SU8240 

Analyte 

:  Chloroethane 

Type  of 

Blank  :  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

ND  0.01 

mg/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND  0.01 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND  0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND  0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Chloroethane 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

18 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Chloroethane 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions  Blank 


14  August  1992 

A33425 

ND 

10 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

ND 

10 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

ND 

10 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  10 

Method  :  SW82A0 

Analyte  :  Chloroethane 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


13  August  1992 

A40705 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

10 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

10 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

10 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  10 


Method  ;  SU8240 

Analyte  :  Chloroethane 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


13  July  1992 

A62423 

ND 

10 

ug/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND 

10 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

10 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Chloroethane 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

10 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

10 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

10 

ug/L 

A 

13  August  1992 

A40706 

ND 

10 

ug/L 

w 

13  August  1992 

A33423 

ND 

10 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994  ND  = 

Not  Detected 

NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Hethod  :  SU8240 

Analyte  :  Chloroethane,  cent. 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  August  1992 

A33422 

ND 

10 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

10 

ug/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

10 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

18 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

10 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Chloroform 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions  Blank 

14  August  1992  A33425 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992  A40734 

0.001 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992  A40735 

0.0012 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992  A62947 

0.0041 

0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992  A33789 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Chloroform 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

0.0014 

0.005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

0.0013 

0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Chloroform 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

11  August  1992 

A40651 

13  August  1992 

A40690 

17  August  1992 

A40724 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


NO  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Chloroform,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

21  August  1992  A75881  ND  0.005  mg/L  1 


Total  Number  of  Blanks  =  5  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.005 


Method  ;  SW8240 

Analyte  :  Chloroform 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 
13  July  1992 
22  July  1992 
25  July  1992 
30  July  1992 
30  July  1992 
5  August  1992 
13  August  1992 
13  August  1992 
13  August  1992 
13  August  1992 
17  August  1992 
21  August  1992 
21  August  1992 
21  August  1992 
4  September  1992 
11  September  1992 
15  September  1992 
13  October  1992 


A62424 

NO 

A40441 

ND 

A40487 

ND 

A62710 

ND 

A62698 

ND 

A33254 

ND 

A40704 

ND 

A40706 

ND 

A33423 

ND 

A33422 

ND 

A40736 

ND 

A62946 

ND 

A62945 

ND 

A75890 

ND 

A33804 

ND 

A33883 

ND 

A33938 

ND 

A42009 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  18  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.005 


Method 

Analyte 

Type  of  Blank 


SW8240 

Chloroform 

Ambient  Conditions  Blank 


14  August  1992 

A33425 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

1 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

1.2 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

4.1 

5 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  5 


Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Chloroform 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

1.4 

5 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

5 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

1.3 

5 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Chloroform 

Type  of  Blank  ;  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

NO 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40690 

NO 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

NO 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Chloroform 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

NO 

5 

ug/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

5 

ug/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

5 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

5 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

5 

ug/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

NO 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

5 

ug/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

5 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

18 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Conpiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-S 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Chloromethane,  cont. 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

30  July  1992 

A62698 

ND 

0,01 

mg/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

0,01 

mg/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

18 

Concentration  Range  NC 

Total  Nimber  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Method 

:  SW8240 

Analyte 

;  Chloromethane 

Type  of 

Blank  :  Ambient  Conditions  Blank 

14  August  1992  A33425 

ND 

10 

ug/L 

1 

17  August  1992  A40734 

ND 

10 

ug/L 

1 

17  August  1992  A40735 

ND 

10 

ug/L 

1 

2 1  Augus  t  1 992  A62947 

ND 

10 

ug/L 

1 

3  September  1992  A33789 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

10 

Method  :  SU8240 

Analyte  ;  Chloromethane 

Type  of  Blank  ;  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

10 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

10 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

10 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

NO 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

6 

Concent  rat i on  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

10 

Compiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-301 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SU8240 

Analyte 

:  Chloromethane 

Type  of 

Blank  :  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

ND  10 

ug/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND  10 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND  10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND  10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

10 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Chloromethane 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

10 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

10 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

NO 

10 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

10 

ug/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

10 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

18 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

10 

Method 

Analyte 
Type  of 

:  SW8240 

:  Dibromochloromethane 

Blank  :  Ambient  Conditions  Blank 

14  August  1992  A33425 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992  A40734 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992  A40735 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992  A62947 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992  A33789 

NO 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Dibromochloromethane 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

NO 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

NO 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  - 

0.005 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Dibromochloromethane 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

13  July  1992  A62423 

ND  0.005 

mg/L 

1 

11  August  1992  A40651 

ND  0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992  A40724 

ND  0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992  A75881 

ND  0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Dibromochloromethane 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

NO 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

18 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Compiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-303 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  LAB 

ANALYZED  ID 

RESULT 

REPORTING 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Dibromochloromethane 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions  Blank 

14  August  1992  A33425 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992  A40734 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992  A40735 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992  A62947 

ND 

5 

ug/L 

1 

3  September  1992  A33789 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Dibromochloromethane 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

ND 

5 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

5 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

5 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  5 


Method  ;  SU8240 

Analyte  :  Dibromochloromethane 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

13  July  1992  A62423 

11  August  1992  A40651 

17  August  1992  A40724 

21  August  1992  A75881 


Total  Number  of  Blanks  =  4 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Method  :  SU8240 

Analyte  ;  Dibromochloromethane 


Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  July  1992  A62424 
22  July  1992  A40441 
25  July  1992  A40487 
30  July  1992  A62710 
30  July  1992  A62698 
5  August  1992  A33254 
13  August  1992  A40706 
13  August  1992  A40704 
13  August  1992  A33422 
13  August  1992  A33423 


ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  5 


ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

NO 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Dlbroroochlorome thane, 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

17  August  1992 

,  cont. 

A40736 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

5 

ug/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

5 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  18 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Ethyl  benzene 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions  Blank 

14  August  1992  A33425 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992  A40735 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992  A40734 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992  A62947 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992  A33789 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Ethyl  benzene 

Type  of  Blank  ;  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  6 

Concent rat i on  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Method 

Analyte 

Type  of  Blank 

:  SU8240 

:  Ethyl  benzene 
:  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Coapiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT  LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SU8240 

.  w 

Analyte 

:  Ethyl  benzene,  cont. 

lype  of  Blank 

:  Method  Blank 

Total  Number  of  Blanks  = 

:  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  ^ 

=  0.005 

Method 

:  SU8240 

Analyte 

:  Ethyl  benzene 

Type  of  Blank 

;  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

0.005 

mg/L 

A 

21  August  1992 

A62945 

ND 

0.005 

mg/L 

4  September  1992 

A33804 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

18 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Method 

:  SU8240 

Analyte 

:  Ethyl  benzene 

Type  of  Blank 

Ambient  Conditions  Blank 

14  August  1992 

A33425 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

ND 

5 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method  : 

SW8240 

Analyte  : 

Ethyl  benzene 

Type  of  Blank  : 

Equipment  Blank 

A 

13  August  1992 

A40705 

ND 

5 

ug/L 

w 

14  August  1992 

A33426 

ND 

5 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS.  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Ethyl  benzene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

14  August  1992 

A33424 

ND  5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND  5 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND  5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND  5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Ethyl  benzene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

ND  5 

ug/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND  5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND  5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND  5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Ethyl  benzene 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

ND 

5 

ug/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

5 

ug/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

5 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

5 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

5 

ug/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

5 

ug/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

5 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

18 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Compiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-307 


TABLE  A-5 

DETAILED  LISTING  OF 

BLANK  RESULTS, 

WATER  SAMPLES,  GALENA 

1992  EVENT 

DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Methyl  ethyl  ketone 

Type  of  Blank  ;  Ambient  Conditions  Blank 

14  August  1992  A33425 

ND 

0.1 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

ND 

0.1 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

ND 

0.1 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

ND 

0.1 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

0.1 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

0.1 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Methyl  ethyl  ketone 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

0.0048 

0.1 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

0.1 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

0.1 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

0.1 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

0.1 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

0.1 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.1 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Methyl  ethyl  ketone 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

ND 

0.1 

mg/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND 

0.1 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40690 

ND 

0.1 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND 

0.1 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND 

0.1 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.1 

Method 

:  SW8240 

Analyte 

:  Methyl  ethyl  ketone 

Type  of  Blank 

:  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

0.028 

0.1 

mg/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

0.023 

0.1 

mg/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

0.024 

0.1 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

0.042 

0.1 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

0.052 

0.1 

mg/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

0.018 

0.1 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

0.023 

0.1 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

0.025 

0.1 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Methyl  ethyl  ketone. 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  August  1992 

cont. 

A33423 

0.022 

0.1 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

0.017 

0.1 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

0.021 

0.1 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

0.062 

0.1 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

0.1 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

0.055 

0.1 

mg/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

0.1 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

0.019 

0.1 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

NO 

0.1 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

0-1 

mg/L 

1 

Total  Nunber  of  Blanks  = 

18 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.1 

Method  :  SW8240 

Analyte  ;  Methyl  ethyl  ketone 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions  Blank 

14  August  1992  A33425 

ND 

100 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

ND 

100 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

ND 

100 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

ND 

100 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

100 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

100 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Methyl  ethyl  ketone 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

4.8 

100 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

100 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

100 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

100 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

100 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

100 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

100 

Method 

Analyte 

Type  of  Blank 

:  SW8240 

:  Methyl  ethyl  ketone 
;  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

ND 

100 

ug/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND 

100 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40690 

ND 

100 

ug/L 

1 

Conpiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A- 5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Methylene  chloride 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

0.0055 

0.005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

0.0043 

0.005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

0.0027 

0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

0.0022 

0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

6 

Concentration  Range  0. 

.0055  -  0.0055 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  1 

Maximum  Reporting  Limit 

=  0.005 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Methylene  chloride 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

ND  0.005 

mg/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND  0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

NO  0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND  0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Methylene  chloride 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

0.0017 

0.005 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

0.00097 

0.005 

mg/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

0.0019 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

0.0022 

0.005 

mg/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

0.0023 

0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

0.0086 

0.005 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

0.019 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

18 

Concentration  Range  0. 

,0086  -  0.019 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  2 

Maximum  Reporting  Limit 

=  0.005 

Compiled:  9  Hay  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5  DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SU8240 

Analyte 

;  Methylene  chloride 

Type  of 

Blank  :  Ambient  Conditions 

Blank 

14  August  1992 

A33425 

9.3 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

2.9 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

2.8 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

6.3 

5 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

2 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  5 

Concentration  Range  6.3  * 

9.3 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  2 

Maximum  Reporting  Limit  = 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Methylene  chloride 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

5.5 

5 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

5 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

4.3 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

2.7 

5 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

2.2 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

NO 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

6 

Concentration  Range  5.5  - 

5.5 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  1 

Maximum 

Reporting  Limit  5 

Method 

:  SU8240 

Analyte 

:  Methylene  chloride 

Type  of 

Blank  :  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

ND  5 

ug/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND  5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND  5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND  5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method 

:  SW8240 

Analyte 

:  Methylene  chloride 

Type  of  Blank 

:  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

ND 

5 

ug/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

5 

ug/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

5 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

1.7 

5 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

0,97 

5 

ug/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

NO 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

5 

ug/L 

1 

Conpiled:  9  Hay  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Methylene  chloride. 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  August  1992 

cont- 

A33423 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

2-2 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

1.9 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

5 

ug/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

2.3 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

5 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

8.6 

5 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

19 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  18 

Concentration  Range  8.6 

19.0 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  2 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Styrene 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions  Blank 

14  August  1992  A33425 

NO 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992  A40735 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992  A40734 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992  A62947 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992  A33789 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Styrene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Method 

Analyte 

Type  of  Blank 

:  SW8240 

:  Styrene 
:  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

NO 

0.005 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SU8240 

Analyte 

:  Styrene,  cont. 

Type  of 

Blank  :  Method  Blank 

Total  Number  of  Blanks 

=  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

s  0.005 

Method 

:  SU8240 

Analyte 

:  Styrene 

Type  of 

Blank  :  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

NO 

0.005 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

NO 

0.005 

mg/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

NO 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

NO 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

NO 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

NO 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

NO 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

NO 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

NO 

0.005 

mg/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

0.005 

mg/i- 

1 

11  September  1992 

A33883 

NO 

0.005 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

NO 

0.005 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

NO 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  18 

Concentration  Range  NC 

Total  Nimber  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Method 

:  SW8240 

Analyte 

:  Styrene 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions 

Blank 

14  August  1992 

A33425 

NO 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

NO 

5 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Nunber  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method 

:  SW8240 

Analyte 

:  Styrene 

1 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

\ 

13  August  1992 

A40705 

ND 

5 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


=  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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ND  =  Not  Detected 
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DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SU8240 

Analyte 

:  Tetrachloroethene 

Type  of  Blank 

:  Ambient  Conditions 

Blank 

14  August  1992 

A33425 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

NO 

0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.005 


Method  :  SW8240 

Analyte  :  Tetrachloroethene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

14  August  1992 
14  August  1992 
17  August  1992 

3  September  1992 
11  September  1992 


A40705 

ND 

A33426 

ND 

A33424 

ND 

A40737 

ND 

A33790 

ND 

A33884 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.005 


Method 

:  SW8240 

Analyte 

:  Tetrachloroethene 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

ND 

0.005 

mg/L 

11  August  1992 

A40651 

ND 

0.005 

mg/L 

13  August  1992 

A40690 

ND 

0.005 

mg/L 

17  August  1992 

A40724 

ND 

0.005 

mg/L 

21  August  1992 

A75881 

ND 

0.005 

mg/L 

Total  Number  of  Blanks  =  5  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.005 


Method  :  SW8240 

Analyte  :  Tetrachloroethene 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 


13  July  1992 

A62424 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU82^0 

Analyte  :  Tetrachloroethene, 

cont. 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  August  1992 

A33423 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

4  September  1992 

A33a04 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  18 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Tetrachloroethene 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions  Blank 

14  August  1992  A33425 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992  A40735 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992  A40734 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992  A62947 

NO 

5 

ug/L 

1 

3  September  1992  A33789 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Tetrachloroethene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

ND 

5 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

5 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

NO 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

5 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Tetrachloroethene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

NO 

5 

ug/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40690 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND 

5 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


LAB 

ID 


REPORTING 

RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SU8240 

Analyte  :  Tetrachloroethene,  cont, 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

21  August  1992  A75881 


Total  Number  of  Blanks  =  5 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Tetrachloroethene 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 


13  July  1992 

A62424 

22  July  1992 

A40441 

25  July  1992 

A40487 

30  July  1992 

A62698 

30  July  1992 

A62710 

5  August  1992 

A33254 

13  August  1992 

A40706 

13  August  1992 

A40704 

13  August  1992 

A33422 

13  August  1992 

A33423 

17  August  1992 

A40736 

21  August  1992 

A62945 

21  August  1992 

A75890 

21  August  1992 

A62946 

4  September  1992 

A33804 

11  September  1992 

A33883 

15  September  1992 

A33938 

13  October  1992 

A42009 

Total  Number  of  Blanks  =  18 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 


ND  5  ug/L  1 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  5 


ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

NO 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

NO 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  5 


Method  :  SW8240 

Analyte  :  Toluene 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions  Blank 


14  August  1992 

A33425 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.005 


Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Toluene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

0,00039 

0,005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

0,005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

0,005 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

0,005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Toluene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

ND  0.005 

mg/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND  0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND  0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND  D.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0,005 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Toluene 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

0,005 

mg/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

0,0011 

0.005 

mg/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

0.00064 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

0.00071 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

0.00087 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

0,00018 

0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

18 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Con^iled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-319 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Toluene 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions 

Blank 

14  August  1992 

A33425 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

ND 

5 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  5 


Method  :  SW8240 

Analyte  ;  Toluene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


13  August  1992 

A40705 

0.39 

5 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

5 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

NO 

5 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method 

:  SU8240 

Analyte 

:  Toluene 

Type  of 

Blank  :  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

ND  5 

ug/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND  5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND  5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND  5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Toluene 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

ND  5 

ug/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND  5 

ug/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND  5 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

1.1  5 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

NO  5 

ug/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND  5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

0.64  5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

0.71  5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND  5 

ug/L 

1 

Compiled:  9  Hay  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-320 


TABLE  A-5  DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Toluene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  August  1992 

A33423 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

0.87 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

5 

ug/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

0.18 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

5 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

18 

Concentration  Range  NC 

Total  Nunber  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method 

:  SW8240 

Analyte 

:  Tribromomethane(Bromoform) 

Type  of 

Blank  :  Ambient  Conditions 

Blank 

14  August  1992 

A33425 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Tribromomethane(Bromoform) 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Max i mum 

Reporting  Limit  = 

0.005 

Method 

:  SU8240 

Analyte 

:  Tribromomethane(Bromoform) 

Type  of  Blank 

;  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

NO 

0.005 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Tribromomethane(Bromoform),  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

14  August  1992  A33424 

ND 

5 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

NO 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

5 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Tribromoniethane(Bronioforra) 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

13  July  1992  A62423 

ND  5 

ug/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND  5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND  5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

NO  5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  TribromomethaneCBromoform) 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  July  1992  A62424 

ND 

5 

ug/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

NO 

5 

ug/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

5 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

5 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

5 

ug/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

NO 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

5 

ug/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

5 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =18 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

5 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SU8240 

Analyte 

:  Trichloroethene 

Type  of  Blank 

:  Ambient  Conditions 

Blank 

14  August  1992 

A33425 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  -  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.005 


Method  :  SW8240 

Analyte  :  Trichloroethene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


13  August  1992 

A40705 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

0,005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.005 


Method 

:  SW8240 

Analyte 

:  Trichloroethene 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

11  August  1992 

A40651 

13  August  1992 

A40690 

17  August  1992 

A40724 

21  August  1992 

A75881 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 


Method  :  SW8240 

Analyte  :  Trichloroethene 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

22  July  1992 

A40441 

25  July  1992 

A40487 

30  July  1992 

A62698 

30  July  1992 

A62710 

5  August  1992 

A33254 

13  August  1992 

A40704 

13  August  1992 

A40706 

13  August  1992 

A33423 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  0.005 


ND 

0.005 

mg/L 

1 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Trichloroethene,  cont 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  August  1992 

A33422 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

0-005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

0-005 

mg/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

18 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Method 

:  SU8240 

Analyte 

:  Trichloroethene 

Type  of 

Blank  :  Ambient  Conditions  Blank 

14  August  1992  A33425 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992  A40734 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992  A40735 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992  A62947 

ND 

5 

ug/L 

1 

3  September  1992  A33789 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Trichloroethene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

ND 

5 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

5 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

5 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method 

Analyte 

Type  of  Blank 

:  SW8240 

:  Trichloroethene 

:  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40690 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND 

5 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  -  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240 


Analyte  :  Trichloroethene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

21  August  1992  A75881  ND  5  ug/L  1 


Total  Number  of  Blanks  =  5  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  5 


Method  :  SW8240 

Analyte  :  Trichloroethene 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

22  July  1992 

A40441 

25  July  1992 

A40487 

30  July  1992 

A62698 

30  July  1992 

A62710 

5  August  1992 

A33254 

13  August  1992 

A40704 

13  August  1992 

A40706 

13  August  1992 

A33422 

13  August  1992 

A33423 

17  August  1992 

A40736 

21  August  1992 

A75890 

21  August  1992 

A62946 

21  August  1992 

A62945 

4  September  1992 

A33804 

11  September  1992 

A33883 

15  September  1992 

A33938 

13  October  1992 

A42009 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

NO 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND  5  ug/L  1 


Total  Number  of  Blanks  =  18 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  5 


Method  :  SW8240 

Analyte  :  Vinyl  acetate 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions  Blank 


14  August  1992 

A33425 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

NO 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A- 5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Vinyl  acetate 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

14  August  1992 

14  August  1992 

17  August  1992 

3  September  1992 

11  September  1992 

A40705 

A33424 

A33426 

A40737 

A33790 

A33884 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

0.005 

0.005 

0.005 

0.005 

0.005 

0.005 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  6 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  =  0.005 

Method 

;  SU8240 

Analyte 

:  Vinyl  acetate 

Type  of  Blank  ;  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  =  0.005 

Method 

:  SW8240 

Analyte 

:  Vinyl  acetate 

Type  of 

Blank  :  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

NO 

0.005 

mg/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND 

0,005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

NO 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  18 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  =  0.005 

Con^iiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-327 
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DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Vinyl  acetate 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions  Blank 


14  August  1992  A33425 
17  August  1992  A40734 
17  August  1992  A40735 
21  August  1992  A62947 
3  September  1992  A33789 


Total  Number  of  Blanks  =  5 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 


Method 

:  SU8240 

Analyte 

:  Vinyl  acetate 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

14  August  1992 

A33426 

14  August  1992 

A33424 

17  August  1992 

A40737 

3  September  1992 

A33790 

11  September  1992 

A33884 

Total  Number  of  Blanks  =  6 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 


ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  5 


ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  -  5 


Method 

:  SW8240 

Analyte 

:  Vinyl  acetate 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

11  August  1992 

A40651 

17  August  1992 

A40724 

21  August  1992 

A75881 

Total  Number  of  Blanks  -  4 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 


ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

ND 

5 

ug/L 

1 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  5 


Method  :  SW8240 

Analyte  :  Vinyl  acetate 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 


13  July  1992 

A62424 

ND 

5 

ug/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

5 

ug/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

5 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

5 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

5 

ug/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

NO 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

5 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Vinyl  acetate,  cont. 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  August  1992 

A33423 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

5 

ug/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

5 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

18 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Vinyl  chloride 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions  Blank 

14  August  1992  A33425 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

17  August  1992  A40735 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

17  August  1992  A40734 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992  A62947 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

3  September  1992  A33789 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Vinyl  chloride 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Vinyl  chloride 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40690 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU824Q 

Analyte  :  Vinyl  chloride,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

21  August  1992  A75881  ND  0.01  mg/L  1 


Total  Number  of  Blanks  =  5  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.01 


Method  :  SW8240 

Analyte  ;  Vinyl  chloride 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 
13  July  1992 
22  July  1992 
25  July  1992 
30  July  1992 
30  July  1992 
5  August  1992 
13  August  1992 
13  August  1992 
13  August  1992 
13  August  1992 
17  August  1992 
21  August  1992 
21  August  1992 
21  August  1992 
4  September  1992 
11  September  1992 
15  September  1992 
13  October  1992 


A62424 

ND 

A40441 

ND 

A40487 

ND 

A62698 

ND 

A62710 

ND 

A33254 

ND 

A40706 

ND 

A40704 

ND 

A33422 

ND 

A33423 

ND 

A40736 

ND 

A62946 

ND 

A75890 

ND 

A62945 

ND 

A33804 

ND 

A33883 

ND 

A33938 

ND 

A42009 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  18  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.01 


Method  :  SW8240 

Analyte  :  Vinyl  chloride 

Type  of  Blank  ;  Ambient  Conditions  Blank 


14  August  1992 

A33425 

ND 

10 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

ND 

10 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

ND 

10 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  10 


Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Vinyl  chloride 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

10 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

10 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

10 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  6 

Concentration  Range  NC 

Total  Nun*)er  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

10 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  Vinyl  chloride 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

ND 

10 

ug/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40690 

ND 

10 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  >  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

10 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Vinyl  chloride 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

NO 

10 

ug/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

10 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

10 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

10 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

10 

ug/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

10 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

18 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

10 

Compiled:  9  Hay  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  LAB 

ANALYZED  ID 


Method  :  SU8240 

Analyte  :  Vinyl  chloride,  cont. 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Xylenes 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions  Blank 


14  August  1992  A33425 
17  August  1992  A40735 
17  August  1992  A40734 
21  August  1992  A62947 
3  September  1992  A33789 


Total  Number  of  Blanks  =  5 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 


Method 

:  SU8240 

Analyte 

:  Xylenes 

Type  of  Blank 

;  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

14  August  1992 

A33424 

14  August  1992 

A33426 

17  August  1992 

A40737 

3  September  1992 

A33790 

11  September  1992 

A33884 

Total  Number  of  Blanks  =  6 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 


Method 

:  SU8240 

Analyte 

:  Xylenes 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

11  August  1992 

A40651 

17  August  1992 

A40724 

21  August  1992 

A75881 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 


Method 

:  SU8240 

Analyte 

:  Xylenes 

Type  of  Blank 

:  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

22  July  1992 

A40441 

25  July  1992 

A40487 

30  July  1992 

A62710 

REPORTING 

RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


ND 

0.005 

mg/L 

1 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  0.005 


ND 

0.005 

mg/L 

1 

NO 

0.005 

mg/L 

1 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  0.005 


ND 

0.005 

mg/L 

1 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  0.005 


ND 

0.005 

mg/L 

1 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Conpiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Xylenes,  cont. 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

30  July  1992 

A62698 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

NO 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

NO 

0.005 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  - 

18 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Xylenes 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions  Blank 

14  August  1992  A33425 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992  A40734 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992  A40735 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992  A62947 

ND 

5 

ug/L 

1 

3  September  1992  A33789 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  Xylenes 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

ND 

5 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

5 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

5 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Conpiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SW8240 

Analyte 

:  Xylenes 

Type  of 

Blank  :  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

ND  5 

ug/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND  5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND  5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND  5 

ug/L 

1 

Total  NutT±>er  of  Blanks 

=  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method 

:  SU8240 

Analyte 

:  Xylenes 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

ND 

5 

ug/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

5 

ug/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

5 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

5 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

5 

ug/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

5 

ug/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

5 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  18 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method 

;  SU8240 

Analyte 

:  cis'1 ,3-Dichloropropene 

Type  of 

Blank  :  Ambient  Conditions 

Blank 

14  August  1992 

A33425 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Compiled:  9  Hay  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-334 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

LAB 

ID 

RESULT 

REPORTING 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  cis-1,3-Dichloropropene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992  A40705 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

NO 

0.005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  cis-1 ,3-Dichloropropene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

13  July  1992  A62423 

ND  0.005 

mg/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

NO  0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND  0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND  0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  cis-1 ,3-Dichloropropene 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

18 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Conipiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-335 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


LAB 

ID 


RESULT 


REPORTING 

LIMIT 


UNITS 


FACTOR 


Method  :  SU8240 

Analyte  ;  cis-1,3-Dichloropropene 


Type  of  Blank 

:  Ambient  Conditions 

14  August  1992 

17  August  1992 

17  August  1992 

21  August  1992 

3  September  1992 

Blank 

A33425 

A40735 

A40734 

A62947 

A33789 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

5 

5 

5 

5 

5 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

1 

1 

1 

1 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method 

:  SW8240 

Analyte 

:  cis-1 ,3-Dichloropropene 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

13  August  1992 

A40705 

ND 

5 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

5 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

5 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6 
Total  Number  above  Reporting  Limit 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  5 


Method  :  SW8240 

Analyte  :  cis-1,3-Dichloropropene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


13  July  1992 

A62423 

ND  5 

ug/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND  5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND  5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND  5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  cfs-1,3-Dichloropropene 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  July  1992  A62424 

ND 

5 

ug/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

5 

ug/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

5 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

5 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

5 

ug/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND 

5 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

LAB 

ID 

RESULT 

REPORTING 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  cis-1 ,3-Dichloropropene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

17  August  1992  A40736 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

5 

ug/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

5 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  18  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  5 


Method  :  SU8240 

Analyte  :  trans-1 ,2-Dichloroethene 

Type  of  Blank  :  Ancient  Conditions  Blank 


14  August  1992 

A33425 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.005 


Method 

Analyte 

Type  of  Blank 


SU8240 

trans‘1,2'Dichloroethene 
Equipment  Blank 


13  August  1992 

A40705 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.005 


Method 

Analyte 

Type  of  Blank 


SU82A0 

trans-1 ,2’Dichloroethene 
Method  Blank 


13  July  1992 

A62423 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  LAB  REPORTING 

ANALYZED  ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW8240 

Analyte  :  trans-1 ,2-Dichloroethene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

Total  Number  of  Blanks  =  4  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0=005 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  trans-l ,2-Dichloroethene 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 


13  July  1992 

A62424 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

NO 

0.005 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  18  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.005 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  trans-1 ,2-Dichloroethene 

Type  of  Blank  :  Ambient  Conditions  Blank 


14  August  1992 

A33425 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

NO 

5 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

5 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  trans-1 ,2-Dichloroethene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992  A40705  ND  5  ug/L  1 

14  August  1992  A33426  ND  5  ug/L  1 


Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  trans-1 ,2-Dichloroethene,  cont, 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

14  August  1992  A33424 

ND  5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND  5 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND  5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND  5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  ~ 

5 

Method  :  SU8240 

Analyte  :  tr8ns-1,2-Dichloroethene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

13  July  1992  A62423 

ND  5 

ug/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND  5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND  5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND  5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  trans-1 ,2-Dichloroethene 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

ND 

5 

ug/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

5 

ug/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

5 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

5 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

5 

ug/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

NO 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

NO 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

NO 

5 

ug/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

5 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  18 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Compiled:  9  May  1994  ND  = 

Not  Detected 

NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


REPORTING 

LIMIT 


Method 
Analyte 
Type  of  Blank 


SU8240 

trans-1 ,3-Dichloropropene 


Ambient  Conditions 

Blank 

14  August  1992 

A33425 

ND 

0.005 

mg/L 

17  August  1992 

A40735 

ND 

0.005 

mg/L 

17  August  1992 

A40734 

ND 

0.005 

mg/L 

21  August  1992 

A62947 

ND 

0.005 

mg/L 

3  September  1992 

A33789 

ND 

0.005 

mg/L 

Total  Number  of  Blanks  =  5 
Total  Number  above  Reporting  Limit 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  0.005 


Method 

Analyte 

Type  of  Blank 


SU82A0 

trans- 1 , 3-D i ch loropropene 
Equipment  Blank 


13  August  1992 

A40705 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Nunber  of  Blanks 

=  6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  trans-1, 3-D ich loropropene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

NO 

0.005 

mg/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

NO 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.005 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  trans-1, 3-D ich loropropene 

Type  of  Blank  ;  Trip  Blank 

13  July  1992 

A62424 

NO 

0.005 

mg/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

NO 

0.005 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 

DETAILED  LISTING  OF 

BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA 

1992  EVENT 

DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT  LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  trans-l,3-Dichloropropene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

13  August  1992  A33423 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

0.005 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  18 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit 

0.005 

Method 

:  SU8240 

Analyte 

:  trans-1,3-Dichloropropene 

Type  of 

Blank  :  Ambient  Conditions 

Blank 

14  August  1992 

A33425 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40734 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40735 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62947 

NO 

5 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33789 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  t rans - 1,3 -Diehl oropropene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

13  August  1992  A40705 

ND 

5 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33424 

ND 

5 

ug/L 

1 

14  August  1992 

A33426 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40737 

ND 

5 

ug/L 

1 

3  September  1992 

A33790 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33884 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

5 

Method 

:  SU8240 

Analyte 

;  trans-1,3-Dichloropropene 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

13  July  1992 

A62423 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  August  1992 

A40651 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40724 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75881 

ND 

5 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 

DETAILED  LISTING  OF 

BLANK  RESULTS, 

WATER  SAMPLES,  GALENA 

1992  EVENT 

DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240 

Analyte  :  trans-1 ,3-Dichloropropene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


Total  Number  of  Blanks  =  4  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  5 

Method  ;  SW8240 

Analyte  :  trans-1 ,3-Dichloropropene 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 


13  July  1992 

A62424 

ND 

5 

ug/L 

1 

22  July  1992 

A40441 

NO 

5 

ug/L 

1 

25  July  1992 

A40487 

ND 

5 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62698 

ND 

5 

ug/L 

1 

30  July  1992 

A62710 

ND 

5 

ug/L 

1 

5  August  1992 

A33254 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40706 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A40704 

NO 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33423 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  August  1992 

A33422 

ND 

5 

ug/L 

1 

17  August  1992 

A40736 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62946 

NO 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A75890 

ND 

5 

ug/L 

1 

21  August  1992 

A62945 

ND 

5 

ug/L 

1 

4  September  1992 

A33804 

ND 

5 

ug/L 

1 

11  September  1992 

A33883 

ND 

5 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A33938 

ND 

5 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A42009 

ND 

5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  18  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  5 

Method  :  SW8270 

Analyte  ;  1 ,2,4-Tri chlorobenzene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

NO 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  11  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.012 


Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES.  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SW8270 

Analyte 

:  1,2,4-Trichlorobenzene,  cont. 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

Method  ;  SW8270 

Analyte  :  1,2,4-Trichlorobenzene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  31 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  1,2,4-Trichloroben2ene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1.063829 

Compiled:  9  May  1994  ND  =  Not 

Detected 

NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  1, 2, 4-Tri chlorobenzene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

,  cont. 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  11 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 


12 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  1 ,2, 4-Tri chlorobenzene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

NO 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range  NC 

Compiled:  9  May  1994  ND  = 

Not  Detected 

NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SW8270 

Analyte 

:  1,2,4-Trichlorobenzene,  cont. 

Type  of 

Blank  :  Method  Blank 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  =  10 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  1 ,2-Di chlorobenzene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

NO 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

NO 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1 .063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

NO 

0.01 

mg/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0-01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.012 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  1 ,2-Di chlorobenzene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0-01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0-01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

ANALYZED 

ID 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  1 ,2-Di chlorobenzene,  cont. 


Type  of  Blank  :  Method  Blank 

6  October  1992  B8859 

6  October  1992  B8875 

7  October  1992  A9860 

13  October  1992  A9929 

14  October  1992  A9941 

14  October  1992  B8994 

16  October  1992  C8018 

23  October  1992  B9004 


Total  Number  of  Blanks  =  31 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  1 ,2-Di chlorobenzene 


Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992  B8103 

28  August  1992  A9080 

29  August  1992  A9106 

15  September  1992  B8540 

15  September  1992  A9435 

15  September  1992  B8533 

15  September  1992  B8542 

16  September  1992  A9470 

16  September  1992  A9458 

22  September  1992  A9567 

29  September  1992  A9724 


Total  Number  of  Blanks  =11 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 


Method 

:  SW8270 

Analyte 

:  1, 2 -Di chlorobenzene 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

13  August  1992 

99796 

14  August  1992 

99815 

21  August  1992 

B8101 

28  August  1992 

A9079 

28  August  1992 

A9098 

5  September  1992 

B8388 

12  September  1992 

A9405 

14  September  1992 

B8519 

15  September  1992 

B8539 

15  September  1992 

A9434 

16  September  1992 

A9454 

16  September  1992 

A9457 

REPORTING 

RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


ND 

0.01 

mg/L 

1 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  0.01 


ND 

10 

ug/L 

1.010101 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

ND 

11 

ug/L 

1.063829 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

ND 

10 

ug/L 

1 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  12 


ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  1 ,2-Di chlorobenzene. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

22  September  1992 

cont. 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

NO 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

10 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  1, 3-D i chlorobenzene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1 .063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1 .086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.012 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  1,3-Dichlorobenzene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A*5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SU8270 

.  w 

Analyte 

:  1 , 3-D i chlorobenzene, 

,  cont. 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

21  August  1992 

88101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

A 

6  October  1992 

B8859 

NO 

0.01 

mg/L 

w 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Max i mum 

Reporting  Limit  = 

0,01 

Method 

SU8270 

Analyte 

1 , 3 - D i ch 1 0  r obenzene 

Type  of  Blank 

Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

NO 

10 

ug/L 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SW8270 

Analyte 

:  1, 3-D i chlorobenzene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

Total  Number  of  Blanks  =11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  =  12 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  1, 3 -Di chlorobenzene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

68388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  Septent)er  1992 

B8519 

NO 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

'  ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

NO 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

10 

Method 

Analyte 

Type  of  Blank 

:  SW8270 

:  1,4-Di chlorobenzene 
:  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

Conpiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-349 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  1 ,4-Di chlorobenzene. 

cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  11  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.012 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  1,4-Dichlorobenzene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

13  August  1992 

14  August  1992 

21  August  1992 
28  August  1992 
28  August  1992 
28  August  1992 

5  September  1992 

12  September  1992 

14  September  1992 

15  September  1992 

15  September  1992 

16  September  1992 
16  September  1992 

22  September  1992 

23  September  1992 

24  September  1992 

25  September  1992 
25  September  1992 

28  September  1992 

29  September  1992 
29  September  1992 
1  October  1992 

5  October  1992 

6  October  1992 

6  October  1992 

7  October  1992 

13  October  1992 

14  October  1992 
14  October  1992 
16  October  1992 


99769 

ND 

99796 

ND 

99815 

ND 

B8101 

ND 

A9079 

ND 

A9098 

ND 

A9082 

ND 

B8388 

ND 

A9405 

ND 

B8519 

ND 

A9434 

ND 

B8539 

ND 

A9454 

ND 

A9457 

ND 

A9562 

ND 

A9609 

ND 

A9622 

ND 

B8722 

ND 

A9652 

ND 

A9695 

ND 

B8750 

ND 

A9711 

ND 

B8792 

ND 

68848 

ND 

B8875 

ND 

B8859 

ND 

A9860 

ND 

A9929 

ND 

A9941 

ND 

B8994 

ND 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  LAB 

ANALYZED  ID 

REPORTING 

RESULT  LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  1,4-Dichlorobenzene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

23  October  1992  B9004 

ND  0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  32 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  1, 4 -Di chlorobenzene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1 .063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

12 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  1, 4 -Di chlorobenzene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9082 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  3  Not  Detected 


NC  -  Not  Calculable 
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TABLE  A-5  DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  ;  SW8270 

Analyte  :  1 ,4»Di chlorobenzene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

68848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  32  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  10 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  2,4,5'Trichlorophenol 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0,985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

nig/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  11  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.012 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  2,4,5-Trichlorophenol 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


11  August  1992 

99769 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9082 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

) 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  2,4,5-Trichlorophenol 

,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0-01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0,01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

32 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Report 

ing  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  2,4,5-Trichlorophenol 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1 .063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1 .086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

12 

Con4>iled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-353 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

LAB 

ID 

RESULT 

REPORTING 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  ;  2,4,5-Trichlorophenol 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

NO 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9082 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

NO 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

NO 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  32  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  10 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  2,4,6-Trichlorophenol 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0,0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0,011 

mg/L 

1 .086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  2,4,6-Trichlorophenol,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

16  September  1992  A9458 

22  September  1992  A9567 

29  September  1992  A9724 

ND  0.01 

ND  0.011 

ND  0.01 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

1.041666 

1.111111 

1 

Total  Number  of  Blanks  =11 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

0.012 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  2,4,6-Trichlorophenol 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9082 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

32 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Compiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-355 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SW8270 

Analyte 

:  2,4,6-Trichlorophenol 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

NO 

10 

ug/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  11  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  12 


Method  :  SU8270 

Analyte  :  2,4,6*Trichlorophenol 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9082 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  2,4,6-Trichlorophenol 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

16  October  1992 

23  October  1992 

,  cont. 

C8018 

B9004 

NO 

ND 

10 

10 

ug/L 

ug/L 

1 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

32 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

10 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  2,4-Dichlorophenol 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

68540 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.012 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  2,4-Dichlorophenol 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0-01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-357 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  LAB  REPORTING 

ANALYZED  ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  2,A-Dichlorophenol ,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


29  September  1992 

B8750 

ND 

0,01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  31  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.01 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  2,4-Dichlorophenol 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

12 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  2,4-Dichlorophenol 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


11  August  1992 

99769 

NO 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A“5*358 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  2,4-Oichlorophenol, 

cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8&48 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

10 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  2,4-Dimethylphenol 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1 .086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.012 

Conpiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-359 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  2,4‘Dimethylphenot 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

13  August  1992 

14  August  1992 

21  August  1992 
28  August  1992 
28  August  1992 

5  September  1992 

12  September  1992 

14  September  1992 

15  September  1992 

15  September  1992 

16  September  1992 
16  September  1992 

22  September  1992 

23  September  1992 

24  September  1992 

25  September  1992 
25  September  1992 

28  September  1992 

29  September  1992 
29  September  1992 
1  October  1992 

5  October  1992 

6  October  1992 

6  October  1992 

7  October  1992 

13  October  1992 

14  October  1992 
14  October  1992 
16  October  1992 
23  October  1992 


LAB 

ID  RESULT 


99769 

ND 

99796 

ND 

99815 

ND 

B8101 

ND 

A9098 

ND 

A9079 

ND 

B8388 

ND 

A9405 

ND 

B8519 

ND 

B8539 

ND 

A9434 

ND 

A9454 

ND 

A9457 

ND 

A9562 

ND 

A9609 

ND 

A9622 

ND 

A9652 

ND 

B8722 

NO 

A9695 

ND 

B8750 

ND 

A9711 

ND 

B8792 

ND 

B8848 

ND 

B8875 

ND 

B8859 

ND 

A9860 

ND 

A9929 

ND 

A9941 

ND 

B8994 

ND 

C8018 

ND 

B9004 

ND 

REPORTING 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  31  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.01 


Method  :  SW8270 

Analyte  ;  2,4-Dimethylphenol 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 
21  August  1992 

28  August  1992 

29  August  1992 

15  September  1992 
15  September  1992 
15  September  1992 

15  September  1992 

16  September  1992 
16  September  1992 


B8103 

ND 

A9080 

ND 

A9106 

ND 

B8540 

ND 

A9435 

ND 

B8542 

NO 

B8533 

ND 

A9470 

ND 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

9.6 

ug/L 

0.961538 

9.9 

ug/L 

0.985221 

11 

ug/L 

1.063829 

9.8 

ug/L 

0.980392 

10 

ug/L 

1.010101 

11 

ug/L 

1.086956 

12 

ug/L 

1.190476 

10 

ug/L 

1.041666 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  2,4-Dimethylphenol,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

22  September  1992  A9567 

29  September  1992  A9724 

NO  11  ug/L 

NO  10  ug/L 

1.111111 

1 

Total  Number  of  Blanks  =11 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 

Maximum  Reporting  Limit  =  12 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  2,4-Dimethylphenol 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

NO 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

NO 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

10 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

ANALYZED 

ID 

Method 

:  SW8270 

Analyte 

:  2,4-Dinitrophenol 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

28  August  1992 

A9080 

29  August  1992 

A9106 

15  September  1992 

B8540 

15  September  1992 

A9435 

15  September  1992 

B8542 

15  September  1992 

B8533 

16  September  1992 

A9470 

16  September  1992 

A9458 

22  September  1992 

A9567 

29  September  1992 

A9724 

Total  Number  of  Blanks  =  11 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 


RESULT 

REPORTING 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

ND 

0.051 

mg/L 

1.010101 

ND 

0.048 

mg/L 

0.961538 

ND 

0.049 

mg/L 

0.985221 

ND 

0.053 

mg/L 

1.063829 

ND 

0.049 

mg/L 

0.980392 

ND 

0.051 

mg/L 

1.010101 

ND 

0.054 

mg/L 

1 .086956 

ND 

0.06 

mg/L 

1.190476 

ND 

0.052 

mg/L 

1.041666 

ND 

0.056 

mg/L 

1.111111 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

0.06 

Method  ;  SW8270 

Analyte  :  2,4-Dinitrophenol 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

13  August  1992 

14  August  1992 

21  August  1992 
28  August  1992 
28  August  1992 

5  September  1992 

12  September  1992 

14  September  1992 

15  September  1992 

15  September  1992 

16  September  1992 
16  September  1992 

22  September  1992 

23  September  1992 

24  September  1992 

25  September  1992 
25  September  1992 

28  September  1992 

29  September  1992 
29  September  1992 
1  October  1992 

5  October  1992 

6  October  1992 

6  October  1992 

7  October  1992 

13  October  1992 

14  October  1992 
14  October  1992 


99769 

ND 

99796 

ND 

99815 

ND 

B8101 

ND 

A9098 

ND 

A9079 

ND 

B8388 

ND 

A9405 

ND 

B8519 

ND 

A9434 

ND 

B8539 

ND 

A9454 

ND 

A9457 

ND 

A9562 

ND 

A9609 

ND 

A9622 

ND 

A9652 

ND 

B8722 

ND 

A9695 

ND 

B8750 

ND 

A9711 

ND 

B8792 

ND 

B8848 

ND 

B8875 

ND 

B8859 

ND 

A9860 

ND 

A9929 

ND 

A9941 

ND 

B8994 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

0.05 

mg/L 

1 

0.05 

mg/L 

1 

0.05 

mg/L 

1 

0.05 

mg/L 

1 

0.05 

mg/L 

1 

0.05 

mg/L 

1 

0.05 

mg/L 

1 

0.05 

mg/L 

1 

0.05 

mg/L 

1 

0.05 

mg/L 

1 

0.05 

mg/L 

1 

0.05 

mg/L 

1 

0.05 

mg/L 

1 

0.05 

mg/L 

1 

0.05 

mg/L 

1 

0.05 

mg/L 

1 

0.05 

mg/L 

1 

0.05 

mg/L 

1 

0.05 

mg/L 

1 

0.05 

mg/L 

1 

0.05 

mg/L 

1 

0.05 

mg/L 

1 

0.05 

mg/L 

1 

0.05 

mg/L 

1 

0.05 

mg/L 

1 

0.05 

mg/L 

1 

0.05 

mg/L 

1 

0.05 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A- 5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  2,4-Dini trophenol. 

cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.05 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  2,4-Dini trophenol 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

51 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

48 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

49 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

53 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

49 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

51 

ug/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

NO 

54 

ug/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

60 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

NO 

52 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

56 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

50 

ug/L 

1 

Total  Nun^r  of  Blanks 

=  11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

60 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  2,4-Dini trophenol 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

50 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

50 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

50 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

50 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

50 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

50 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

50 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

50 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

50 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

50 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

50 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

50 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

NO 

50 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

50 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

50 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

50 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

50 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

50 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

50 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994  ND  = 

Not  Detected 

NC  =  Not  Calculable 

Page:  A-5-363 

TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  2,4-Dinitrophenol, 

cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

29  September  1992 

B8750 

ND 

50 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

50 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

50 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

50 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

50 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

50 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

50 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

50 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

50 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

50 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

50 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

50 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

50 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  2,4-Dinitrotoluene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

28  August  1992 

A9080 

29  August  1992 

A9106 

15  September  1992 

B8540 

15  September  1992 

A9435 

15  September  1992 

B8533 

15  September  1992 

B8542 

16  September  1992 

A9470 

16  September  1992 

A9458 

22  September  1992 

A9567 

29  September  1992 

A9724 

Total  Number  of  Blanks  =  11 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 


ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

ND 

0,0098 

mg/L 

0.980392 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  0.012 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  2,4-Dinitrotoluene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

13  August  1992 

14  August  1992 
21  August  1992 
28  August  1992 
28  August  1992 
28  August  1992 

5  September  1992 

12  September  1992 


99769 

ND 

99796 

ND 

99815 

ND 

B8101 

ND 

A9079 

ND 

A9098 

ND 

A9082 

ND 

B8388 

ND 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  2,4-Dinitrotoluene, 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

14  September  1992 

cont. 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  32 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  2,4-Dinitrotoluene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1 .063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

12 

Conpiled:  9  Hay  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-365 


TABLE  A-5 

DETAILED  LISTING  OF 

BLANK  RESULTS, 

WATER  SAMPLES,  GALENA 

1992  EVENT 

DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

.  w 

Analyte  :  2,4*Dinitrotoluene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

NO 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

NO 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9082 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

w 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

32 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

10 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  2,6-Dinitrotoluene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A- 5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8270 


Analyte  :  2,6-Dini trotoluene. 

cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

16  September  1992 

A9458 

ND  0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND  0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND  0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.012 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  2,6-Dinitrotoluene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Compiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-367 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

LAB 

ID 

RESULT 

REPORTING 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  2,6-Dinitrotoluene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  11  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  12 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  2,6-Dinitrotoluene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

NO 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

NO 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  2,6-Dinitrotoluene, 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

16  October  1992 

23  October  1992 

cont. 

C8018 

B9004 

NO 

ND 

10 

10 

ug/L 

ug/L 

1 

1 

Total  Number  of  Blanks  ~ 

31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

10 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  2'Chloronaphthalene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

0-01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1 .063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

NO 

0.011 

mg/L 

1 .086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0-01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0-011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0-01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.012 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  2*Chloronaphthalene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

0-01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0-01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0-01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0-01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0-01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0-01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0,01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0,01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

<■ 

mg/L 

1 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  s  SW8270 

Analyte  :  2-Chloronaphthalene, 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

29  September  1992 

cont. 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  2-Chloronaphthalene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  11  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  12 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  2-Chloronaphthalene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

13  August  1992 

14  August  1992 
21  August  1992 
28  August  1992 
28  August  1992 

5  September  1992 

12  September  1992 
14  September  1992 


99769 

ND 

99796 

ND 

99815 

ND 

B8101 

ND 

A9079 

ND 

A9098 

ND 

B8388 

ND 

A9405 

ND 

88519 

ND 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  2-Chloronaphthalene, 

cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

NO 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

NO 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

NO 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

NO 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

NO 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

NO 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

NO 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

NO 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

10 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  2-Chlorophenol 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

NO 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

NO 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1 .063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.012 

Conpiled:  9  May  1994  ND  =  Mot  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-371 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

.  “ 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  2-Chlorophenol 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

A 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0,01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  2-Ch lorophenol 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1-063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

Compiled:  9  May  1994 
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TABLE  A- 5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  2-Chlorophenol,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

22  September  1992  A9567 

29  September  1992  A9724 

ND  11  ug/L 

ND  10  ug/L 

1.111111 

1 

Total  Number  of  Blanks  =11 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 

Maximum  Reporting  Limit  =  12 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  2-Chlorophenol 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

NO 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

NO 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

NO 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

NO 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

10 

Compiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-373 


TABLE  A- 5 

DETAILED  LISTING  OF 

BLANK  RESULTS, 

WATER  SAMPLES,  GALENA 

1992  EVENT 

DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SW8270 

.  w 

Analyte 

:  2-Methylnaphthalene 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.012 

Method 

:  SW8270 

Analyte 

:  2-Methylnaphthalene 

Type  of  Blank  ; 

:  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

0.01 

mg/L 

A 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

w 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A971 1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 
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TABLE  A- 5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  2-Methylnaphthalene, 

Type  of  Blank  ;  Method  Blank 

16  October  1992 

23  October  1992 

cont. 

C8018 

B9004 

ND 

ND 

0.01 

0.01 

mg/L 

mg/L 

1 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  2-Methylnaphthalene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

68540 

ND 

11 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

12 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  2-Methylnaphthalene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

NO 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

NO 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

Conpiled:  9  Hay  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-375 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  2’Methylnaphthalene, 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

29  September  1992 

cont. 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

10 

Method  :  SW8270 

Analyte  ;  2-MethylphenoUo-cresol ) 

Type  of  Blank  ;  Equipment  Blank 


21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  11  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.012 


SW8270 

2-Methylphenol(o-cresol ) 


Method 
Analyte 
Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

13  August  1992 

14  August  1992 
21  August  1992 
28  August  1992 
28  August  1992 
28  August  1992 

5  September  1992 

12  September  1992 


99769 

ND 

99796 

ND 

99815 

ND 

B8101 

ND 

A9079 

ND 

A9098 

ND 

A9082 

ND 

B8388 

ND 

A9405 

ND 

0,01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  2-Methylphenol(o-cresol),  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

14  September  1992  B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0-01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  32 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  2-Methylphenol(o-cresol) 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1 .063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1 .086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

12 

Compiled:  9  May  1994  ND  = 

Not  Detected 

NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  LAB  REPORTING 

ANALYZED  ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  2-Methylphenol(o-cresot) 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9082 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  32 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

10 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  2-Nit roam*  line 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


21  August  1992 

B8103 

ND 

0.051 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.048 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.049 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.053 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.049 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.054 

mg/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.051 

mg/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.06 

mg/L 

1.190476 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  2-Nitroaniline,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0-052 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.056 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.06 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  2-Nitroani line 

Type  of  Blank  ;  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.05 

tng/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

NO 

0.05 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.05 

Cofipiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-379 


TABLE  A*5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  2-Nitroani line 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

NO 

51 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

48 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

49 

ug/L 

0,985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

53 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

49 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

51 

ug/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

54 

ug/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

60 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

52 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

56 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

50 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =11  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  60 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  2-Nitroani line 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


11  August  1992 

99769 

ND 

50 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

50 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

50 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

50 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

50 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

NO 

50 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

50 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

50 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

50 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

50 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

50 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

50 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

50 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

50 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

50 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

50 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

50 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

50 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

50 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

50 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

50 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

50 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

50 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

50 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

50 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

50 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

50 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

50 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

50 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


Page:  A-5-380 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  2-Nitroani line,  cont, 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

16  October  1992 

C8018 

ND 

50 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

50 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

31 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  =  50 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  2-Nitrophenol 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  =  0.012 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  2-Nitrophenol 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12' September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  LAB  REPORTING 

ANALYZED  ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  2-Nitrophenol ,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


29  September  1992 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

68848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

0.01 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  2-Nitrophenol 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

68540 

ND 

11 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

n 

ug/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

12 

Method 

:  SW8270 

Analyte 

:  2-Nitrophenol 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

w 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

Compi led: 

9  May  1994  NO  = 

Not  Detected 

NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  2-Nitrophenol,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

10 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  3,3'-Dichloroben2idine 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

0.02 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.019 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.02 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.021 

mg/L 

1 .063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.02 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.022 

mg/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.02 

mg/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.024 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.021 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.022 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.02 

mg/L 

1 

Total  Nunber  of  Blanks  =  11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.024 

Conpiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-383 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  LAB  REPORTING 

ANALYZED  ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  3,3'-Dichlorobenzidine 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


11  August  1992 

99769 

ND 

0.02 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.02 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.02 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.02 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.02 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.02 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.02 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.02 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.02 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.02 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0,02 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.02 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.02 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.02 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.02 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.02 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.02 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.02 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.02 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.02 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.02 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.02 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.02 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.02 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.02 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.02 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.02 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.02 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.02 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.02 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.02 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  31  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.02 

Method  ;  SW8270 

Analyte  :  3,3' -Diehl orobenzi dine 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


21  August  1992 

B8103 

ND 

20 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

19 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

20 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

21 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

NO 

20 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

22 

ug/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

20 

ug/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

24 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

21 

ug/L 

1.041666 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  3,3'’Dichlorobenzidine,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

22  September  1992  A9567 

29  September  1992  A9724 

NO  22  ug/L 

NO  20  ug/L 

1.111111 

1 

Total  Number  of  Blanks  =11 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 

Maximum  Reporting  Limit  =  24 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  3,3'-Dichlorobenzidine 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

20 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

20 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

20 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

20 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

20 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

NO 

20 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

20 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

20 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

20 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

20 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

NO 

20 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

20 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

20 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

20 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

20 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

20 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

20 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

20 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

NO 

20 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

20 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

20 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

20 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

20 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

20 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

20 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

20 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

20 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

20 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

20 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

20 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

20 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  31 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

20 

Compiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-385 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  3-Methylphenol(m-cresol) 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

28  August  1992  A9082  ND  0.01  mg/L  1 


Total  Number  of  Blanks  =  1  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  -  0.01 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  3-Methylphenol(m“cresol) 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


28  August  1992  A9082 

ND  10  ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  1 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 

Maximun  Reporting  Limit  =  10 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  3-Nitroani line 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

0.051 

mg/L 

1.010101 

28 

August  1992 

A9080 

ND 

0.048 

mg/L 

0.961538 

29 

August  1992 

A9106 

ND 

0.049 

mg/L 

0.985221 

15 

September  1992 

B8540 

ND 

0.053 

mg/L 

1.063829 

15 

September  1992 

B8542 

ND 

0.051 

mg/L 

1.010101 

15 

September  1992 

B8533 

ND 

0.054 

mg/L 

1 .086956 

15 

September  1992 

A9435 

ND 

0.049 

mg/L 

0.980392 

16 

September  1992 

A9470 

ND 

0.06 

mg/L 

1.190476 

16 

September  1992 

A9458 

ND 

0.052 

mg/L 

1.041666 

22 

September  1992 

A9567 

ND 

0.056 

mg/L 

1.111111 

29 

September  1992 

A9724 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  11  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.06 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  3-Nitroani I ine 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


11  August  1992 

99769 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0,05 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  3-Ni troani line,  cont 

Type  of  Blank  ;  Method  Blank 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

NO 

0.05 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.05 

mg/L 

1  • 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

NO 

0.05 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  31 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

0.05 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  3-Nitroani line 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

NO 

51 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

48 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

49 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

53 

ug/L 

1 .063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

49 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

51 

ug/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

54 

ug/L 

1 .086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

60 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

52 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

56 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

50 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

60 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  3-Nitroani line 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

50 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994  ND 

=  Not  Detected 

NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  3-Ni troani 1 ine,  cont 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

13  August  1992 

99796 

ND 

50 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

50 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

50 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

50 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

50 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

50 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

50 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

50 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

50 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

50 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

50 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

50 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

50 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

50 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

50 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

50 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

50 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

50 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

50 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

50 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

50 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

50 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

50 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

50 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

50 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

50 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

50 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

50 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

50 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

50 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

50 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  4,6-Dinitro-2-methylphenol 

Type  of  Blank  ;  Equipment  Blank 

21  August  1992  B8103 

ND 

0.051 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.048 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.049 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.053 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.049 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.054 

mg/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.051 

mg/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.06 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.052 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.056 

mg/L 

1.111111 

Compiled:  9  May  1994  ND  = 

Not  Detected 

NC  =  Not  Calculable 

Page:  A-5'388 

TABLE  A-5 

DETAILED  LISTING 

OF  BLANK  RESULTS,  WATER 

SAMPLES,  GALENA 

1992  EVENT 

DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

• 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  4,6-Dinitro-2-methylphenoL,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

0.06 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  4,6-Dinitro-2-methylphenol 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

21  August  1992 

68101 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0-05 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

NO 

0.05 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

NO 

0.05 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

NO 

0.05 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

NO 

0.05 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

5  October  1992 

68848 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

• 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

:  0.05 

Compiled;  9  May  1994  ND  = 

Not  Detected 

NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A*5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

LAB 

ID 

RESULT 

REPORTING 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  ;  4,6-Dinitro*2-methylphenol 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992  B8103 

ND 

51 

ug/L 

1,010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

48 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

49 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

53 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

49 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

68542 

ND 

51 

ug/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

54 

ug/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

60 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

52 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

56 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

50 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  11  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  60 


Method  ;  SU8270 

Analyte  :  4,6*Dinitro-2’methylphenol 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


11  August  1992 

99769 

ND 

50 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

50 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

50 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

50 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

50 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

50 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

50 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

50 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

50 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

50 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

50 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

50 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

50 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

50 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

50 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

50 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

50 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

50 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

50 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

50 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A971 1 

ND 

50 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

50 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

50 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

50 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

50 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

50 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

50 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

50 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

50 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8270 

Analyte  ;  4,6-Dinitro-2-methylphenol,  cent. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

16  October  1992  C8018 

23  October  1992  B9004 

ND 

ND 

50 

50 

ug/L 

ug/L 

1 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

50 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  4-Bromophenyl  phenyl  ether 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

NO 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1 .063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

NO 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

NO 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.012 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  4-Bromophenyl  phenyl  ether 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Compiled:  9  Hay  1994  ND  = 

Not  Detected 

NC  =  Not  Calculable 

Page:  A-5-391 

TABLE  A- 5 

DETAILED  LISTING  OF 

BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA 

1992  EVENT 

DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SW8270 

.  W 

Analyte 

:  4-Bromophenyl  phenyl 

ether,  cont. 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0,01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  31  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.01 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  4-Bromophenyl  phenyl  ether 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1-190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  11  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  12 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  4-Bromophenyl  phenyl  ether 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994  ND  = 

Not  Detected 

NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  4-Bromophenyl  phenyl  ether,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

15  September  1992  B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

NO 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  31 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

10 

Method  :  SU827D 

Analyte  :  4-Chloro-3-tnethylphenol 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992  B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

NO 

0.011 

mg/L 

1 .063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1 .086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  11 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

0.012 

Conpiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-393 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  LAB  REPORTING 

ANALYZED  ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  4-Chloro-3-methylphenol 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


11  August  1992 

99769 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

0.01 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  4-Chloro-3-methylphenol 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956  , 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

Compiled:  9  May  1994  ND  = 

Not  Detected 

NC  =  Not  Calculable 

Page:  A*5-394 

TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8270 


Analyte  ;  4-Chloro-3-methylphenol,  cont, 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

22  September  1992  A9567 

29  September  1992  A9724 

ND  11  ug/L 

ND  10  ug/L 

1.111111 

1 

Total  Number  of  Blanks  =11 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 

Maximum  Reporting  Limit  =  12 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  4-Chloro-3-methylphenol 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992  99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

NO 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  31 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

10 

Compiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-395 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  4-Chlorophenyl  phenyl 

ether 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

NO 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  11  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.012 


:  SW8270 

:  4-Chlorophenyl  phenyl  ether 
:  Method  Blank 


Method 
Analyte 
Type  of  Blank 

11  August  1992 

13  August  1992 

14  August  1992 

21  August  1992 
28  August  1992 
28  August  1992 

5  September  1992 

12  September  1992 

14  September  1992 

15  September  1992 

15  September  1992 

16  September  1992 
16  September  1992 

22  September  1992 

23  September  1992 

24  September  1992 

25  September  1992 
25  September  1992 

28  September  1992 

29  September  1992 
29  September  1992 
1  October  1992 

5  October  1992 

6  October  1992 

6  October  1992 

7  October  1992 

13  October  1992 

14  October  1992 
14  October  1992 


99769 

ND 

99796 

ND 

99815 

ND 

B8101 

ND 

A9079 

ND 

A9098 

ND 

B8388 

ND 

A9405 

ND 

B8519 

ND 

A9434 

ND 

B8539 

ND 

A9454 

ND 

A9457 

ND 

A9562 

ND 

A9609 

ND 

A9622 

ND 

A9652 

NO 

B8722 

ND 

A9695 

ND 

B8750 

ND 

A971 1 

ND 

B8792 

ND 

B8848 

ND 

B8875 

ND 

B8859 

ND 

A9860 

ND 

A9929 

ND 

A9941 

ND 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


Page:  A-5-396 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  4-Chlorophenyl  phenyl  ether,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

16  October  1992  C8018 

ND  0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992  B9004 

ND  0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  31 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  4-Chlorophenyl  phenyl  ether 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992  B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

NO 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1 .063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1 .086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =11 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

12 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  4-Chlorophenyl  phenyl  ether 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

NO 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


Page:  A-5-397 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


Page:  A-5-398 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  4-MethylphenoUp-cresol),  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

14  September  1992  B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

NO 

0-01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  32 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  4-Methylphenol(p-cresol ) 

Type  of  Blank  ;  Equipment  Blank 

21  August  1992 

68103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1 .063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

NO 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

12 

Compiled;  9  May  1994  ND  = 

Not  Detected 

NC  =  Not  Calculable 

Page:  A-5-399 

TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  LAB  REPORTING 

ANALYZED  ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  4-MethylphenoUp*cresol) 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9082 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  32  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  10 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  4-Nitroani I ine 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


21  August  1992 

B8103 

ND 

0.051 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.048 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.049 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.053 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.049 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.054 

mg/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.051 

mg/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.06 

mg/L 

1.190476 

Compiled;  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


Page:  A*5-400 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  4-Nitroani line,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

16  September  1992  A9458 

22  September  1992  A9567 

29  September  1992  A9724 

ND  0.052 

NO  0.056 

ND  0.05 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

1.041666 

1.111111 

1 

Total  Number  of  Blanks  =11 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

0.06 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  4-Nitroani line 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

22  Sept enter  1992 

A9562 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.05 

Conpiled:  9  Hay  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-401 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

LAB 

ID 

RESULT 

REPORTING 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  4-Nitroani line 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

51 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

48 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

49 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

53 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

49 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

51 

ug/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

54 

ug/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

60 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

52 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

56 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

50 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =11  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  60 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  4-Nitroani I ine 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

13  August  1992 

14  August  1992 

21  August  1992 
28  August  1992 
28  August  1992 

5  September  1992 

12  September  1992 

14  September  1992 

15  September  1992 

15  September  1992 

16  September  1992 
16  September  1992 

22  September  1992 

23  September  1992 

24  September  1992 

25  September  1992 
25  September  1992 

28  September  1992 

29  September  1992 
29  September  1992 
1  October  1992 

5  October  1992 

6  October  1992 

6  October  1992 

7  October  1992 

13  October  1992 

14  October  1992 
14  October  1992 


99769 

ND 

99796 

ND 

99815 

ND 

B8101 

ND 

A9079 

ND 

A9098 

ND 

B8388 

ND 

A9405 

ND 

B8519 

ND 

B8539 

ND 

A9434 

ND 

A9454 

ND 

A9457 

ND 

A9562 

ND 

A9609 

ND 

A9622 

ND 

B8722 

ND 

A9652 

ND 

A9695 

ND 

B8750 

ND 

A9711 

ND 

B8792 

ND 

B8848 

NO 

B8875 

ND 

B8859 

ND 

A9860 

ND 

A9929 

ND 

A9941 

ND 

B8994 

ND 

50 

ug/L 

1 

50 

ug/L 

1 

50 

ug/L 

1 

50 

ug/L 

1 

50 

ug/L 

1 

50 

ug/L 

1 

50 

ug/L 

1 

50 

ug/L 

1 

50 

ug/L 

1 

50 

ug/L 

1 

50 

ug/L 

1 

50 

ug/L 

1 

50 

ug/L 

1 

50 

ug/L 

1 

50 

ug/L 

1 

50 

ug/L 

1 

50 

ug/L 

1 

50 

ug/L 

1 

50 

ug/L 

1 

50 

ug/L 

1 

50 

ug/L 

1 

50 

ug/L 

1 

50 

ug/L 

1 

50 

ug/L 

1 

50 

ug/L 

1 

50 

ug/L 

1 

50 

ug/L 

1 

50 

ug/L 

1 

50 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

Analyte 
Type  of 

:  SU8270 

:  4-Nitroaniline,  cent. 

Blank  :  Method  Blank 

16  October  1992  C8018 

23  October  1992  B9004 

ND  50  ug/L 

ND  so  ug/L 

1 

1 

Total  Number  of  Blanks  •  31 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 

Maximum  Reporting  Limit  =  50 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  4-Nitrophenol 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

0.051 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.048 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.049 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

68540 

ND 

0.053 

mg/L 

1 .063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.049 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.054 

mg/L 

1.086956 

15  September  1992 

68542 

ND 

0.051 

mg/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.06 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.052 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.056 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.06 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  4-Nitrophenol 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  4-Nitrophenol ,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

NO 

0.05 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.05 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  4-Nitrophenol 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

51 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

48 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

49 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

53 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

49 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

51 

ug/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

54 

ug/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

60 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

52 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

56 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

50 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  -  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

60 

Method 

:  SW8270 

Analyte 

:  4-Nitrophenol 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

50 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

50 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

50 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

50 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

NO 

50 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

50 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

50 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

50 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

50 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  4-Nitrophenol,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

15  September  1992 

A9434 

ND 

50 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

50 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

50 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

50 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

50 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

50 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

50 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

50 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

50 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

50 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

50 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

50 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

50 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

50 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

50 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

50 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

NO 

50 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

50 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

50 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

NO 

50 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

50 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

50 

ug/L 

1 

Total  NurriDer  of  Blanks  = 

31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

50 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  Acenaphthene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1,010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1 .063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0-0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0-01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.012 

Compiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-405 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SW8270 

W 

Analyte 

:  Acenaphthene 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

A 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

W 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

0.01 

Method 

SW8270 

Analyte 

Acenaphthene 

Type  of  Blank 

Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101  ^1^ 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

Compiled:  9  May  1994  ND  = 

Not  Detected 

NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

LAB 

ID 

REPORTING 

RESULT  LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Acenaphthene,  cont- 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

22  September  1992 

29  September  1992 

A9567 

A9724 

NO  11 

NO  10 

ug/L 

ug/L 

1.111111 

1 

Total  Number  of  Blanks  =11 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

12 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Acenaphthene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

68519 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

68848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

68859 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

10 

Conptled;  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-407 


TABLE  A“5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Acenaphthylene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

0,01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.012 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Acenaphthylene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

68101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 

DETAILED  LISTING  OF 

BLANK  RESULTS, 

WATER  SAMPLES,  GALENA 

1992  EVENT 

DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

• 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Acenaphthylene,  cont 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  Acenaphthylene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1 .063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1 .086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

12 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Acenaphthylene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

NO 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

_  24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

NO 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  LAB  REPORTING 

ANALYZED  ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  Acenaphthylene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  31  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  10 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Anthracene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  11  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.012 

Method  ;  SW8270 

Analyte  :  Anthracene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


11  August  1992 

99769 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-410 


TABLE  A- 5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Anthracene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  Anthracene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1 .063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1 .086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

12 

Compiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-411 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  LAB 

ANALYZED  ID 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  Anthracene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992  99769 

13  August  1992  99796 

14  August  1992  99815 

21  August  1992  B8101 

28  August  1992  A9079 

28  August  1992  A9098 

5  September  1992  B8388 

12  September  1992  A9405 

14  September  1992  B8519 

15  September  1992  A9434 

15  September  1992  B8539 

16  September  1992  A9454 

16  September  1992  A9457 

22  September  1992  A9562 

23  September  1992  A9609 

24  September  1992  A9622 

25  September  1992  A9652 

25  September  1992  B8722 

28  September  1992  A9695 

29  September  1992  B8750 

29  September  1992  A9711 

1  October  1992  B8792 

5  October  1992  B8848 

6  October  1992  B8875 

6  October  1992  B8859 

7  October  1992  A9860 

13  October  1992  A9929 

14  October  1992  A9941 

14  October  1992  B8994 

16  October  1992  C8018 

23  October  1992  B9004 


Total  Number  of  Blanks  =  31 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Ben2o(a)anthracene 


Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992  B8103 

28  August  1992  A9080 

29  August  1992  A9106 

15  September  1992  B8540 

15  September  1992  A9435 

15  September  1992  B8533 

15  September  1992  B8542 

16  September  1992  A9470 

16  September  1992  A9458 


REPORTING 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

NO 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

NO 

10 

ug/L 

1 

NO 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

NO 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

Concentration  Range  NC 
Maximun  Reporting  Limit  =  10 


ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

Compiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  ;  SW8270 

Analyte  :  Benzo(a)anthracene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

22  September  1992  A9567 

29  September  1992  A9724 

NO  0.011  mg/L 

ND  0.01  mg/L 

1.111111 

1 

Total  Number  of  Blanks  =11 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 

Maximum  Reporting  Limit  =  0.012 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  Benzo(a)anthracene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Compiled:  9  Hay  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-413 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

LAB 

ID 

RESULT 

REPORTING 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  Benzo(a)anthracene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  11  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximun  Reporting  Limit  =  12 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  Benzo(a)anthracene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A971 1 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Benzo(a)anthracene, 

cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

10 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  Benzo( a) pyrene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

NO 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

NO 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0-011 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  11 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximun  Reporting  Limit  = 

0.012 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  Benzo( a) pyrene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 
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TABLE  A- 5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Benzo(a)pyrene,  cont 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0,01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0,01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0,01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Benzo(a)pyrene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  11  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  12 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Ben2o(a)pyrene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Benzo(a)pyrene,  cont, 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  31 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

10 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  Benzo(b) fluoranthene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.012 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

LAB 

ID 

RESULT 

REPORTING 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  Benzo(b)f luoranthene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

0,01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

68848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  31  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.01 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  Benzo(b)f luoranthene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 
Analyte 
Type  of 

:  SW8270 

:  Benzo(b) fluoranthene,  cont. 

Blank  :  Equipment  Blank 

22  September  1992  A9567 

29  September  1992  A9724 

ND  11  ug/L 

NO  10  ug/L 

1.111111 

1 

Total  Number  of  Blanks  =11 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 

Maximum  Reporting  Limit  =  12 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  Ben2o{b)f luoranthene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

10 

Conpiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-419 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  ;  SW8270 

Analyte  :  Benzo(g,h, i )perylene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =11  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.012 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  Benzo(g,h, i )perylene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

13  August  1992 

14  August  1992 

21  August  1992 
28  August  1992 
28  August  1992 

5  September  1992 

12  September  1992 

14  September  1992 

15  September  1992 

15  Septen±>er  1992 

16  September  1992 
16  September  1992 

22  September  1992 

23  September  1992 

24  September  1992 

25  September  1992 
25  September  1992 

28  September  1992 

29  September  1992 
29  September  1992 
1  October  1992 

5  October  1992 

6  October  1992 

6  October  1992 

7  October  1992 

13  October  1992 

14  October  1992 
14  October  1992 


99769 

ND 

99796 

ND 

99815 

ND 

B8101 

ND 

A9098 

ND 

A9079 

ND 

B8388 

ND 

A9405 

ND 

B8519 

ND 

B8539 

ND 

A9434 

ND 

A9454 

ND 

A9457 

ND 

A9562 

ND 

A9609 

ND 

A9622 

ND 

A9652 

ND 

B8722 

ND 

A9695 

ND 

B8750 

ND 

A971 1 

ND 

B8792 

ND 

B8848 

ND 

B8875 

ND 

B8859 

ND 

A9860 

ND 

A9929 

ND 

A9941 

ND 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0,01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  Ben20{g,h,i)perylene, 

cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  Ben20(g,h,i)perylene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1 .063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

NO 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

12 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  Benzo<g,h, i )perylene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

NO 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

Compiled;  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-421 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 


Analyte  :  Benzo(g,h, i )perylene 

,  cont. 

Type  of  Blank  ;  Method  Blank 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

NO 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

10 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Benzo(k)f luoranthene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

NO 

0-01 

mg/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

NO 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  11  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.012 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  Benzo(k)f luoranthene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

13  August  1992 

14  August  1992 
21  August  1992 
28  August  1992 
28  August  1992 

5  September  1992 

12  September  1992 
14  September  1992 


99769 

ND 

99796 

ND 

99815 

ND 

B8101 

ND 

A9079 

NO 

A9098 

ND 

B8388 

ND 

A9405 

ND 

B8519 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

Compiled;  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 

DETAILED  LISTING  OF 

BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA 

1992  EVENT 

DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT  LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Benzo(k)f luoranthene. 

cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

15  September  1992 

A9434 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0,01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Benzo(k)f luoranthene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

NO 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  11  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  12 


Compiled:  9  May  1994 


NO  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  LAB  REPORTING 

ANALYZED  ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  Ben20(k)f luoranthene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

10 

Method  :  SW8270 

Analyte  ;  Benzoic  acid 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


21  August  1992 

B8103 

ND 

0.051 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.048 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.049 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.053 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.049 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.054 

mg/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.051 

mg/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.06 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.052 

mg/L 

1.041666 

Compiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  :=  Not  Calculable  Page:  A-5“424 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Benzoic  acid,  cont- 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

22  September  1992  A9567 

29  September  1992  A9724 

ND  0.056  mg/L 

ND  0.05  mg/L 

1.111111 

1 

Total  Number  of  Blanks  =11 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 

Maximum  Reporting  Limit  =  0.06 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Benzoic  acid 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

5  September  1992 

68388 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

NO 

0.05 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

NO 

0.05 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8&48 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.05 

Compiled;  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Benzoic  acid 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

51 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

48 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

49 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

53 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

49 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

54 

ug/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

51 

ug/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

60 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

52 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

56 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

50 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  11 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  60 


Method 

Analyte 

Type  of  Blank 


SW8270 

Benzoic  acid 
Method  Blank 


11  August  1992 

99769 

ND 

50 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

50 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

50 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

50 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

50 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

50 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

50 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

50 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

50 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

50 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

50 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

50 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

50 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

50 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

50 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

50 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

50 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

NO 

50 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

50 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

50 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

50 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

50 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

50 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

NO 

50 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

50 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

50 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

50 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

50 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

50 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SU8270 

Analyte 

:  Benzoic  acid,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

16  October  1992 

C8018 

ND 

50 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

50 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

31 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  =  50 

Method 

:  SU8270 

Analyte 

:  Benzyl  alcohol 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1 .063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

NO 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0,01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  =  0.012 

Method 

;  SW8270 

Analyte 

:  Benzyl  alcohol 

Type  of 

Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0,01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

LAB 

ID 

RESULT 

REPORTING 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Benzyl  alcohol,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  31  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.01 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  Benzyl  alcohol 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28 

August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29 

August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15 

September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1.063829 

15 

September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15 

September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

15 

September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

16 

September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16 

September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22 

September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29 

September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  11  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  12 


Method  :  SU8270 

Analyte  :  Benzyl  alcohol 

TyF>e  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

13  August  1992 

14  August  1992 
21  August  1992 
28  August  1992 
28  August  1992 

5  September  1992 

12  September  1992 
14  September  1992 


99769 

ND 

99796 

ND 

99815 

ND 

B8101 

ND 

A9079 

ND 

A9098 

ND 

68388 

ND 

A9405 

ND 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Benzyl  alcohol,  cont 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

NO 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

NO 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

NO 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  31 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

10 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Butylbenzylphthalate 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.012 

Compiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-429 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Hethod  :  SW8270 

W 

Analyte  :  Butylbenzylphthalate 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

0,01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0,01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0,01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0,01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0,01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0,01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0,01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

A 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0,01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Method  ;  SW8270 

Analyte  :  Butylbenzylphthalate 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

NO 

11 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101  _ 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

Compiled:  9  May  1994  ND  =  Not 

Detected 

NC  =  Not  Calculable 

Page:  A-5-430 

TABLE  A- 5 

DETAILED  LISTING  OF 

BLANK  RESULTS, 

WATER  SAMPLES,  GALENA 

1992  EVENT 

DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SW8270 

Analyte 

:  Butylbenzylphthalate, 

,  cont. 

Type  of 

Blank  :  Equipment  Blank 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

12 

Method 

:  SU8270 

Analyte 

:  Butyl benzyl phtha late 

Type  of 

Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

NO 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

NO 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

68859 

NO 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

NO 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

10 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  Chrysene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  11  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.012 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  Chrysene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


11  August  1992 

99769 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Chrysene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

16  October  1992 

23  October  1992 

C8018 

B9004 

ND 

ND 

0.01 

0.01 

mg/L 

mg/L 

1 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Chrysene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1 .063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

12 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  Chrysene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

Coin)iled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-433 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Chrysene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

NO 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  31  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  10 


Method 

Analyte 

Type  of  Blank 


:  SW8270 

:  Di-n-octylphthalate 
:  Equipment  Blank 


21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =11  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.012 


Method 

Analyte 

Type  of  Blank 


SW8270 

Di -n-octylphthalate 
Method  Blank 


11  August  1992 

99769 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Di-n-octylphthalate, 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

15  September  1992 

cont. 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Method  :  SUS270 

Analyte  :  Di-n-octylphthalate 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

NO 

11 

ug/L 

1 .063829 

15  September  1992 

A9435 

NO 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

12 

Conpiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page;  A-5-435 


TABLE  A<5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SW8270 

W 

Analyte 

:  Di-n’octylphthalate 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

68388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

A 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

w 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

10 

Method 

SW8270 

Analyte 

Dibenz(a,h)anthracene 

Type  of  Blank 

Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0,985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

LAB 

ID 

REPORTING 

RESULT  LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Dibenz(a,h)anthracene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

22  September  1992 

29  September  1992 

,  cont- 

A9567 

A9724 

ND  0.011 

ND  0.01 

mg/L 

mg/L 

1.111111 

1 

Total  Number  of  Blanks  =11 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

0.012 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  D i benz ( a, h) anthracene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

LAB 

ID 

RESULT 

REPORTING 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Dibenz(a,h)anthracene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

NO 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9,6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

NO 

11 

ug/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  11 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

12 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Dibenz(a,h)anthracene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A971 1 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  Dibenz(a,h)anthracene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

16  October  1992  C8018 

23  October  1992  B9004 

ND 

ND 

10 

10 

ug/L 

ug/L 

1 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

10 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  Dibenzofuran 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

68103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1 .063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

\ 

0.011 

mg/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.012 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  Dibenzofuran 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Con^iled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-439 


TABLE  A-5 

DETAILED  LISTING  OF 

BLANK  RESULTS, 

WATER  SAMPLES,  GALENA 

1992  EVENT 

DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Dibenzofuran,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Method  :  SW8270 

Analyte  ;  Dibenzofuran 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  11  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  12 


Method 

:  SW8270 

Analyte 

;  Dibenzofuran 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

13  August  1992 

99796 

14  August  1992 

99815 

21  August  1992 

B8101 

28  August  1992 

A9079 

28  August  1992 

A9098 

5  September  1992 

B8388 

12  September  1992 

A9405 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  ;  SW8270 

Analyte  :  Dibenzofuran,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

NO 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

10 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  Dibutylphthalate 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.012 

Coinjiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page;  A-5-441 


TABLE  A‘5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  LAB  REPORTING 

ANALYZED  ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  Dibutylphthalate 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


11  August  1992 

99769 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

0.00086 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  31  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.01 


Method  :  SW8270 

Analyte  ;  Dibutylphthalate 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101  1 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

NO 

10 

ug/L 

1.041666 

Compiled:  9  May  1994  ND  = 

Not  Detected 

NC  =  Not  Calculable 

Page:  A-5-442 

TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 
Analyte 
Type  of 

:  SU8270 

:  Dibutylphthalate,  cont. 

Blank  :  Equipment  Blank 

22  September  1992  A9567 

29  September  1992  A9724 

ND  1 1  ug/L 

ND  10  ug/L 

1.111111 

1 

Total  Number  of  Blanks  =11 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 

Maximum  Reporting  Limit  =  12 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  Dibutylphthalate 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

0.86 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

10 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

LAB 

ID 

RESULT 

REPORTING 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Diethylphthalate 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

NO 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0,012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  11  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.012 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  Diethylphthalate 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


11  August  1992 

99769 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5  DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Hethod  :  SU8270 

Analyte  :  Diethylphthalate,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Diethylphthalate 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1 .063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

NO 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

NO 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

12 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Diethylphthalate 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

SW8270 

9 

Analyte 

Diethylphthalate, 

cont. 

Type  of  Blank 

Method  Blank 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

10 

Method  : 

SW8270 

Analyte  : 

Dimethylphthalate 

Type  of  Blank  : 

Equipment  Blank 

A 

21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101  ^1^ 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0,961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  11 

Concentration  Range  NC 

Total  NLBnber  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.012 

Method  : 

SW8270 

Analyte  ; 

Dimethylphthalate 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B838d 

ND 

0.01 

mg/L 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

w 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994  ND  = 

Not  Detected 

NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  D i met hylph that  ate. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

15  September  1992 

cont. 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range  NC 

Total  NLsnber  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  Dimethylphthalate 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

12 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

ANALYZED 

ID 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Dimethylphthalate 


Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992  99769 

13  August  1992  99796 

14  August  1992  99815 

21  August  1992  B8101 

28  August  1992  A9098 

28  August  1992  A9079 

5  September  1992  B8388 

12  September  1992  A9405 

14  September  1992  B8519 

15  September  1992  A9434 

15  September  1992  B8539 

16  September  1992  A9454 

16  September  1992  A9457 

22  September  1992  A9562 

23  September  1992  A9609 

24  September  1992  A9622 

25  September  1992  B8722 

25  September  1992  A9652 

28  September  1992  A9695 

29  September  1992  B8750 

29  September  1992  A9711 

1  October  1992  B8792 

5  October  1992  B8848 

6  October  1992  B8875 

6  October  1992  B8859 

7  October  1992  A9860 

13  October  1992  A9929 

14  October  1992  A9941 

14  October  1992  B8994 

16  October  1992  C8018 

23  October  1992  B9004 


Total  Number  of  Blanks  =  31 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 


Method 

;  SW8270 

Analyte 

;  Fluoranthene 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

28  August  1992 

A9080 

29  August  1992 

A9106 

15  September  1992 

B8540 

15  September  1992 

A9435 

15  September  1992 

B8533 

15  September  1992 

B8542 

16  September  1992 

A9470 

16  September  1992 

A9458 

REPORTING 

RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


NO 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

NO 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

NO 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  s  10 


ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

ND 

0.012 

mg/L 

1,190476 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Fluoranthene,  cent. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


22  September  1992  A9567 

29  September  1992  A9724 

ND  0.011 

ND  0.01 

mg/L 

mg/L 

1.111111 

1 

Total  Number  of  Blanks  =11 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

0.012 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Fluoranthene 

Type  of  Blank  ;  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Conpiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-449 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Fluoranthene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

NO 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

NO 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

12 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Fluoranthene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

13  August  1992 

14  August  1992 

21  August  1992 
28  August  1992 
28  August  1992 

5  Septeniber  1992 

12  September  1992 

14  September  1992 

15  September  1992 

15  September  1992 

16  September  1992 
16  September  1992 

22  September  1992 

23  September  1992 

24  September  1992 

25  September  1992 
25  September  1992 

28  September  1992 

29  September  1992 
29  September  1992 
1  October  1992 

5  October  1992 

6  October  1992 

6  October  1992 

7  October  1992 

13  October  1992 

14  October  1992 
14  October  1992 


99769 

ND 

99796 

ND 

99815 

ND 

B8101 

ND 

A9098 

ND 

A9079 

NO 

B8388 

ND 

A9405 

ND 

B8519 

ND 

A9434 

ND 

B8539 

ND 

A9454 

ND 

A9457 

ND 

A9562 

ND 

A9609 

ND 

A9622 

ND 

B8722 

ND 

A9652 

ND 

A9695 

ND 

B8750 

ND 

A9711 

ND 

B8792 

ND 

B8848 

ND 

B8875 

ND 

B8859 

ND 

A9860 

ND 

A9929 

ND 

A9941 

ND 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Fluoranthene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

16  October  1992 

23  October  1992 

C8018 

B9004 

ND 

ND 

10 

10 

ug/L 

ug/L 

1 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

31 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  =  10 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  Fluorene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  =  0.012 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  Fluorene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 

DETAILED  LISTING  OF 

BLANK  RESULTS, 

WATER  SAMPLES,  GALENA 

1992  EVEMT 

DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Fluorene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


29  September  1992 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  Fluorene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

68103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

NO 

11 

ug/L 

1.086956 

15  September  1992 

88542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

12 

Method 

:  SW8270 

Analyte 

:  Fluorene 

Type  of  Blank  ; 

:  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Fluorene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

NO 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

10 

Method  ;  SW8270 

Analyte  :  Hexachlorobenzene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

NO 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.012 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  Hexachlorobenzene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

13  August  1992 

14  August  1992 

21  August  1992 
28  August  1992 
28  August  1992 
28  August  1992 

5  September  1992 

12  September  1992 

14  September  1992 

15  September  1992 

15  September  1992 

16  September  1992 
16  September  1992 

22  September  1992 

23  September  1992 

24  September  1992 

25  September  1992 
25  September  1992 

28  September  1992 

29  September  1992 
29  September  1992 
1  October  1992 

5  October  1992 

6  October  1992 

6  October  1992 

7  October  1992 

13  October  1992 

14  October  1992 
14  October  1992 
16  October  1992 
23  October  1992 


LAB 

ID  RESULT 


99769 

ND 

99796 

ND 

99815 

ND 

B8101 

ND 

A9079 

ND 

A9098 

ND 

A9082 

ND 

B8388 

ND 

A9405 

ND 

B8519 

ND 

A9434 

ND 

B8539 

ND 

A9454 

ND 

A9457 

ND 

A9562 

ND 

A9609 

ND 

A9622 

ND 

B8722 

ND 

A9652 

ND 

A9695 

ND 

B8750 

ND 

A9711 

ND 

B8792 

ND 

B8848 

ND 

B8875 

ND 

B8859 

ND 

A9860 

ND 

A9929 

ND 

A9941 

ND 

B8994 

ND 

C8018 

ND 

B9004 

ND 

REPORTING 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  32  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.01 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  Hexachlorobenzene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

28  August  1992 

A9080 

29  August  1992 

A9106 

15  September  1992 

B8540 

15  September  1992 

A9435 

15  September  1992 

B8542 

15  September  1992 

B8533 

16  September  1992 

A9470 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

ND 

11 

ug/L 

1.063829 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Hexachlorobenzene, 

cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

12 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Hexachlorobenzene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9082 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  32 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

10 

Compiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-455 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SW8270 

.  W 

Analyte 

:  Hexachlorobutadiene 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

rog/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

0.012 

Method 

:  SW8270 

Analyte 

:  Hexachlorobutadiene 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

rag/L 

A 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

w 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9082 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

w 

14  October  1992 

B8994 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

Cocnpiled:  9  Hay  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Hexachlorobutadiene, 

cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

32 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

0.01 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  Hexach lor ©butadiene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

NO 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

NO 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

NO 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

NO 

11 

ug/L 

1 .063829 

15  September  1992 

A9435 

NO 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

NO 

11 

ug/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

NO 

10 

ug/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

NO 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

NO 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

NO 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

12 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Hexachlorobutadiene 

Type  of  Blank  ;  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

NO 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

NO 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

NO 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9082 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

NO 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

NO 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

LAB 

ID 

RESULT 

REPORTING 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  Hexach lorobutadi ene. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

28  September  1992 

cont. 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

NO 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  32  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  -  10 


Method  ;  SW8270 

Analyte  :  Hexachlorocyclopentadiene 

Type  of  Blank  ;  Equipment  Blank 


21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

NO 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  11  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.012 


Method 

Analyte 

Type  of  Blank 


SW8270 

Hexach I orocyc I opentadi ene 
Method  Blank 


11  August  1992 

99769 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Hexachlorocyclopentadiene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

14  September  1992  B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  31 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Method  :  SW8270 

Ana 1 y t  e  :  Hexach 1 o r ocyc 1 opent ad i ene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1 .063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

12 

Compiled:  9  May  1994  ND  = 

Not  Detected 

NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  Hexachlorocyclopentadiene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  31  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  10 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  Hexachloroethane 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September 

1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

15  September 

1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September 

1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

15  September 

1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

16  September 

1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September 

1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

Compiled:  9  May  1994 

ND  = 

Not  Detected 

NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 
Analyte 
Type  of 

:  SW8270 

:  Hexachloroethane,  cont. 

Blank  :  Equipment  Blank 

22  September  1992  A9567 

29  September  1992  A9724 

NO  0.011  mg/L 

ND  0.01  mg/L 

1.111111 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  11 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 

Maximum  Reporting  Limit  =  0.012 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Hexachloroethane 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9082 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

nd 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/l 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  32 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Compiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-461 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Hexachloroethane 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

NO 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  11  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  12 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  Hexachloroethane 

Type  of  Blank  ;  Method  Blank 

11  August  1992 

13  August  1992 

14  August  1992 

21  August  1992 
28  August  1992 
28  August  1992 
28  August  1992 

5  September  1992 

12  September  1992 

14  September  1992 

15  September  1992 

15  September  1992 

16  September  1992 
16  September  1992 

22  September  1992 

23  September  1992 

24  September  1992 

25  September  1992 
25  September  1992 

28  September  1992 

29  September  1992 
29  September  1992 
1  October  1992 

5  October  1992 

6  October  1992 

6  October  1992 

7  October  1992 

13  October  1992 

14  October  1992 


99769 

ND 

99796 

ND 

99815 

ND 

B8101 

ND 

A9098 

ND 

A9079 

ND 

A9082 

ND 

B8388 

ND 

A9405 

ND 

B8519 

NO 

A9434 

ND 

B8539 

ND 

A9454 

ND 

A9457 

ND 

A9562 

ND 

A9609 

ND 

A9622 

ND 

B8722 

NO 

A9652 

ND 

A9695 

ND 

B8750 

ND 

A9711 

ND 

B8792 

ND 

68848 

ND 

B8875 

ND 

B8859 

ND 

A9860 

ND 

A9929 

ND 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SW8270 

Analyte 

:  Hexachloroethane, 

cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

14  October  1992 

B8994 

NO  10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

NO  10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

NO  10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  32 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  “  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

10 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Indeno(1,2,3-cd)pyrene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1 .063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =11 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

0.012 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  IndenoCI ,2,3-cd)pyrene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


NO  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  LAB  REPORTING 

ANALYZED  ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  Indeno(l,2,3-cd)pyrene,  cont. 

Type  of  Blank  ;  Method  Blank 


28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Method 

Analyte 
Type  of 

:  SW8270 

:  Indeno(1,2,3-cd)pyrene 
Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  11 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

12 

Method 

Analyte 

Type  of  Blank  : 

:  SW8270 

:  Indenod ,2,3- cd)pyrene 
:  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-464 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Indeno(1,2,3-cd)pyrene,  cont. 

Type  of  Blank  ;  Method  Blank 

14  September  1992  B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  31 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

10 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Isophorone 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1 .086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0-011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.012 

Compiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-465 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Isophorone 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  31  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.01 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  Isophorone 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Isophorone,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

22  September  1992  A9567 

29  September  1992  A9724 

ND  11  ug/L 

ND  10  ug/L 

1.111111 

1 

Total  Number  of  Blanks  =11 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 

Maximum  Reporting  Limit  =  12 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Isophorone 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

NO 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

NO 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

10 

Conpiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-467 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  N-Nitrosodi phenyl amine 


Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992  B8103 

28  August  1992  A9080 

29  August  1992  A9106 

15  September  1992  B8540 

15  September  1992  A9435 

15  September  1992  B8533 

15  September  1992  B8542 

16  September  1992  A9470 

16  September  1992  A9458 

22  September  1992  A9567 

29  September  1992  A9724 


Total  Number  of  Blanks  =  11 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 


Method 

:  SW8270 

Analyte 

:  N*Nitrosodi phenyl amine 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

13  August  1992 

99796 

14  August  1992 

99815 

21  August  1992 

B8101 

28  August  1992 

A9098 

28  August  1992 

A9079 

5  September  1992 

B8388 

12  September  1992 

A9405 

14  September  1992 

B8519 

15  September  1992 

A9434 

15  September  1992 

B8539 

16  September  1992 

A9454 

16  September  1992 

A9457 

22  September  1992 

A9562 

23  September  1992 

A9609 

24  September  1992 

A9622 

25  September  1992 

B8722 

25  September  1992 

A9652 

28  September  1992 

A9695 

29  September  1992 

B8750 

29  September  1992 

A9711 

1  October  1992 

B8792 

5  October  1992 

B8848 

6  October  1992 

B8875 

6  October  1992 

B8859 

7  October  1992 

A9860 

13  October  1992 

A9929 

14  October  1992 

A9941 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  0.012 


ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SW8270 

Analyte 

:  N-Nitrosodiphenylamine, 

,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Method 

:  SU8270 

Analyte 

:  N'Nitrosodiphenylamine 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

NO 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

NO 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

NO 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1 .063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

12 

Method 

:  SU8270 

Analyte 

:  N-Nitrosodiphenylamine 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

NO 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

SW8270 

W 

Analyte 

N - N i t  r osod i pheny 1  ami  ne 

,  cont. 

Type  of  Blank 

Method  Blank 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

NO 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

10 

Method  : 

SW8270 

Analyte  : 

N-Nitrosodi propyl amine 

Type  of  Blank  : 

Equipment  Blank 

A 

21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1,111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

0.012 

Method  : 

SW8270 

Analyte  : 

N - N i t  rosodi propy 1 ami ne 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

w 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Compiled:  9  Hay  1994  NO  =  Not 

Detected 

NC  =  Not  Calculable 

Page:  A-5-470 

Complied:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


Method  :  SU8270 

Analyte  :  N-Nitrosodi propyl amine 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

13  August  1992 

14  August  1992 

21  August  1992 
28  August  1992 
28  August  1992 
5  September  1992 

12  September  1992 

14  September  1992 

15  September  1992 

15  September  1992 

16  September  1992 
16  September  1992 

22  September  1992 

23  September  1992 

24  September  1992 

25  September  1992 
25  September  1992 

28  September  1992 

29  September  1992 
29  September  1992 
1  October  1992 

5  October  1992 

6  October  1992 

6  October  1992 

7  October  1992 

13  October  1992 

14  October  1992 
14  October  1992 
16  October  1992 
23  October  1992 


LAB 

ID  RESULT 


99769 

ND 

99796 

ND 

99815 

ND 

B8101 

ND 

A9098 

ND 

A9079 

ND 

B8388 

ND 

A9405 

ND 

B8519 

ND 

A9434 

ND 

B8539 

ND 

A9454 

ND 

A9457 

ND 

A9562 

ND 

A9609 

ND 

A9622 

ND 

A9652 

ND 

B8722 

ND 

A9695 

ND 

B8750 

ND 

A9711 

ND 

B8792 

ND 

B8848 

ND 

B8875 

NO 

B8859 

ND 

A9860 

ND 

A9929 

ND 

A9941 

ND 

B8994 

ND 

C8018 

ND 

B9004 

ND 

REPORTING 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  31  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  10 


Method 

:  SW8270 

Analyte 

:  Naphthalene 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

28  August  1992 

A9080 

29  August  1992 

A9106 

15  September  1992 

B8540 

15  September  1992 

A9435 

15  September  1992 

B8533 

15  September  1992 

B8542 

16  September  1992 

A9470 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Naphthalene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


22  September  1992  A9567 

29  September  1992  A9724 

ND  0.011 

ND  0.01 

mg/L 

mg/L 

1.111111 

1 

Total  Number  of  Blanks  =11 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

0.012 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Naphthalene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0-01 

Conpiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-473 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Naphthalene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

NO 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =11  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  12 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  Naphthalene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

NO 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


Page:  A-5-474 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Naphthalene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

16  October  1992 

23  October  1992 

C8018 

B9004 

NO 

NO 

10 

10 

ug/L 

ug/L 

1 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  =10 

Method 

:  SU8270 

Analyte 

:  Nitrobenzene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

0-01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0-0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1 .086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  11 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  =  0.012 

Method 

:  SW8270 

Analyte 

:  Nitrobenzene 

Type  of 

Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

0-01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9082 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

CompUed:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

LAB 

ID 

RESULT 

REPORTING 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Nitrobenzene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  32  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.01 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  Nitrobenzene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28 

August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29 

August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0,985221 

15 

September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1.063829 

15 

September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15 

September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

15 

September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

16 

September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16 

September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22 

September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29 

September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  11  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  12 


Method 

;  SW8270 

Analyte 

:  Nitrobenzene 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

13  August  1992 

99796 

14  August  1992 

99815 

21  August  1992 

B8101 

28  August  1992 

A9079 

28  August  1992 

A9098 

28  August  1992 

A9082 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

ND 

10 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  Nitrobenzene,  eont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

32 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

10 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  Pentachlorophenol 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

0.051 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.048 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.049 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.053 

mg/L 

1 .063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.049 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.051 

mg/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.054 

mg/L 

1 .086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.06 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

. 0.052 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.056 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.06 
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TABLE  A- 5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

LAB 

ID 

RESULT 

REPORTING 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  Pentachlorophenol 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

NO 

0.05 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9082 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.05 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  32 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.05 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Pentachlorophenol 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


21  August  1992 

B8103 

ND 

51 

ug/L 

1-010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

48 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

49 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

53 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

49 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

51 

ug/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

54 

ug/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

60 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

52 

ug/L 

1.041666 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

10 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Pentachlorophenol,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

22  September  1992  A9567 

29  September  1992  A9724 

ND  56  ug/L 

NO  50  ug/L 

1.111111 

1 

Total  Number  of  Blanks  =11 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 

Maximum  Reporting  Limit  =  60 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Pentachlorophenol 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

50 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

50 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

50 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

50 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

50 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

50 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9082 

ND 

50 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

50 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

50 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

50 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

50 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

50 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

NO 

50 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

50 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

50 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

50 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

50 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

50 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

50 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

50 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

NO 

50 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

NO 

50 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

50 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

50 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

50 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

50 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

50 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

50 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

50 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

50 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

50 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

50 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  32 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

50 

Con^jiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-479 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Phenanthrene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =11  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.012 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  Phenanthrene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

13  August  1992 

14  August  1992 

21  August  1992 
28  August  1992 
28  August  1992 

5  September  1992 

12  September  1992 

14  September  1992 

15  September  1992 

15  September  1992 

16  September  1992 
16  September  1992 

22  September  1992 

23  September  1992 

24  September  1992 

25  September  1992 
25  September  1992 

28  September  1992 

29  September  1992 
29  September  1992 
1  October  1992 

5  October  1992 

6  October  1992 

6  October  1992 

7  October  1992 

13  October  1992 

14  October  1992 
14  October  1992 


99769 

ND 

99796 

ND 

99815 

ND 

B8101 

ND 

A9098 

ND 

A9079 

ND 

B8388 

ND 

A9405 

ND 

B8519 

ND 

A9434 

ND 

B8539 

ND 

A9454 

ND 

A9457 

ND 

A9562 

ND 

A9609 

ND 

A9622 

ND 

B8722 

ND 

A9652 

ND 

A9695 

ND 

B8750 

ND 

A9711 

NO 

B8792 

ND 

B8848 

ND 

B8875 

ND 

B8859 

ND 

A9860 

ND 

A9929 

ND 

A9941 

ND 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

0.01 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


NO  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A'5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  Phenanthrene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

16  October  1992  C8018 

ND  0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992  B9004 

ND  0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  31 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  Phenanthrene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

NO 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Nimber  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

12 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Phenanthrene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

NO 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Phenanthrene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

tig/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

NO 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Nunber  of  Blanks  = 

31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

10 

Hethod  :  SW8270 

Analyte  :  Phenol 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0,012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.012 

Method 

;  SW8270 

Analyte 

;  Phenol 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Phenol,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

0.01 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Phenol 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0,985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1,010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

.A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  11 

Concentration  Range  NC 

Total  NuTt)er  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

12 

Compiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-483 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

LAB 

ID 

RESULT 

REPORTING 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Phenol 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

NO 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

10 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Pyrene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 
21  August  1992 

28  August  1992 

29  August  1992 

15  September  1992 
15  September  1992 
15  September  1992 

15  September  1992 

16  September  1992 
16  September  1992 


B8103 

NO 

0.01 

mg/L 

1.010101 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

A9106 

ND 

0,0099 

mg/L 

0.985221 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 

DETAILED  LISTING  OF 

BLANK  RESULTS, 

WATER  SAMPLES,  GALENA 

1992  EVENT 

DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Pyrene,  cent. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

=  0.012 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  Pyrene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

=  0.01 

Conpiled:  9  Hay  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-485 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Pyrene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

NO 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

NO 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  11  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  12 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  Pyrene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

NO 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994  ^ 

ND 

10 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Pyrene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

16  October  1992 

23  October  1992 

C8018 

B9004 

ND 

ND 

10 

10 

ug/L 

ug/L 

1 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  =  10 

Method 

:  SW8270 

Analyte 

:  Pyridine 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

28  August  1992 

A9082 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  1 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  =  0.01 

Method 

:  SW8270 

Analyte 

:  Pyridine 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

28  August  1992 

A9082 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  1 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  =  10 

Method 

:  SW8270 

Analyte 

:  bis(2-Chloroethoxy)methane 

Type  of 

Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

68540 

ND 

0.011 

mg/L 

1 .063829 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  11 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  =  0.012 

Method 

:  SU8270 

Analyte 

:  bis(2“Chloroethoxy)methane 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 

DETAILED  LISTING  OF 

BLANK  RESULTS, 

WATER  SAMPLES,  GALENA 

1992  EVENT 

DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8270 

.  • 

Analyte  :  bisC2-Chloroethoxy)methane,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

13  August  1992 

99796 

ND 

0-01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

w 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  bis(2“Chloroethoxy)methane 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  bis(2-Chloroethoxy)methane,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

29  September  1992  A9724 

NO  10  ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  11 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 

Maximum  Reporting  Limit  =  12 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  bis(2-Chloroethoxy)methane 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

1 

11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

68848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

69004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

10 

Compiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-489 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  bis(2*Chloroethyl )ether 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  11  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.012 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  bis(2-Chloroethyl>ether 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


11  August  1992 

99769 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  bis(2-Chloroethyl)ether,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

16  October  1992  C8018 

23  October  1992  B9004 

ND 

ND 

0.01 

0.01 

mg/L 

mg/L 

1 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  bisC2-Chloroethyl)ether 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1 .086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

12 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  bis(2-Chloroethyl)ether 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

88539 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

Compiled:  9  Hay  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-491 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  bis(2-Chloroethyl)ether,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

29  September  1992  B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

NO 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

NO 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  31 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

10 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  bis(2-Chloroisopropyl)ether 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  11  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximun  Reporting  Limit  -  0.012 

Method  ;  SW8270 

Analyte  :  bis(2-Chloroisopropyl )ether 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


11  August  1992 

99769 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  bis(2‘Chloroisopropyl)ether,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

15  September  1992  A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  31 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  bis(2-Chloroisopropyl)ether 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

NO 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

12 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  bis(2-Chloroisopropyl)ether 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992  99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  31  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  10 


Method  :  SW8270 

Analyte  :  bis(2“Ethylhexyl )phthalate 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

0.001 

0.011 

mg/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  bisC2-Ethylhexyl)phthalate,  cont, 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

22  September  1992  A9567 

29  September  1992  A9724 

ND  0-011  mg/L 

NO  0.01  mg/L 

1.111111 

1 

Total  Number  of  Blanks  =11 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 

Maximum  Reporting  Limit  =  0.012 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  bis(2-Ethylhexyl)phthalate 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

0.0071 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

0.0035 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

0.00089 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

0.02 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

NO 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  31 

Concentration  Range  0. 

.020  -  0.020 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  1 

Maximum  Reporting  Limit 

=  0.01 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SW8270 

.  W 

Analyte 

:  bis(2-Ethylhexyl)phthalate 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

1 

11 

ug/L 

1.086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentrat i on  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

12 

Method 

:  SW8270 

Analyte 

:  bis(2-Ethylhexyl)phthalate 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

7,1 

10 

ug/L 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

88101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

3.5 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

0.89 

10 

ug/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  September  1992 

885 19 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

20 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

V 

14  October  1992 

88994 

ND 

10 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  bis(2-Ethylhexyl)phthalate,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

16  October  1992  C8018 

23  October  1992  B9004 

ND  10  ug/L 

ND  10  ug/L 

1 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  31 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  1 

Concentration  Range  20.0  -  20.0 

Maximum  Reporting  Limit  =  10 

Method  :  SU8270 

Analyte  :  p-Chloroani line 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

0.0096 

mg/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

0.0099 

mg/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

0.011 

mg/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

0.0098 

mg/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8542 

ND 

0.01 

mg/L 

1.010101 

15  September  1992 

B8533 

ND 

0.011 

mg/L 

1 .086956 

16  September  1992 

A9470 

ND 

0.012 

mg/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

0.01 

mg/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

0.011 

mg/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.012 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  p-Chloroani line 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

B8539 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


REPORTING 

LIMIT 


Method 

Analyte 

Type  of  Blank 


SW8270 

P’Chloroani line,  cont. 
Method  Blank 


29  September  1992 

B8750 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

5  October  1992 

B8848 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

0,01 

mg/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

0.01 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

31 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.01 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  p-Chloroani 1 ine 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

21  August  1992 

B8103 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

28  August  1992 

A9080 

ND 

9.6 

ug/L 

0.961538 

29  August  1992 

A9106 

ND 

9.9 

ug/L 

0.985221 

15  September  1992 

B8540 

ND 

11 

ug/L 

1.063829 

15  September  1992 

A9435 

ND 

9.8 

ug/L 

0.980392 

15  September  1992 

B8533 

ND 

11 

ug/L 

1.086956 

15  September  1992 

B8542 

ND 

10 

ug/L 

1.010101 

16  September  1992 

A9470 

ND 

12 

ug/L 

1.190476 

16  September  1992 

A9458 

ND 

10 

ug/L 

1.041666 

22  September  1992 

A9567 

ND 

11 

ug/L 

1.111111 

29  September  1992 

A9724 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

11 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

12 

Method  ;  SW8270 

Analyte  :  p-Chloroani line 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

11  August  1992 

99769 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  August  1992 

99796 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  August  1992 

99815 

ND 

10 

ug/L 

1 

21  August  1992 

B8101 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9098 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  August  1992 

A9079 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  September  1992 

B8388 

ND 

10 

ug/L 

1  1 

12  September  1992 

A9405 

ND 

lo' 

ug/L 

1 

14  September  1992 

B8519 

ND 

10 

ug/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  p-Chloroani line,  cont 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

15  September  1992 

B8539 

ND 

10 

ug/L 

1 

15  September  1992 

A9434 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9454 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  September  1992 

A9457 

ND 

10 

ug/L 

1 

22  September  1992 

A9562 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  September  1992 

A9609 

ND 

10 

ug/L 

1 

24  September  1992 

A9622 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

B8722 

ND 

10 

ug/L 

1 

25  September  1992 

A9652 

ND 

10 

ug/L 

1 

28  September  1992 

A9695 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

B8750 

ND 

10 

ug/L 

1 

29  September  1992 

A9711 

ND 

10 

ug/L 

1 

1  October  1992 

B8792 

ND 

10 

ug/L 

1 

5  October  1992 

68848 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8875 

ND 

10 

ug/L 

1 

6  October  1992 

B8859 

ND 

10 

ug/L 

1 

7  October  1992 

A9860 

ND 

10 

ug/L 

1 

13  October  1992 

A9929 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

A9941 

ND 

10 

ug/L 

1 

14  October  1992 

B8994 

ND 

10 

ug/L 

1 

16  October  1992 

C8018 

ND 

10 

ug/L 

1 

23  October  1992 

B9004 

ND 

10 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  31 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

10 

Method 

:  SW8310 

Analyte 

:  Acenaphthene 

Type  of 

Blank  :  Equipment  Blank 

19  August  1992 

EC2HS10 

ND 

0.0017 

mg/L 

0.943396 

15  September  1992 

EC21015 

ND 

0.0019 

mg/L 

1.069518 

15  September  1992 

EC2I010 

ND 

0.0018 

mg/L 

1.025641 

15  September  1992 

EC2I012 

ND 

0.0019 

mg/L 

1.030927 

16  September  1992 

EC21016 

ND 

0.0018 

mg/L 

0.990099 

Total  Number  of  Blanks 

=  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

0-0019 

Method  :  SW8310 

Analyte  :  Acenaphthene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

5  August  1992 

EC2HE15 

ND 

0.0018 

mg/L 

1 

6  August  1992 

EC2HE20 

ND 

0.0018 

mg/L 

1 

19  August  1992 

EC2HS6 

ND 

0.0018 

mg/L 

1 

15  September  1992 

EC2I07 

ND 

0.0018 

mg/L 

1 

16  September  1992 

EC2IP4 

ND 

0.0018 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8310 

Analyte  :  Acenaphthene,  cont, 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


27  September  1992 

EC2IY43 

ND 

0.0018 

mg/L 

1 

28  September  1992 

EC2I83 

ND 

0.0018 

mg/L 

1 

6  October  1992 

EC2JF3 

ND 

0.0018 

mg/L 

1 

14  October  1992 

EC2JN4 

ND 

0.0018 

mg/L 

1.000000 

Total  Number  of  Blanks  =  9  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0,0018 

Method  :  SW8310 

Analyte  :  Acenaphthene 

Type  of  Blank  ;  Equipment  Blank 


19  August  1992 

EC2HS10 

ND 

1.7 

ug/L 

0.943396 

15  September  1992 

EC2I015 

ND 

1.9 

ug/L 

1,069518 

15  September  1992 

EC2IO10 

ND 

1.8 

ug/L 

1.025641 

15  September  1992 

EC2I012 

ND 

1.9 

ug/L 

1.030927 

16  September  1992 

EC2I016 

ND 

1.8 

ug/L 

0.990099 

Total  Number  of  Blanks  =  5  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  ^  1,9 

Method  :  SW8310 

Analyte  ;  Acenaphthene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


5  August  1992 

EC2HE15 

ND 

1.8 

ug/L 

1 

6  August  1992 

EC2HE20 

ND 

1.8 

ug/L 

1 

19  August  1992 

EC2HS6 

ND 

1.8 

ug/L 

1 

15  September  1992 

EC2I07 

ND 

1.8 

ug/L 

1 

16  September  1992 

EC2IP4 

ND 

1.8 

ug/L 

1 

27  September  1992 

EC2IY43 

ND 

1.8 

ug/L 

1 

28  September  1992 

EC2I83 

ND 

1.8 

ug/L 

1 

6  October  1992 

EC2JF3 

ND 

1.8 

ug/L 

1 

14  October  1992 

EC2JN4 

ND 

1.8 

ug/L 

1.000000 

Total  Number  of  Blanks  =  9  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  1,8 

Method  :  SW8310 

Analyte  :  Acenaphthylene 

Type  of  Blank  ;  Equipment  Blank 


19  August  1992 

EC2HS10 

ND 

0.0022 

mg/L 

0.943396 

15  September  1992 

EC2I015 

ND 

0.0025 

mg/L 

1.069518 

15  September  1992 

EC2IO10 

ND 

0.0024 

mg/L 

1.025641 

15  September  1992 

EC2I012 

ND 

0.0024 

mg/L 

1.030927 

16  September  1992 

EC2I016 

ND 

0.0023 

mg/L 

0.990099 

Compiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-500 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SW8310 

Analyte 

:  Acenaphthylene,  cont. 

Type  of 

Blank  :  Equipment  Blank 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  =  0.0025 

Method  :  SU8310 

Analyte  :  Acenaphthylene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

5  August  1992 

EC2HE1S 

NO 

0.0023 

mg/L 

1 

6  August  1992 

EC2HE20 

ND 

0.0023 

mg/L 

1 

19  August  1992 

EC2HS6 

NO 

0.0023 

mg/L 

1 

15  September  1992 

EC2I07 

ND 

0.0023 

mg/L 

1 

16  September  1992 

EC2IP4 

ND 

0.0023 

mg/L 

1 

27  September  1992 

EC2IY43 

ND 

0.0023 

mg/L 

1 

28  September  1992 

EC2I83 

ND 

0.0023 

mg/L 

1 

6  October  1992 

EC2JF3 

ND 

0.0023 

mg/L 

1 

14  October  1992 

EC2JN4 

ND 

0.0023 

mg/L 

1.000000 

Total  Number  of  Blanks  = 

9 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.0023 

Method  :  SU8310 

Analyte  :  Acenaphthylene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

19  August  1992 

EC2HS10 

ND 

2.2 

ug/L 

0.943396 

15  September  1992 

EC2I015 

ND 

2.5 

ug/L 

1.069518 

15  September  1992 

EC2I012 

ND 

2.4 

ug/L 

1.030927 

15  September  1992 

EC2I010 

ND 

2.4 

ug/L 

1.025641 

16  September  1992 

EC2I016 

ND 

2.3 

ug/L 

0.990099 

Total  Number  of  Blanks 

=  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

2.5 

Method  :  SW8310 

Analyte  :  Acenaphthylene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

5  August  1992 

EC2HE15 

ND 

2.3 

ug/L 

1 

6  August  1992 

EC2HE20 

ND 

2.3 

ug/L 

1 

19  August  1992 

EC2HS6 

ND 

2.3 

ug/L 

1 

15  September  1992 

EC2I07 

ND 

2.3 

ug/L 

1 

16  September  1992 

EC2IP4 

ND 

2.3 

ug/L 

1 

27  September  1992 

EC2IY43 

ND 

2.3 

ug/L 

1 

28  September  1992 

EC2I83 

ND 

2.3 

ug/L 

1 

6  October  1992 

EC2JF3 

ND 

2.3 

ug/L 

1 

14  October  1992 

EC2JN4 

ND 

2.3 

ug/L 

1.000000 

Total  Number  of  Blanks  = 

9 

Concentration  Range  NC 

Conpiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-501 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

ANALYZED 

ID 

Method 

:  SW8310 

Analyte 

:  Acenaphthylene,  cont 

Type  of 

Blank 

:  Method  Blank 

Total  Number  above  Reporting  Limit 

Method 

:  SW8310 

Analyte 

:  Anthracene 

Type  of 

Blank 

:  Equipment  Blank 

19  August  1992 

EC2HS10 

15  September  1992 

EC2I015 

15  September  1992 

EC2I012 

15  September  1992 

EC2I010 

16  September  1992 

EC2I016 

Total  Number  of  Blanks  = 

5 

Total  Number  above  Reporting  Limit 

Method 

SW8310 

Analyte 

Anthracene 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

5  August  1992 

EC2HE15 

6  August  1992 

EC2HE20 

19  August  1992 

EC2HS6 

15  September  1992 

EC2107 

16  September  1992 

EC2IP4 

27  September  1992 

EC2IY43 

28  September  1992 

EC2I83 

6  October  1992 

EC2JF3 

14  October  1992 

EC2JN4 

Total  Number  of  Blanks  =  9 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 


Method 

:  SW8310 

Analyte 

:  Anthracene 

Type  of  Blank 

;  Equipment  Blank 

19  August  1992 

EC2HS10 

15  September  1992 

EC21015 

15  September  1992 

EC2IO10 

15  September  1992 

EC2I012 

16  September  1992 

EC2I016 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 


REPORTING 

RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Maximum  Reporting  Limit  =  2.3 


ND 

0.00062 

mg/L 

0.943396 

ND 

0.00071 

mg/L 

1.069518 

ND 

0.00068 

mg/L 

1.030927 

ND 

0.00068 

mg/L 

1.025641 

ND 

0.00065 

mg/L 

0.990099 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  0.00071 


ND 

0.00066 

mg/L 

1 

ND 

0.00066 

mg/L 

1 

ND 

0.00066 

mg/L 

1 

ND 

0.00066 

mg/L 

1 

ND 

0.00066 

mg/L 

1 

ND 

0.00066 

mg/L 

1 

ND 

0.00066 

mg/L 

1 

ND 

0.00066 

mg/L 

1 

ND 

0.00066 

mg/L 

1.000000 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  0.00066 


ND 

0.62 

ug/L 

0.943396 

ND 

0.71 

ug/L 

1.069518 

ND 

0.68 

ug/L 

1.025641 

ND 

0.68 

ug/L 

1.030927 

ND 

0.65 

ug/L 

0.990099 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  0.71 


Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A- 5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8310 

Analyte  :  Anthracene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

5  August  1992 

EC2HE15 

ND 

0.66 

ug/L 

1 

6  August  1992 

EC2HE20 

ND 

0.66 

ug/L 

1 

19  August  1992 

EC2HS6 

ND 

0.66 

ug/L 

1 

15  September  1992 

EC2I07 

ND 

0.66 

ug/L 

1 

16  September  1992 

EC2IP4 

ND 

0.66 

ug/L 

1 

27  September  1992 

EC2IY43 

ND 

0.66 

ug/L 

1 

28  September  1992 

EC2I83 

ND 

0.66 

ug/L 

1 

6  October  1992 

EC2JF3 

ND 

0.66 

ug/L 

1 

14  October  1992 

EC2JN4 

ND 

0.66 

ug/L 

1.000000 

Total  Number  of  Blanks 

=  9 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.66 

Method  :  SW8310 

Analyte  :  Benzo(a)anthracene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

19  August  1992 

EC2HS10 

ND 

0.000012 

mg/L 

0.943396 

15  September  1992 

EC2I015 

ND 

0.000014 

mg/L 

1.069518 

15  September  1992 

EC2I012 

ND 

0.000013 

mg/L 

1.030927 

15  September  1992 

EC2I010 

ND 

0.000013 

mg/L 

1.025641 

16  September  1992 

EC2I016 

ND 

0.000013 

mg/L 

0.990099 

Total  Number  of  Blanks  = 

5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.000014 

Method  :  SU8310 

Analyte  :  Benzo(a)anthracene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

5  August  1992 

EC2HE15 

ND 

0.000013 

mg/L 

1 

6  August  1992 

EC2HE20 

ND 

0.000013 

mg/L 

1 

19  August  1992 

EC2HS6 

ND 

0.000013 

mg/L 

1 

15  September  1992 

EC2I07 

ND 

0.000013 

mg/L 

1 

16  September  1992 

EC2IP4 

ND 

0.000013 

mg/L 

1 

27  September  1992 

EC2IY43 

ND 

0.000013 

mg/L 

1 

28  September  1992 

EC2I83 

ND 

0.000013 

mg/L 

1 

6  October  1992 

EC2JF3 

ND 

0.000013 

mg/L 

1 

14  October  1992 

EC2JN4 

ND 

0.000013 

mg/L 

1.000000 

Total  Number  of  Blanks  = 

9 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.000013 

Method  :  SW8310 

Analyte  :  Benzo(a)anthracene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

19  August  1992 

EC2HS10 

ND  0.012 

ug/L 

0.943396 

Compiled:  9  May  1994  ND  = 

Not  Detected 

NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


LAB 

ID 


RESULT 


REPORTING 

LIMIT 


UNITS 


FACTOR 


Method 

Analyte 

Type  of  Blank 


SW8310 

Ben2o(a)anthracene,  cont- 
Equipment  Blank 


15  September  1992 

15  September  1992 

15  September  1992 

16  September  1992 

EC2I015 

EC2I012 

EC2IO10 

EC2I016 

ND 

ND 

ND 

ND 

0.014 

0.013 

0.013 

0.013 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

1.069518 

1.030927 

1.025641 

0.990099 

Total  Number  of  Blanks  = 

5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.014 

Method  :  SU8310 

Analyte  :  Benzo(a)anthracene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

5  August  1992 

EC2HE15 

ND 

0.013 

ug/L 

1 

6  August  1992 

EC2HE20 

ND 

0.013 

ug/L 

1 

19  August  1992 

EC2HS6 

ND 

0.013 

ug/L 

1 

15  September  1992 

EC2107 

ND 

0.013 

ug/L 

1 

16  September  1992 

EC2IP4 

ND 

0.013 

ug/L 

1 

27  September  1992 

EC2IY43 

ND 

0.013 

ug/L 

1 

28  September  1992 

EC2I83 

ND 

0.013 

ug/L 

1 

6  October  1992 

EC2JF3 

ND 

0.013 

ug/L 

1  , 

14  October  1992 

EC2JN4 

ND 

0.013 

ug/L 

1.000000  ^ 

Total  Number  of  Blanks  =  9 
Total  Number  above  Reporting  Limit 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 


0.013 


Method 

Analyte 


SU8310 
Benzo(a)pyrene 


Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


19  August  1992 

EC2HS10 

ND 

0.000022 

mg/L 

0.943396 

15  September  1992 

EC2I015 

ND 

0.000025 

mg/L 

1.069518 

15  September  1992 

EC2IO10 

ND 

0.000024 

mg/L 

1.025641 

15  September  1992 

EC21012 

ND 

0.000024 

mg/L 

1.030927 

16  September  1992 

EC2I016 

ND 

0.000023 

mg/L 

0.990099 

Total  Number  of  Blanks 

=  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.000025 

Method  :  SW83T0 

Analyte  :  Benzo(a)pyrene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

5  August  1992 

EC2HE15 

ND  0.000023 

mg/L 

1 

6  August  1992 

EC2HE20 

ND  0.000023 

mg/L 

1 

19  August  1992 

EC2HS6 

ND  0.000023 

mg/L 

1 

15  September  1992 

EC2I07 

ND  0.000023 

mg/L 

1  I 

16  September  1992 

EC2IP4 

ND  0.000023 

mg/L 

1 

27  September  1992 

EC2IY43 

ND  0.000023 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994  ND  = 

Not  Detected 

NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A- 5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8310 

Analyte  :  Benzo(a)pyrene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

28  September  1992  EC2I83 

6  October  1992  EC2JF3 

14  October  1992  EC2JN4 

ND  0.000023 

NO  0.000023 

ND  0.000023 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

1 

1 

1.000000 

Total  Number  of  Blanks  =  9 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 

0.000023 

Method  :  SW8310 

Analyte  :  Benzo(a)pyrene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

19  August  1992 

EC2HS10 

ND 

0.022 

ug/L 

0.943396 

15  September  1992 

EC2I015 

ND 

0.025 

ug/L 

1.069518 

15  September  1992 

EC2I012 

ND 

0.024 

ug/L 

1.030927 

15  September  1992 

EC2I010 

ND 

0.024 

ug/L 

1.025641 

16  September  1992 

EC2I016 

ND 

0.023 

ug/L 

0.990099 

Total  Number  of  Blanks 

=  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.025 

Method  :  SU8310 

Analyte  :  Benzol a)pyrene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

5  August  1992 

EC2HE15 

ND 

0.023 

ug/L 

1 

6  August  1992 

EC2HE20 

ND 

0.023 

ug/L 

1 

19  August  1992 

EC2HS6 

ND 

0.023 

ug/L 

1 

15  September  1992 

EC2I07 

ND 

0.023 

ug/L 

1 

16  September  1992 

EC2IP4 

ND 

0.023 

ug/L 

1 

27  September  1992 

EC2IY43 

ND 

0.023 

ug/L 

1 

28  September  1992 

EC2I83 

ND 

0.023 

ug/L 

1 

6  October  1992 

EC2JF3 

ND 

0.023 

ug/L 

1 

14  October  1992 

EC2JN4 

ND 

0.023 

ug/L 

1.000000 

Total  Number  of  Blanks 

=  9 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.023 

Method 

Analyte 
Type  of 

:  SW8310 

:  Benzo(b)f luoranthene 
Blank  :  Equipment  Blank 

19  August  1992 

EC2HS10 

ND 

0.000017 

mg/L 

0.943396 

15  September  1992 

EC2I015 

ND 

0.000019 

mg/L 

1.069518 

15  September  1992 

EC2IO10 

ND 

0.000018 

mg/L 

1.025641 

15  September  1992 

EC2I012 

ND 

0.000019 

mg/L 

1.030927 

16  September  1992 

EC2I016 

ND 

0.000018 

mg/L 

0.990099 

Total  Number  of  Blanks  = 

5 

Concentration  Range  NC 

Conpiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-505 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTIMG  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SW8310 

W 

Analyte 

:  Benzo(b)f luoranthene, 

cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  =  0.000019 

Method 

:  SW8310 

Analyte 

:  Benzo(b)f luoranthene 

Type  of 

Blank  :  Method  Blank 

5  August  1992 

EC2HE15 

ND 

0.000018 

mg/L 

1 

6  August  1992 

EC2HE20 

ND 

0.000018 

mg/L 

1 

19  August  1992 

EC2HS6 

ND 

0.000018 

mg/L 

1 

15  September  1992 

EC2I07 

ND 

0.000018 

mg/L 

1 

16  September  1992 

EC2IP4 

ND 

0.000018 

mg/L 

1 

27  September  1992 

EC21Y43 

ND 

0.000018 

mg/L 

1 

28  September  1992 

EC2I83 

ND 

0.000018 

mg/L 

1 

6  October  1992 

EC2JF3 

ND 

0.000018 

mg/L 

1 

14  October  1992 

EC2JN4 

ND 

0.000018 

mg/L 

1.000000 

Total  Number  of  Blanks  =  9 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  =  0.000018 

Method 

:  SU8310 

• 

Analyte 

:  Benzo(b)f luoranthene 

Type  of 

Blank  :  Equipment  Blank 

19  August  1992 

EC2HS10 

ND 

0.017 

ug/L 

0.943396 

15  September  1992 

EC2I015 

ND 

0.019 

ug/L 

1.069518 

15  September  1992 

EC21O10 

ND 

0.018 

ug/L 

1.025641 

15  September  1992 

EC21012 

ND 

0.019 

ug/L 

1.030927 

16  September  1992 

EC2I016 

ND 

0.018 

ug/L 

0.990099 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  =  0.019 

Method 

:  SW8310 

Analyte 

:  BenzoCb)f luoranthene 

Type  of 

Blank  :  Method  Blank 

5  August  1992 

EC2HE15 

ND 

0.018 

ug/L 

1 

6  August  1992 

EC2HE20 

ND 

0.018 

ug/L 

1 

19  August  1992 

EC2HS6 

ND 

0.018 

ug/L 

1 

15  September  1992 

EC2I07 

ND 

0.018 

ug/L 

1 

16  September  1992 

EC2IP4 

ND 

0.018 

ug/L 

1 

27  September  1992 

EC2IY43 

ND 

0.018 

ug/L 

1 

28  September  1992 

EC2I83 

ND 

0.018 

ug/L 

1 

6  October  1992 

EC2JF3 

ND 

0.018 

ug/L 

1 

14  October  1992 

EC2JN4 

ND 

0.018 

ug/L 

1.000000 

Total  Number  of  Blanks  =  9 

Concentration  Range 

NC 

. • 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  =  0.018 

Compiled:  9  May  1994  ND  =  Not 

Detected 

NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  lab 

ANALYZED  ID 


Method  :  SW8310 

Analyte  :  BenzoCb) fluoranthene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


Method  :  SW8310 

Analyte  :  Benzo(g,h,i)perylene 


Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

19  August  1992  EC2HS10 

15  Septen±»er  1992  EC2I015 

15  September  1992  EC2IO10 

15  September  1992  EC2I012 

16  September  1992  EC2I016 


Total  Number  of  Blanks  =  5 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 


REPORTING 

RESULT  LIMIT 


NO  0.000072 
ND  0.000081 
ND  0.000078 
ND  0.000078 
ND  0.000075 


Concentration  Range 
Maximum  Reporting  Li mi 


UNITS  FACTOR 


mg/L 

0.943396 

mg/L 

1.069518 

mg/L 

1.025641 

mg/L 

1.030927 

mg/L 

0.990099 

.000081 

Method  :  SW8310 

Analyte  :  Benzo(g,h, i )perylene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

5  August  1992 

EC2HE15 

ND 

0.000076 

mg/L 

1 

6  August  1992 

EC2HE20 

ND 

0.000076 

mg/L 

1 

19  August  1992 

EC2HS6 

ND 

0.000076 

mg/L 

1 

15  September  1992 

EC2107 

ND 

0.000076 

mg/L 

1 

16  September  1992 

EC21P4 

ND 

0.000076 

mg/L 

1 

27  September  1992 

EC21Y43 

ND 

0.000076 

mg/L 

1 

28  September  1992 

EC2I83 

ND 

0.000076 

mg/L 

1 

6  October  1992 

EC2JF3 

ND 

0.000076 

mg/L 

1 

14  October  1992 

EC2JN4 

ND 

0.000076 

mg/L 

1.000000 

Total  Nunijer  of  Blanks  = 

9 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.000076 

Method  :  SW8310 

Analyte  :  Benzo(g,h, i )perylene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


19  August  1992 

EC2HS10 

ND 

0.072 

ug/L 

0.943396 

15  September  1992 

EC2I015 

ND 

0.081 

ug/L 

1.069518 

15  September  1992 

EC2I012 

ND 

0.078 

ug/L 

1.030927 

15  September  1992 

EC2I010 

ND 

0.078 

ug/L 

1.025641 

16  September  1992 

EC2I016 

ND 

0.075 

ug/L 

0.990099 

Total  Number  of  Blanks  =  5  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.081 


Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8310 

Analyte  :  Benzo(g,h, i )perylene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

5  August  1992 

EC2HE15 

NO 

0.076 

ug/L 

1 

6  August  1992 

EC2HE20 

ND 

0.076 

ug/L 

1 

19  August  1992 

EC2HS6 

NO 

0.076 

ug/L 

1 

15  September  1992 

EC2I07 

ND 

0.076 

ug/L 

1 

16  September  1992 

EC2IP4 

ND 

0.076 

ug/L 

1 

27  September  1992 

EC2IY43 

ND 

0.076 

ug/L 

1 

28  September  1992 

EC2I83 

ND 

0.076 

ug/L 

1 

6  October  1992 

EC2JF3 

ND 

0.076 

ug/L 

1 

14  October  1992 

EC2JN4 

ND 

0.076 

ug/L 

1.00( 

Total  Number  of  Blanks  = 

9 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.076 

Method 

:  SW8310 

Analyte 

:  Benzo(k)f luoranthene 

Type  of 

Blank  :  Equipment  Blank 

19  August  1992 

EC2HS10 

ND  0.000016 

mg/L 

0.943396 

15  September  1992 

EC2I015 

ND  0.000018 

mg/L 

1.069518 

15  September  1992 

EC2I012 

ND  0.000018 

mg/L 

1.030927 

15  September  1992 

EC2I010 

ND  0.000017 

mg/L 

1.025641 

16  September  1992 

EC2I016 

ND  0.000017 

mg/L 

0.990099 

Total  Number  of  Blanks  = 

5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.000018 

Method 

:  SU8310 

Analyte 

:  Benzo(k)f luoranthene 

Type  of 

Blank  :  Method  Blank 

5  August  1992 

EC2HE15 

ND  0.000017 

mg/L 

1 

6  August  1992 

EC2HE20 

0.000005  0.000017 

mg/L 

1 

19  August  1992 

EC2HS6 

ND  0.000017 

mg/L 

1 

15  September  1992 

EC2I07 

ND  0.000017 

mg/L 

1 

16  September  1992 

EC2IP4 

ND  0.000017 

mg/L 

1 

27  September  1992 

EC2IY43 

ND  0.000017 

mg/L 

1 

28  September  1992 

EC2I83 

ND  0.000017 

mg/L 

1 

6  October  1992 

EC2JF3 

ND  0.000017 

mg/L 

1 

14  October  1992 

EC2JN4 

ND  0.000017 

mg/L 

1.000000 

Total  Number  of  Blanks  = 

9 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.000017 

Method 

:  SU8310 

Analyte 

:  Benzo(k)f luoranthene 

I 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

I 

19  August  1992 

EC2HS10 

ND  0.016 

ug/L 

0.943396 

Compiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected 

NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SU8310 

Analyte 

:  Benzo(k)fluoranthene, 

cont. 

Type  of 

Blank  :  Equipment  Blank 

15  September  1992 

EC2I015 

ND  0.018 

ug/L 

1.069518 

15  September  1992 

EC2I010 

ND  0.017 

ug/L 

1.025641 

15  September  1992 

EC2I012 

ND  0.018 

ug/L 

1.030927 

16  September  1992 

EC2I016 

ND  0.017 

ug/L 

0.990099 

Total  Number  of  Blanks  = 

5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.018 

Method  :  SU8310 

Analyte  :  BenzoCk) fluoranthene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

5  August  1992 

EC2HE15 

ND 

0.017 

ug/L 

1 

6  August  1992 

EC2HE20 

0.0054 

0.017 

ug/L 

1 

19  August  1992 

EC2HS6 

ND 

0.017 

ug/L 

1 

15  September  1992 

EC2I07 

ND 

0.017 

ug/L 

1 

16  September  1992 

EC2IP4 

ND 

0.017 

ug/L 

1 

27  September  1992 

EC2IY43 

NO 

0.017 

ug/L 

1 

28  September  1992 

EC2183 

ND 

0.017 

ug/L 

1 

6  October  1992 

EC2JF3 

ND 

0.017 

ug/L 

1 

14  October  1992 

EC2JN4 

ND 

0.017 

ug/L 

1.000000 

Total  Number  of  Blanks  = 

9 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

0.017 

Method  :  SW8310 

Analyte  :  Chrysene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

19  August  1992 

EC2HS10 

ND 

0.00014 

mg/L 

0.943396 

15  September  1992 

EC2I015 

ND 

0.00016 

mg/L 

1.069518 

15  September  1992 

EC2IO10 

ND 

0.00015 

mg/L 

1.025641 

15  September  1992 

EC2I012 

ND 

0.00015 

mg/L 

1.030927 

16  September  1992 

EC2I016 

ND 

0.00015 

mg/L 

0.990099 

Total  Number  of  Blanks 

=  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.00016 

Method  :  SW8310 

Analyte  :  Chrysene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

5  August  1992 

EC2HE15 

ND 

0.00015 

mg/L 

1 

6  August  1992 

EC2HE20 

ND 

0.00015 

mg/L 

1 

19  August  1992 

EC2HS6 

ND 

0.00015 

mg/L 

1 

15  September  1992 

EC2I07 

ND 

0.00015 

mg/L 

1 

16  September  1992 

EC2IP4 

ND 

0.00015 

mg/L 

1 

27  September  1992 

EC2IY43 

ND 

0.00015 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8310 

Analyte  ;  Chrysene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

28  September  1992 

EC2I83 

ND 

0.00015 

mg/L 

1 

6  October  1992 

EC2JF3 

ND 

0.00015 

mg/L 

1 

14  October  1992 

EC2JN4 

ND 

0.00015 

mg/L 

1.000000 

Total  Number  of  Blanks  =  9 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  = 


0.00015 


Method 

Analyte 

Type  of  Blank 


SW8310 
Chrysene 
Equipment  Blank 


19  August  1992 

EC2HS10 

ND 

0.14 

ug/L 

0.943396 

15  September  1992 

EC2I015 

ND 

0.16 

ug/L 

1.069518 

15  September  1992 

EC21012 

ND 

0.15 

ug/L 

1.030927 

15  September  1992 

EC2IO10 

ND 

0.15 

ug/L 

1.025641 

16  September  1992 

EC2t016 

ND 

0.15 

ug/L 

0.990099 

Total  Number  of  Blanks 

=  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.16 

Method  :  SW8310 

Analyte  :  Chrysene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

5  August  1992 

EC2HE15 

ND 

0.15 

ug/L 

1 

6  August  1992 

EC2HE20 

ND 

0.15 

ug/L 

1 

19  August  1992 

EC2HS6 

ND 

0.15 

ug/L 

1 

15  September  1992 

EC2I07 

ND 

0.15 

ug/L 

1 

16  September  1992 

EC2IP4 

ND 

0.15 

ug/L 

1 

27  September  1992 

EC2IY43 

ND 

0.15 

ug/L 

1 

28  September  1992 

EC2I83 

ND 

0.15 

ug/L 

1 

6  October  1992 

EC2JF3 

ND 

0.15 

ug/L 

1 

14  October  1992 

EC2JN4 

ND 

0.15 

ug/L 

1.000000 

Total  Number  of  Blanks  =  9 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  0.15 


Method 

Analyte 

Type  of  Blank 


SW8310 

Dibenzo(a,h)anthracene 
Equipment  Blank 


19  August  1992 

EC2HS10 

ND 

0.000028 

mg/L 

0.943396 

15  September  1992 

EC2I015 

ND 

0.000032 

mg/L 

1.069518 

15  September  1992 

EC2IO10 

ND 

0.000031 

mg/L 

1-025641 

15  September  1992 

EC2I012 

ND 

0.000031 

mg/L 

1.030927 

16  September  1992 

EC2I016 

ND 

0.00003 

mg/L 

0.990099 

Total  Number  of  Blanks 


Concentration  Range  NC 


Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SU8310 

Analyte 

:  Dibenzo(a,h)anthracene,  cont. 

Type  of 

Blank  :  Equipment  Blank 

Maximum  Reporting  Limit  =  0.000032 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Method 

:  SW8310 

Analyte 

:  Diben20(a,h)anthracene 

Type  of 

Blank  :  Method  Blank 

5  August  1992 

EC2HE15 

ND 

0.00003 

mg/L 

1 

6  August  1992 

EC2HE20 

ND 

0.00003 

mg/L 

1 

19  August  1992 

EC2HS6 

ND 

0.00003 

mg/L 

1 

15  September  1992 

EC2I07 

ND 

0.00003 

mg/L 

1 

16  September  1992 

EC2IP4 

ND 

0.00003 

mg/L 

1 

27  September  1992 

EC2IY43 

0.000008 

0.00003 

mg/L 

1 

28  September  1992 

EC2I83 

0.000012 

0.00003 

mg/L 

1 

6  October  1992 

EC2JF3 

ND 

0.00003 

mg/L 

1 

14  October  1992 

EC2JN4 

ND 

0.00003 

mg/L 

1.000000 

Total  Number  of  Blanks  =  9 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  =  0.00003 

Method 

:  SW8310 

Analyte 

:  Dibenzo(a,h)anthracene 

Type  of 

Blank  :  Equipment  Blank 

19  August  1992 

EC2HS10 

ND 

0.028 

ug/L 

0.943396 

15  September  1992 

EC2I015 

ND 

0.032 

ug/L 

1.069518 

15  September  1992 

EC2I012 

ND 

0.031 

ug/L 

1.030927 

15  September  1992 

EC2I010 

ND 

0.031 

ug/L 

1.025641 

16  September  1992 

EC2I016 

ND 

0.03 

ug/L 

0.990099 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  =  0,032 

Method 

:  SU8310 

Analyte 

:  Dibenzo<a,h)anthracene 

Type  of 

Blank  :  Method  Blank 

5  August  1992 

EC2HE15 

ND 

0.03 

ug/L 

1 

6  August  1992 

EC2HE20 

ND 

0.03 

ug/L 

1 

19  August  1992 

EC2HS6 

ND 

0.03 

ug/L 

1 

15  September  1992 

EC2I07 

ND 

0.03 

ug/L 

1 

16  September  1992 

EC2IP4 

ND 

0.03 

ug/L 

1 

27  September  1992 

EC2IY43 

0.0083 

0.03 

ug/L 

1 

28  September  1992 

EC2I83 

0.012 

0.03 

ug/L 

1 

6  October  1992 

EC2JF3 

ND 

0.03 

ug/L 

1 

14  October  1992 

EC2JN4 

ND 

0.03 

ug/L 

1.000000 

Total  Number  of  Blanks  =  9 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  =  0.03 

Conpiled:  9  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  Page:  A-5-511 


TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


REPORTING 

LIMIT 


Method  :  SW8310 

Analyte  :  Dibenzo(a,h)anthracene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


Method 

Analyte 

Type  of  Blank 


SW8310 

Fluoranthene 
Equipment  Blank 


19  August  1992 

EC2HS10 

ND 

0,0002 

mg/L 

0.943396 

15  September  1992 

EC2I015 

ND 

0,00022 

mg/L 

1-069518 

15  September  1992 

EC2I012 

ND 

0.00022 

mg/L 

1.030927 

15  September  1992 

EC2I010 

ND 

0,00022 

mg/L 

1.025641 

16  September  1992 

EC2I016 

ND 

0,00021 

mg/L 

0.990099 

Total  Number  of  Blanks  = 

5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit 

=  0 

Maximum  Reporting  Limit  =  0.00022 

Method 

:  SW8310 

Analyte 

:  Fluoranthene 

Type  of 

Blank  :  Method  Blank 

5  August  1992 

EC2HE15 

ND  0.00021 

mg/L 

1 

6  August  1992 

EC2HE20 

ND  0,00021 

mg/L 

1  i 

19  August  1992 

EC2HS6 

ND  0.00021 

mg/L 

1  i 

15  September  1992 

EC2I07 

ND  0,00021 

mg/L 

1 

16  September  1992 

EC2IP4 

ND  0.00021 

mg/L 

1 

27  September  1992 

EC2IY43 

ND  0.00021 

mg/L 

1 

28  September  1992 

EC2I83 

ND  0.00021 

mg/L 

1 

6  October  1992 

EC2JF3 

ND  0.00021 

mg/L 

1 

14  October  1992 

EC2JN4 

ND  0.00021 

mg/L 

1.000000 

Total  Number  of  Blanks  = 

9 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit 

=  0 

Maximum  Reporting  Limit  =  0.00021 

Method 

:  SU8310 

Analyte 

:  Fluoranthene 

Type  of 

Blank  :  Equipment  Blank 

19  August  1992 

EC2HS10 

ND  0.2 

ug/L 

0.943396 

15  September  1992 

EC2I015 

ND  0.22 

ug/L 

1.069518 

15  September  1992 

EC2I010 

ND  0.22 

ug/L 

1.025641 

15  September  1992 

EC2I012 

ND  0.22 

ug/L 

1,030927 

16  September  1992 

EC2I016 

ND  0.21 

ug/L 

0.990099 

Total  Number  of  Blanks  = 

5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit 

=  0 

Maximum  Reporting  Limit  -  0.22 

( 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SU8310 

Analyte  :  Fluoranthene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

5  August  1992 

EC2HE15 

ND 

0.21 

ug/L 

1 

6  August  1992 

EC2HE20 

ND 

0.21 

ug/L 

1 

19  August  1992 

EC2HS6 

ND 

0.21 

ug/L 

1 

15  September  1992 

EC2I07 

ND 

0.21 

ug/L 

1 

16  September  1992 

EC2IP4 

ND 

0.21 

ug/L 

1 

27  September  1992 

EC2IY43 

ND 

0.21 

ug/L 

1 

28  September  1992 

EC2I83 

ND 

0.21 

ug/L 

1 

6  October  1992 

EC2JF3 

ND 

0.21 

ug/L 

1 

14  October  1992 

EC2JN4 

ND 

0.21 

ug/L 

1.000000 

Total  Number  of  Blanks 

=  9 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.21 

Method  :  SW8310 

Analyte  :  Fluorene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

19  August  1992 

EC2HS10 

0.00018 

0.0002 

mg/L 

0.943396 

15  September  1992 

EC2I015 

ND 

0.00022 

mg/L 

1.069518 

15  September  1992 

EC2I010 

ND 

0.00022 

mg/L 

1.025641 

15  September  1992 

EC2I012 

ND 

0.00022 

mg/L 

1.030927 

16  September  1992 

EC2I016 

ND 

0.00021 

mg/L 

0.990099 

Total  Number  of  Blanks 

=  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  > 

0.00022 

Method  :  SU8310 

Analyte  :  Fluorene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

5  August  1992 

EC2HE15 

ND 

0.00021 

mg/L 

1 

6  August  1992 

EC2HE20 

ND 

0.00021 

mg/L 

1 

19  August  1992 

EC2HS6 

ND 

0.00021 

mg/L 

1 

15  September  1992 

EC2I07 

ND 

0.00021 

mg/L 

1 

16  September  1992 

EC2IP4 

NO 

0.00021 

mg/L 

1 

27  September  1992 

EC2IY43 

ND 

0.00021 

mg/L 

1 

28  September  1992 

EC2I83 

0.000019 

0.00021 

mg/L 

1 

6  October  1992 

EC2JF3 

ND 

0.00021 

mg/L 

1 

14  October  1992 

EC2JN4 

ND 

0.00021 

mg/L 

1.000000 

Total  Number  of  Blanks 

=  9 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.00021 

Method  :  SW8310 

Analyte  :  Fluorene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

19  August  1992 

EC2HS10 

0.18 

0.2 

ug/L 

0.943396 

Compiled:  9  May  1994  ND 

=  Not  Detected 

NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SU8310 

Analyte 

:  Fluorene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

15  September  1992 

EC2I015 

ND 

0,22 

ug/L 

1.069518 

15  September  1992 

EC2I010 

ND 

0.22 

ug/L 

1.025641 

15  September  1992 

EC2I012 

ND 

0.22 

ug/L 

1.030927 

16  September  1992 

EC2I016 

ND 

0.21 

ug/L 

0.990099 

Total  Number  of  Blanks 

=  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  = 

0 

Maximum  Reporting  Limit  =  0.22 

Method 

:  SU8310 

Analyte 

:  Fluorene 

Type  of 

Blank  :  Method  Blank 

5  August  1992 

EC2HE15 

ND 

0.21 

ug/L 

1 

6  August  1992 

EC2HE20 

ND 

0.21 

ug/L 

1 

19  August  1992 

EC2HS6 

ND 

0.21 

ug/L 

1 

15  September  1992 

EC2I07 

ND 

0.21 

ug/L 

1 

16  September  1992 

EC2IP4 

ND 

0.21 

ug/L 

1 

27  September  1992 

EC2IY43 

ND 

0.21 

ug/L 

1 

28  September  1992 

EC2I83 

0.019 

0.21 

ug/L 

1 

6  October  1992 

EC2JF3 

ND 

0.21 

ug/L 

1 

14  October  1992 

EC2JN4 

ND 

0.21 

ug/L 

1.000000 

Total  Number  of  Blanks 

=  9 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  = 

0 

Maximum  Reporting  Limit  =  0,21 

Method 

:  SW8310 

Analyte 

:  Indeno(1,2,3-cd)pyrene 

Type  of 

Blank  :  Equipment  Blank 

19  August  1992 

EC2HS10 

ND 

0.000041 

mg/L 

0.943396 

15  September  1992 

EC2I015 

ND 

0.000046 

mg/L 

1.069518 

15  September  1992 

EC2IO10 

ND 

0.000044 

mg/L 

1.025641 

15  September  1992 

EC2I012 

ND 

0.000044 

mg/L 

1.030927 

16  September  1992 

EC2I016 

ND 

0.000043 

mg/L 

0.990099 

Total  Number  of  Blanks 

=  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  = 

0 

Maximum  Reporting  Limit  =  0.000046 

Method 

:  SU8310 

Analyte 

:  Indenod ,2, 3-cd)pyrene 

Type  of 

Blank  :  Method  Blank 

5  August  1992 

EC2HE15 

ND 

0.000043 

mg/L 

1 

6  August  1992 

EC2HE20 

ND 

0.000043 

mg/L 

1 

19  August  1992 

EC2HS6 

ND 

0.000043 

mg/L 

1 

15  September  1992 

EC2107 

ND 

0.000043 

mg/L 

16  September  1992 

EC2IP4 

ND 

0.000043 

mg/L 

1  * 

27  September  1992 

EC2IY43 

ND 

0.000043 

mg/L 

1 

Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A* 5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SU8310 

Analyte 

:  Indenod, 2, 3-cd)pyrene,  cont. 

Type  of 

Blank  :  Method  Blank 

28  September  1992  EC2I83 

ND  0.000043 

mg/L 

1 

6  October  1992  EC2JF3 

ND  0.000043 

mg/L 

1 

14  October  1992  EC2JN4 

ND  0.000043 

mg/L 

1.000000 

Total  Number  of  Blanks  =  9 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.000043 

Method 

:  SU8310 

Analyte 

:  Indenod, 2, 3-cd)pyrene 

Type  of 

Blank  :  Equipment  Blank 

0.943396 

19  August  1992 

EC2HS10 

ND 

0.041 

ug/L 

15  September  1992 

EC21015 

ND 

0.046 

ug/L 

1.069518 

15  September  1992 

EC2I012 

ND 

0.044 

ug/L 

1.030927 

15  September  1992 

EC2I010 

ND 

0.044 

ug/L 

1.025641 

16  September  1992 

EC2I016 

ND 

0.043 

ug/L 

0.990099 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  =! 

0.046 

Method  :  SU8310 

Analyte  :  Indenod, 2, 3-cd)pyrene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

5  August  1992  EC2HE15 

ND 

0.043 

ug/L 

1 

6  August  1992  EC2HE20 

ND 

0.043 

ug/L 

1 

19  August  1992  EC2HS6 

ND 

0.043 

ug/L 

1 

15  September  1992  EC2I07 

ND 

0.043 

ug/L 

1 

16  September  1992  EC2IP4 

ND 

0.043 

ug/L 

1 

27  September  1992  EC2IY43 

ND 

0.043 

ug/L 

1 

28  September  1992  EC2I83 

ND 

0.043 

ug/L 

1 

6  October  1992  EC2JF3 

ND 

0,043 

ug/L 

1 

14  October  1992  EC2JN4 

ND 

0.043 

ug/L 

1.000000 

Total  Number  of  Blanks  =  9 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

0.043 

Method 
Analyte 
Type  of 

:  SW8310 
:  Naphthalene 

Blank  :  Equipment  Blank 

19  August  1992 

EC2HS10 

ND 

0.0017 

mg/L 

0.943396 

15  September  1992 

EC2I015 

ND 

0.0019 

mg/L 

1.069518 

15  September  1992 

EC2I012 

ND 

0.0019 

mg/L 

1.030927 

15  September  1992 

EC2I010 

ND 

0.0018 

mg/L 

1.025641 

16  September  1992 

EC2I016 

ND 

0.0018 

mg/L 

0.990099 

Total  Number  of  Blanks 

=  5 

Concentration  Range  NC 

Complied:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SU8310 

W 

Analyte 

:  Naphthalene,  cont. 

Type  of  Blank 

;  Equipment  Blank 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.0019 

Method 

:  SU8310 

Analyte 

:  Naphthalene 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

5  August  1992 

EC2HE15 

ND 

0.0018 

mg/L 

1 

6  August  1992 

EC2HE20 

0.000065 

0.0018 

mg/L 

1 

19  August  1992 

EC2HS6 

ND 

0.0018 

mg/L 

1 

15  September  1992 

EC2I07 

ND 

0.0018 

mg/L 

1 

16  September  1992 

EC2IP4 

ND 

0.0018 

mg/L 

1 

27  September  1992 

EC2IY43 

ND 

0.0018 

mg/L 

1 

28  September  1992 

EC2I83 

0.000014 

0.0018 

mg/L 

1 

6  October  1992 

EC2JF3 

NO 

0.0018 

mg/L 

1 

14  October  1992 

EC2JN4 

ND 

0.0018 

mg/L 

1.000000 

Total  Number  of  Blanks  = 

9 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum 

Reporting  Limit  = 

0.0018 

Method 

:  SU8310 

• 

Analyte 

:  Naphthalene 

Type  of  Blank 

;  Equipment  Blank 

19  August  1992 

EC2HS10 

ND 

1.7 

ug/L 

0.943396 

15  September  1992 

EC2I015 

ND 

1.9 

ug/L 

1.069518 

15  September  1992 

EC2I012 

ND 

1.9 

ug/L 

1.030927 

15  September  1992 

EC2I010 

ND 

1.8 

ug/L 

1.025641 

16  September  1992 

EC2I016 

ND 

1.8 

ug/L 

0.990099 

Total  Number  of  Blanks  = 

5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

1.9 

Method 

:  SW8310 

Analyte 

:  Naphthalene 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

5  August  1992 

EC2HE15 

ND 

1.8 

ug/L 

1 

6  August  1992 

EC2HE20 

0.065 

1.8 

ug/L 

1 

19  August  1992 

EC2HS6 

ND 

1.8 

ug/L 

1 

15  September  1992 

EC2I07 

ND 

1.8 

ug/L 

1 

16  September  1992 

EC2IP4 

ND 

1.8 

ug/L 

1 

27  September  1992 

EC2IY43 

ND 

1.8 

ug/L 

1 

28  September  1992 

EC2I83 

0.014 

1.8 

ug/L 

1 

6  October  1992 

EC2JF3 

ND 

1.8 

ug/L 

1 

14  October  1992 

EC2JN4 

ND 

1.8 

ug/L 

1.000000 

Total  Number 

Total  Number 

of  Blanks  =  9 

above  Reporting  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 

Maximum  Reporting  Limit  =  1.8 

Compiled:  9  May  1994 

ND  =  Not  Detected 

NC  =:  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8310 

Analyte  :  Naphthalene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

Method  :  SW8310 

Analyte  :  Phenanthrene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

19  August  1992 

EC2HS10 

ND 

0.0006 

mg/L 

0.943396 

15  September  1992 

EC2I015 

ND 

0.00068 

mg/L 

1.069518 

15  September  1992 

EC2I012 

ND 

0.00066 

mg/L 

1.030927 

15  September  1992 

EC2I010 

ND 

0.00066 

mg/L 

1.025641 

16  September  1992 

EC2I016 

ND 

0.00063 

mg/L 

0.990099 

Total  Number  of  Blanks 

=  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Nunber  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.00068 

Method  :  SW8310 

Analyte  :  Phenanthrene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

5  August  1992 

EC2HE15 

ND 

0.00064 

mg/L 

1 

6  August  1992 

EC2HE20 

ND 

0.00064 

mg/L 

1 

19  August  1992 

EC2HS6 

ND 

0.00064 

mg/L 

1 

15  September  1992 

EC2I07 

ND 

0.00064 

mg/L 

1 

16  September  1992 

EC2IP4 

ND 

0.00064 

mg/L 

1 

27  September  1992 

EC2IY43 

ND 

0.00064 

mg/L 

1 

28  September  1992 

EC2I83 

ND 

0.00064 

mg/L 

1 

6  October  1992 

EC2JF3 

ND 

0.00064 

mg/L 

1 

14  October  1992 

EC2JN4 

ND 

0.00064 

mg/L 

1.000000 

Total  Number  of  Blanks 

=  9 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.00064 

Method  :  SW8310 

Analyte  :  Phenanthrene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

19  August  1992 

EC2HS10 

ND 

0.6 

ug/L 

0.943396 

15  September  1992 

EC2I015 

ND 

0.68 

ug/L 

1.069518 

15  September  1992 

EC2I012 

ND 

0.66 

ug/L 

1.030927 

15  September  1992 

EC2IO10 

ND 

0.66 

ug/L 

1.025641 

16  September  1992 

EC2I016 

ND 

0.63 

ug/L 

0.990099 

Total  Number  of  Blanks  =  5  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.68 


Conpi led:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  -  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 


DETAILED  LISTING  OF  BLANK  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SW8310 

.  • 

Analyte 

:  Phenanthrene 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

5  August  1992 

EC2HE15 

ND 

0.64 

ug/L 

1 

6  August  1992 

EC2HE20 

ND 

0.64 

ug/L 

1 

19  August  1992 

EC2HS6 

ND 

0.64 

ug/L 

1 

15  September  1992 

EC2I07 

ND 

0.64 

ug/L 

1 

16  September  1992 

EC2IP4 

ND 

0.64 

ug/L 

1 

27  September  1992 

EC2IY43 

ND 

0.64 

ug/L 

1 

28  September  1992 

EC2I83 

NO 

0.64 

ug/L 

1 

6  October  1992 

EC2JF3 

ND 

0.64 

ug/L 

1 

14  October  1992 

EC2JN4 

ND 

0.64 

ug/L 

1.000000 

Total  Number  of  Blanks  = 

9 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.64 

Method 

:  SW8310 

i 

1 

Analyte 

:  Pyrene 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

19  August  1992 

EC2HS10 

ND 

0.00025 

mg/L 

0.943396 

15  September  1992 

EC2I015 

ND 

0.00029 

mg/L 

1.069518 

15  September  1992 

EC2I010 

ND 

0.00028 

mg/L 

1.025641 

15  September  1992 

EC2I012 

ND 

0.00028 

mg/L 

1.030927 

16  September  1992 

EC2I016 

ND 

0.00027 

mg/L 

0.990099 

Total  Number  of  Blanks  = 

5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

0.00029 

Method 

:  SW8310 

Analyte 

:  Pyrene 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

5  August  1992 

EC2HE15 

ND 

0.00027 

mg/L 

1 

6  August  1992 

EC2HE20 

ND 

0.00027 

mg/L 

1 

19  August  1992 

EC2HS6 

ND 

0.00027 

mg/L 

1 

15  September  1992 

EC2I07 

ND 

0.00027 

mg/L 

1 

16  September  1992 

EC2IP4 

ND 

0.00027 

mg/L 

1 

27  September  1992 

EC2IY43 

ND 

0.00027 

mg/L 

1 

28  September  1992 

EC2I83 

ND 

0.00027 

mg/L 

1 

6  October  1992 

EC2JF3 

ND 

0.00027 

mg/L 

1 

14  October  1992 

EC2JN4 

ND 

0.00027 

mg/L 

1.000000 

Total  Number  of  Blanks  =  9  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0  Maximum  Reporting  Limit  =  0.00027 


Method  :  SW8310 

Analyte  :  Pyrene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

19  August  1992  EC2HS10 


ND  0.25  ug/L  0.943396 


Compiled:  9  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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TABLE  A-5 

DETAILED  LISTING  OF 

BLANK  RESULTS, 

WATER  SAMPLES,  GALENA 

1992  EVENT 

DATE 

LAB 

REPORTING 

ANALYZED 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SW8310 

Analyte 

:  Pyrene,  cont- 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

15  September  1992 

EC21015 

ND 

0.29 

ug/L 

1.069518 

15  September  1992 

EC2IO10 

ND 

0.28 

ug/L 

1.025641 

15  September  1992 

EC2I012 

ND 

0.28 

ug/L 

1.030927 

16  September  1992 

EC2I016 

ND 

0.27 

ug/L 

0.990099 

Total  Number  of  Blanks 

=  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Reporting  Limit  =  0 

Maximum  Reporting  Limit  = 

=  0.29 

Method 

:  SW8310 

Analyte 

:  Pyrene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

5  August  1992 

EC2HE15 

ND 

0.27 

ug/L 

1 

6  August  1992 

EC2HE20 

ND 

0.27 

ug/L 

1 

19  August  1992 

EC2HS6 

ND 

0.27 

ug/L 

1 

15  September  1992 

EC2I07 

ND 

0.27 

ug/L 

1 

16  September  1992 

EC2IP4 

ND 

0.27 

ug/L 

1 

27  September  1992 

EC2IY43 

ND 

0.27 

ug/L 

1 

28  September  1992 

EC2I83 

ND 

0.27 

ug/L 

1 

6  October  1992 

EC2JF3 

ND 

0.27 

ug/L 

1 

14  October  1992 

EC2JN4 

ND 

0.27 

ug/L 

1.000000 

Total 

Total 


Number 

Number 


of  Blanks  =  9 

above  Reporting  Limit  = 


0 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Reporting  Limit  =  0.27 


Compiled:  9  May  1994 


ND  -  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 
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ATTACHMENT  A  -  APPENDIX  B 


Table  A-6 


Detailed  Listing  of  Spikes  -  1992  Water  Samples 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  E160.1 

Spiked  Analyte  :  Total  dissolved  solids 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

07/30/92 

LCS 

TDS_073015-001 

99.00 

07/30/92 

LCS  DUP 

TDS_073015-001 

102.00 

08/03/92 

LCS 

TDS_080315-001 

108.00 

08/03/92 

LCS  DUP 

TDS_080315-001 

105.00 

09/04/92 

LCS 

TDS— 090415-001 

110.00 

09/04/92 

LCS  DUP 

TDS— 090415-001 

109.00 

09/11/92 

LCS 

TDS-091115-001 

117.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

'TDS— 091115-001 

117.00 

09/15/92 

LCS 

TDS— 091515-001 

114.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

TDS— 091515-001 

117.00 

09/17/92 

LCS 

TDS-091715-001 

120.00 

09/17/92 

LCS  DUP 

TDS— 091715-001 

116.00 

09/23/92 

LCS 

TDS-092315-001 

105.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

TDS— 092315-001 

106.00 

10/08/92 

LCS 

TDS— 100815-001 

104.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

TDS— 100815-001 

102.00 

Number  of  Samples 

:  16 

Below  acceptance  : 

Mean  %  Recovery 

:  109.4 

Above  acceptance  : 

Standard  Deviation 

:  6.58 

Acceptance  Criteri 

Method  :  E245,l 
Spiked  Analyte  :  Mercury 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/24/92  LCS  D2 _ 082413-001  110.00 

08/24/92  LCS  DUP  D2 _ 082413-001  103.00 


Number  of  Samples  :  2 

Mean  %  Recovery  :  106.5 

Standard  Deviation  :  4.95 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  80-120 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-1 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS.  WATER  SAMPLES.  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Aluminum 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/11/92 

LCS 

JA61_091022-002 

97.00 

09/11/92 

LCS 

JA61_091120-001 

99.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61_091022-002 

97.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61_091120-001 

99.00 

10/04/92 

LCS 

JA61_100411-001 

94.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61_100411-001 

94.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61_100411-001 

94.00 

10/05/92 

LCS 

JA61_100521-011 

100.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

JA61_100521-011 

101.00 

10/09/92 

LCS 

JA61_100918-010 

96.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

JA61_100918-010 

96.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118-001 

98.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118-001 

97.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61_101118-001 

99.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61„101118-001 

96.00 

10/15/92 

LCS 

JA61_101514-001 

99.00 

10/15/92 

LCS  DUP 

JA61_101514-001 

98.00 

10/16/92 

LCS 

JA61_101813-001 

99.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

JA61„101813-001 

98.00 

10/18/92 

LCS 

JA61_101813-001 

99.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

JA61„101813-001 

98.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-010 

98.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-011 

100.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-012 

98.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-010 

96.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-011 

99.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-012 

99.00 

11/05/92 

LCS 

JA61_110513-001 

95.00 

11/05/92 

LCS  DUP 

JA61_110513-001 

95.00 

11/11/92 

LCS 

JA61_111100-001 

95.00 

11/11/92 

LCS  DUP 

JA61_111100-001 

97.00 

Number  of  Samples 

;  31 

Bel ow  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  97.4 

Above  acceptance  ; 

0 

Standard  Deviation 

:  1.91 

Acceptance  Criteria 

80-120 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

09/11/92 

06-SW-01-01  MS 

JA61. 

_091120-001 

101.00 

09/11/92 

06-SW-01-01  MSD 

JA61, 

.091120-001 

102.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MS 

JA61. 

.100411-001 

94.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MSD 

JA61. 

.100411-001 

93.00 

10/05/92 

07-MW-01-01  MS 

JA61. 

.100521-011 

101.00 

10/05/92 

07-MW-01-01  MSD 

JA61_ 

.100521-011 

102.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02  MS 

JA61_ 

.100521-011 

102.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02  MSD 

JA61_ 

.100521-011 

102.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-2 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Aluminum  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MS 

JABI^IOOBIB-OIO 

98.00 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MSD 

JA61^100918-010 

98.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

JA61^101118-001 

97.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

JA61_101118>001 

97.00 

10/11/92 

05-MW~07-01 

MS 

JA61_101118-001 

94.00 

10/11/92 

05-MW-07-01 

MSD 

JA61_101118-001 

94.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MS 

JA61_101118-001 

96.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MSD 

JA61_101118-001 

96.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MS 

JA61_101514-'001 

102.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MSD 

JA61_101514-001 

100.00 

10/16/92 

09-MW-05-01 

MS 

JA61_101813-001 

101.00 

10/16/92 

09-MW-05-01 

MSD 

JA61_101813-001 

100.00 

10/18/92 

02-GW-01-01 

MS 

JA61_101813-001 

122.00 

10/18/92 

02-GW-01~01 

MSD 

JA61_101813-001 

101.00 

10/28/92 

05-MW-05-01 

MS 

JA61^102816-010 

101.00 

10/28/92 

05-MW-05-01 

MSD 

JA61_102816-010 

101.00 

10/28/92 

05-MW-11-01 

MS 

JA61_102816-011 

104.00 

10/28/92 

05-MW-11-01 

MSD 

JA61_102816-011 

103.00 

11/05/92 

03-DS-01  MS 

JA61_110513-001 

95.00 

11/05/92 

03-DS-01  MSD 

JA61_110513-001 

96.00 

Number  of  Samples 

:  28 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  99.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  5.41 

Acceptance  Criteria 

75-125 

Method  ;  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Antimony 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/11/92 

LCS 

JA61^091022-002 

96.00 

09/11/92 

LCS 

JA61^091120-001 

96.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61_091022-002 

92.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61_091120-00i 

93.00 

10/04/92 

LCS 

JA61_100411-001 

104.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61_100411-001 

101.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61_100411-001 

101.00 

10/05/92 

LCS 

JA61_100521-011 

104.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

JA61_100521-011 

104.00 

10/09/92 

LCS 

JA61_100918-Oi0 

101.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

JA61„100918-010 

102.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118-001 

101.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118-001 

94.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61_101118-001 

98.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61_101118-001 

92.00 

10/15/92 

LCS 

JA61_101514-001 

94.00 

Date  Coinpiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-3 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Antimony  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/15/92 

LCS  DUP 

JA61_101514-001 

97.00 

10/16/92 

LCS 

JA61_101813-001 

97.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

JA61_101813-001 

94.00 

10/18/92 

LCS 

JA61_101813-001 

97.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

JA61^101813-001 

94.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-010 

102.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-011 

103.00 

10/28/92 

LCS 

JA61^102816-012 

94.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816~010 

101.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-011 

102.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-012 

98.00 

11/05/92 

LCS 

JA61_110513-001 

97.00 

11/05/92 

LCS  DUP 

JA61_110513-001 

93.00 

11/11/92 

LCS 

JA61_111100-001 

99.00 

11/11/92 

LCS  DUP 

JA61_111100-001 

99.00 

Number  of  Samples 

:  31 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

:  98.1 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation 

:  3.84 

Acceptance  Criteria  80-120 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

09/11/92 

06-SW-01-01 

MS 

JA61_091120-001 

96.00 

09/11/92 

06-SW-01-01 

MSD 

JA61_091120-001 

96.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MS 

JA61_100411-001 

102.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MSD 

JA61_100411-001 

99.00 

10/05/92 

07-MW-01-01 

MS 

JA61_100521-011 

106.00 

10/05/92 

07-MW-01-01 

MSD 

JA61_100521-011 

98.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02 

MS 

JA61_100521-011 

102.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02 

MSD 

JA61_100521-011 

113.00 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MS 

JA61_100918-010 

99.00 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MSD 

JA61_100918-010 

94.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

JA61_101118-001 

94.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

JA61_101118-001 

92.00 

10/11/92 

05-MW-07-01 

MS 

JA61_101118-001 

93.00 

10/11/92 

05-MW-07-01 

MSD 

JA61_101118-001 

82.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MS 

JA61_101118-001 

89.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MSD 

JA61_101118-001 

87.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MS 

JA61„101514-001 

87.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MSD 

JA61_101514-001 

89.00 

10/16/92 

■09-MW-05-01 

MS 

JA61_101813-001 

88.00 

10/16/92 

09-MW-05-01 

MSD 

JA61_101813-001 

92.00 

10/18/92 

02-6W-01-01 

MS 

JA61_101813-001 

116.00 

10/18/92 

02-GW-01-01 

MSD 

JA61„101813-001 

95.00 

10/28/92 

05-MW-05-01 

MS 

JA61_102816-010 

93.00 

10/28/92 

05-MW-05-01 

MSD 

JA61_102816-010 

95.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-4 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Antimony  continued 
Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


10/28/92 

05-MW-11-01  MS 

JA61_ 

.102816-011 

97,00 

10/28/92 

05-MW-11-01  MSD 

JA61_ 

.102816-011 

101.00 

11/05/92 

03-DS-01  MS 

JA61_ 

.110513-001 

96.00 

11/05/92 

03-DS-01  MSD 

JA6L 

.110513-001 

95.00 

Number  of  Samples  :  28 

Mean  %  Recovery  :  95.9 

Standard  Deviation  :  7.43 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  75-125 


Method  :  SW6010 
Spiked  Analyte  :  Arsenic 

Type  of  Spike  ;  Laboratory  Control 


09/11/92 

LCS 

JA61_091022-002 

100.00 

09/11/92 

LCS 

JA61_091120-001 

101.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61.091022-002 

98.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61^091120-001 

104.00 

10/04/92 

LCS 

JA61_100411-001 

100.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61^100411-001 

100.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61_100411-001 

100.00 

10/05/92 

LCS 

JA61U00521-011 

102.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

JA61_100521-011 

100.00 

10/09/92 

LCS 

JA61_100918-010 

98.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

JA6U00918-010 

96,00 

10/11/92 

LCS 

JA61^101118-001 

97.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118-001 

95.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61_101118-001 

102.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61_101118-001 

95.00 

10/15/92 

LCS 

JA6U01514-001 

100,00 

10/15/92 

LCS  DUP 

JA61^101514-001 

98.00 

10/16/92 

LCS 

JA61_101813-001 

98.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

JA61_101813-001 

95.00 

10/18/92 

LCS 

JA61_101813-001 

98.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

JA61_101813-001 

95.00 

10/28/92 

LCS 

JA61..102816-010 

97.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-011 

97.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-012 

94.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-010 

95.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-011 

101.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-012 

97.00 

11/05/92 

LCS 

JA6U110513-001 

93.00 

11/05/92 

LCS  DUP 

JA61_110513-001 

96.00 

11/11/92 

LCS 

JA61_111100-001 

95,00 

11/11/92 

LCS  DUP 

JA61_111100-001 

95.00 

Number  of  Samples  :  31  Below  acceptance  :  0 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-5 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS.  WATER  SAMPLES.  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID 


Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Arsenic  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

Mean  %  Recovery  :  97.8 

Standard  Deviation  :  2.74 


% 

RECOVERY 


Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  80-120 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


09/11/92 

06-SW-01-01 

MS 

JA61_091120-001 

106.00 

09/11/92 

06-SW-01-01 

MSD 

JA61_091 120-001 

105.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MS 

JA61_100411-001 

101.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MSD 

JA61_100411-001 

97.00 

10/05/92 

07-MW-01-01 

MS 

JA61_100521-011 

105.00 

10/05/92 

07~MW-01-01 

MSD 

JA61_100521-011 

98.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02 

MS 

JA61_100521-011 

98.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02 

MSD 

JA61_100521-011 

105.00 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MS 

JA61_100918-010 

97.00 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MSD 

JA61_100918-010 

95.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

JA61_101118-001 

98.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

JA61_101118-001 

98.00 

10/11/92 

05-MW-07-01 

MS 

JA61_101118-001 

96.00 

10/11/92 

05-MW-07-01 

MSD 

JA61_101118-001 

92.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MS 

JA61_101118-001 

95.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MSD 

JA61_101118-001 

97.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MS 

JA61_101514-001 

96.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MSD 

JA61_101514-001 

96.00 

10/16/92 

09-MW-05-01 

MS 

JA61_101813-001 

97.00 

10/16/92 

09-MW-05-01 

MSD 

JA61_101813-001 

93.00 

10/18/92 

02-GW-01-01 

MS 

JA61^101813-001 

118.00 

10/18/92 

02-GW-Ol-Ol 

MSD 

JA61_101813-001 

98.00 

10/28/92 

05-MW-05-01 

MS 

JA61_102816-010 

101.00 

10/28/92 

05-MW-05-01 

MSD 

JA61_102816-010 

101.00 

10/28/92 

05-MW-11-01 

MS 

JA61_102816-011 

99.00 

10/28/92 

05-MW-11-01 

MSD 

JA61_102816-011 

95.00 

11/05/92 

03-DS-01  MS 

JA61_110513-001 

94.00 

11/05/92 

03-DS-01  MSD 

JA6U110513-001 

95.00 

Number  of  Samples 

:  28 

Below  acceptance  : 

Mean  %  Recovery 

:  98.8 

Above  acceptance  : 

Standard  Deviation 

:  5.27 

Acceptance  Criteri 

0 

0 

75-125 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-6 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Barium 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/11/92 

LCS 

JA61_091022-002 

99.00 

09/11/92 

LCS 

JA61_.091120-001 

97.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61^091022-002 

99.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61_091120-001 

98.00 

10/04/92 

LCS 

JA61U00411-001 

97.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61_100411-001 

97.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61_100411**001 

97.00 

10/05/92 

LCS 

JA61_100521-011 

100.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

JA61U00521-011 

100.00 

10/09/92 

LCS 

JA61_100918-010 

95.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

JA61_100918-010 

95.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118-001 

99.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118-001 

99.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61_101118-001 

101.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61_101118-001 

98.00 

10/15/92 

LCS 

JA61_101514-001 

99.00 

10/15/92 

LCS  DUP 

JA61_101514’-001 

97.00 

10/16/92 

LCS 

JA61_101813-001 

97.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

JA61_101813-001 

97.00 

10/18/92 

LCS 

JA61_101813~001 

97.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

JA6U101813-001 

97.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-010 

97.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816"011 

99.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-012 

98.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816*-010 

96.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-011 

98.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61^102816-012 

98.00 

11/05/92 

LCS 

JA61_110513-001 

95.00 

11/05/92 

LCS  DUP 

JA61_110513-001 

96.00 

11/11/92 

LCS 

JA61^111100-001 

96.00 

11/11/92 

LCS  DUP 

JA61_111100-001 

96.00 

Number  of  Samples 

:  31 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  97,5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  1,52 

Acceptance  Criteria 

80-120 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

09/11/92 

06-SW-01-01  MS 

JA61_091120-001 

97.00 

09/11/92 

06-SW-01-01  MSD 

JA61_091120-001 

98.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MS 

JA61_100411-001 

97.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MSD 

JA61_100411-001 

96.00 

10/05/92 

07-MW-01-01  MS 

JA61_100521-011 

102.00 

10/05/92 

07-MW-01-01  MSD 

JA61_100521-011 

102.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02  MS 

JA61_100521-011 

100.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02  MSD 

JA61_100521-011 

103,00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-7 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Barium  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MS 

JA61_100918-010 

94.00 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MSD 

JA61_100918-010 

95.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

JA61_101118-001 

96.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

JA61_101118-001 

96.00 

10/11/92 

05-MW~07-01 

MS 

JA61_101118-001 

95.00 

10/11/92 

05-MW-07-01 

MSD 

JA61_101118-001 

94.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MS 

JA61_101118-001 

96.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MSD 

JA61_101118-001 

96.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MS 

JA61_101514-001 

96.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MSD 

JA61_101514-001 

95.00 

10/16/92 

09-MW-05-01 

MS 

JA61_101813-001 

94.00 

10/16/92 

09-MW-05-01 

MSD 

JA61_101813-001 

93.00 

10/18/92 

02-GW-01-01 

MS 

JA61„101813-001 

123.00 

10/18/92 

02-GW-01-01 

MSD 

JA61_101813-001 

96.00 

10/28/92 

05-MW-05-01 

MS 

JA61_102816-010 

94.00 

10/28/92 

05-MW-05-01 

MSD 

JA61_102816-010 

95.00 

10/28/92 

05-MW-11-01 

MS 

JA61_102816-011 

96.00 

10/28/92 

05-MW-11-01 

MSD 

JA61_102816-011 

94.00 

11/05/92 

03-DS-01  MS 

JA61_110513-001 

91.00 

11/05/92 

03-DS-01  MSD 

JA61_110513-001 

93.00 

Number  of  Samples 

:  28 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

:  97.0 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation 

:  5.80 

Acceptance  Criteria  75-125 

Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  ;  Beryllium 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/11/92 

LCS 

JA61_091022-002 

96.00 

09/11/92 

LCS 

JA61_091120-001 

99.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61_091022-002 

96.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61_091120-001 

100.00 

10/04/92 

LCS 

JA61_100411-001 

96.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61_100411-001 

96.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61_100411-001 

96.00 

10/05/92 

LCS 

JA61_100521-011 

97.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

JA61_100521-011 

97.00 

10/09/92 

LCS 

JA61_100918-010 

94.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

JA61„100918-010 

94.00 

10/11/92 

LCS 

JA61„101118-001 

97.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118-001 

96,00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61_101118-001 

99,00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61_101118-001 

96.00 

10/15/92 

LCS 

JA61_101514-001 

100.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-8 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Beryllium 

continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/15/92 

LCS  DUP 

JA61^101514-001 

98.00 

10/16/92 

LCS 

JA61_101813-‘001 

98.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

JA61^101813-001 

97.00 

10/18/92 

LCS 

JA61_101813-001 

98.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

JA61^101813-001 

97.00 

10/28/92 

LCS 

JA61^102816-010 

95.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-011 

96.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-012 

94.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-010 

95.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-011 

96.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-012 

95.00 

11/05/92 

LCS 

JA61_110513-001 

94.00 

11/05/92 

LCS  DUP 

JA61_110513-001 

94.00 

11/11/92 

LCS 

JA61_111100-001 

93.00 

11/11/92 

LCS  DUP 

JA61^111100-001 

93.00 

Number  of  Samples 

:  31 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  96.2 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  1.89 

Acceptance  Criteria 

80-120 

Type  of  Spike  :  Matrix 

Spike 

09/11/92 

06-SW-01-01 

MS 

JA61_091120-001 

101.00 

09/11/92 

06-SW-01-01 

MSD 

JA61_09il20-001 

102.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MS 

JA61^1004n-001 

95.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MSD 

JA61_100411-001 

94.00 

10/05/92 

07-MW-01-01 

MS 

JA6U100521-011 

98.00 

10/05/92 

07-MW-01-01 

MSD 

JA61_100521-011 

98.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02 

MS 

JA61_100521-011 

98.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02 

MSD 

JA61_100521-011 

99.00 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MS 

JA61^100918-010 

95.00 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MSD 

JA61U00918-010 

96.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

JA61_101118-001 

96.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

JA61U01118-001 

96.00 

10/11/92 

05-MW-07-01 

MS 

JA61_1011i8-001 

94.00 

10/11/92 

05-MW-07-01 

MSD 

JA61_101118-001 

94.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MS 

JA61^101118-001 

96.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MSD 

JA61_101118-001 

95.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MS 

JA61_101514-001 

96.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MSD 

JA61_101514-001 

95.00 

10/16/92 

09-MW-05-01 

MS 

JA61_101813-001 

96.00 

10/16/92 

09-MW-05-01 

MSD 

JA6U101813-001 

96.00 

10/18/92 

02-GW-01-01 

MS 

JA61_101813-001 

118.00 

10/18/92 

02-GW-01-01 

MSD 

JA61^101813-001 

98.00 

10/28/92 

05-MW-05-01 

MS 

JA61_i02816-010 

94.00 

10/28/92 

05-MW-05-01 

MSD 

JA61_102816-010 

94.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-9 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS.  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED  SAMPLE  ID 

LAB 

ID 

RECOVERY 

Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Beryllium  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

10/28/92  05-MW-11-01  MS 

JA61 

_102816-011 

92.00 

10/28/92  05-MW-11-01  MSD 

JA61. 

_102816-011 

92.00 

11/05/92  03-DS-01  MS 

JA61. 

_110513-001 

92.00 

11/05/92  03-DS-01  MSD 

JA61. 

_110513-001 

94.00 

Number  of  Samples  : 

28 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery  : 

96.6 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

4.86 

Acceptance  Criteria 

75-125 

Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  ;  Cadmium 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/11/92 

LCS 

JA61_091022-002 

97.00 

09/11/92 

LCS 

JA61_091120-001 

96.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61_091022-002 

97.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61_091120-001 

98.00 

10/04/92 

LCS 

JA61„100411-001 

95.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61„100411-001 

95.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61_100411-001 

95.00 

10/05/92 

LCS 

JA61_100521-011 

97.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

JA61_100521-011 

98.00 

10/09/92 

LCS 

JA61_100918-010 

95.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

JA61_100918-010 

96.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118-001 

98.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118-001 

98.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61_101118-001 

100.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61_101118-001 

98.00 

10/15/92 

LCS 

JA61_101514-001 

98.00 

10/15/92 

LCS  DUP 

JA61_101514-001 

96.00 

10/16/92 

LCS 

JA61_101813-001 

98.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

JA61_101813-001 

96.00 

10/18/92 

LCS 

JA61_101813-001 

98.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

JA61_101813-001 

96.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-010 

96.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-011 

97.00 

10/28/92 

LCS 

JA61„102816-012 

95.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-010 

96.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-011 

97.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-012 

96.00 

11/05/92 

LCS 

JA61_110513-001 

96.00 

11/05/92 

LCS  DUP 

JA61_110513-001 

97.00 

11/11/92 

LCS 

JA61_111100-001 

95.00 

11/11/92 

LCS  DUP 

JA61_111100-001 

95.00 

Number  of  Samples 

:  31 

Below  acceptance  : 

0 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-10 


TABLE  A-6.  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 

LAB  ID 

% 

RECOVERY 

Method  : 
Spiked  Analyte  : 

SW6010 

Cadmium  continued 

Type  of  Spike  : 

Laboratory  Control 

Mean  %  Recovery 

Standard  Deviation 

:  96.6 

:  1.28 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  80-120 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

09/11/92 

06-SW-01-01  MS 

JA61_091120-001 

96.00 

09/11/92 

06-SW-01-01  MSD 

JA61_091120-001 

97.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MS 

JA61U00411-001 

94.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MSD 

JA61_100411-001 

94.00 

10/05/92 

07-MW-01-01  MS 

JA61_100521-011 

97.00 

10/05/92 

07-MW-01-01  MSD 

JA61_100521-011 

99.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02  MS 

JA61_100521-011 

98.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02  MSD 

JA61_100521-011 

99.00 

10/09/92 

06-MW-06-01  MS 

JA61^100918-010 

94.00 

10/09/92 

06-MW-06-01  MSD 

JA61_100918-010 

96.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01  MS 

JA61_101118-001 

97.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01  MSD 

JA61_101118-001 

96.00 

10/11/92 

05-MW-07-01  MS 

JA6U01118-001 

94.00 

10/11/92 

05-MW-07-01  MSD 

JA61_101118-001 

94.00 

10/11/92 

09-MW-03-01  MS 

JA61_101118-001 

96.00 

10/11/92 

09-MW-03-01  MSD 

JA61_101118-001 

96.00 

10/15/92 

09-MW-01-01  MS 

JA61_101514-001 

96.00 

10/15/92 

09-MW-01-01  MSD 

JA61_101514-001 

96.00 

10/16/92 

09-MW-05-01  MS 

JA61_101813-001 

96.00 

10/16/92 

09-MW-05-01  MSD 

JA61^101813-001 

96.00 

10/18/92 

02-GW-01-01  MS 

JA61_101813-001 

115.00 

10/18/92 

02-GW-01-01  MSD 

JA61^101813-001 

97.00 

10/28/92 

05-MW-05-01  MS 

JA61_102816-010 

97.00 

10/28/92 

05-MW-05-01  MSD 

JA61_102816-010 

97.00 

10/28/92 

05-MW-11-01  MS 

JA61_102816-011 

97.00 

10/28/92 

05-MW-11-01  MSD 

JA61^102816-011 

95.00 

11/05/92 

03-DS-01  MS 

JA61^110513-001 

94,00 

11/05/92 

03-DS-01  MSD 

JA61^110513-001 

96.00 

Number 

of  Samples  :  28 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery  :  96.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  :  3.85 

Acceptance  Criteria 

75-125 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-11 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES.  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Calcium 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/11/92 

LCS 

JA61_091022-002 

96.00 

09/11/92 

LCS 

JA61_091120-001 

98.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61_091022-002 

96.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61_091120-001 

99.00 

10/04/92 

LCS 

JA61_100411-001 

97.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61_100411-001 

98.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61_100411-001 

98.00 

10/05/92 

LCS 

JA61_100521-011 

101.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

JA61_100521-011 

101.00 

10/09/92 

LCS 

JA61U00918-010 

100.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

JA61_100918-010 

100.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118-001 

100.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118"001 

99.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61_101118-001 

102.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61_101118-001 

98.00 

10/15/92 

LCS 

JA61_101514~001 

99.00 

10/15/92 

LCS  DUP 

JA61_101514-001 

97.00 

10/16/92 

LCS 

JA61_101813-001 

102.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

JA61_101813-001 

102.00 

10/18/92 

LCS 

JA61_101813-001 

102.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

JA61_101813-001 

102.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-010 

99.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-011 

101.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-012 

98.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-010 

99.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA6U02816-011 

101.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-012 

99.00 

11/05/92 

LCS 

JA61_110513-001 

99.00 

11/05/92 

LCS  DUP 

JA61_110513-001 

99.00 

11/11/92 

LCS 

JA61_111100-001 

98.00 

11/11/92 

LCS  DUP 

JA61_111100-001 

99.00 

Number  of  Samples 

:  31 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

:  99.3 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation 

:  1.76 

Acceptance  Criteria  80-120 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

09/11/92 

06-SW-01-01  MS 

JA61_091120-001 

55.00 

09/11/92 

06-SW-01-01  MSD 

JA61_091120-001 

84.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MS 

JA61_100411-001 

97.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MSD 

JA61_100411-001 

97.00 

10/05/92 

07-MW-01-01  MS 

JA61_100521-011 

98.00 

10/05/92 

07-MW-01-01  MSD 

JA61_100521-011 

89.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02  MS 

JA61„100521-011 

82.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02  MSD 

JA61„100521-011 

115.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-12 


TABLE  A-e,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Calcium  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MS 

JA6U100918-010 

91.00 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MSD 

JA61^100918~010 

87.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

JA61_101118-001 

0.00 

10/11/92 

Ol-MW-OZ-Ol 

MSD 

JA61_101118-001 

0.00 

10/11/92 

05-MW-07-01 

MS 

JA61U01118-001 

94.00 

10/11/92 

05-MW-07-01 

MSD 

JA61_101118-001 

76.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MS 

JA61_101118-001 

108.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MSD 

JA61_101118-001 

103.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MS 

JA61_101514-001 

105.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MSD 

JA61_101514-001 

97.00 

10/16/92 

09-MW-05->01 

MS 

JA61^101813-001 

47.00 

10/16/92 

09-MW-05-01 

MSD 

JA61_101813-001 

41.00 

10/18/92 

02-GW-01-01 

MS 

JA61_101813-001 

226.00 

10/18/92 

02-GW-01-01 

MSD 

JA61^101813-001 

102.00 

10/28/92 

05-MW-05-01 

MS 

JA61_102816-010 

63,00 

10/28/92 

05-MW-05-01 

MSD 

JA61_102816“010 

87.00 

10/28/92 

05-MW-11-01 

MS 

JA61_102816-011 

76.00 

10/28/92 

05-MW-11-01 

MSD 

JA61U02816-011 

63.00 

11/05/92 

03-DS-01  MS 

JA61_110513-001 

62.00 

11/05/92 

03-DS-01  MSD 

JA61_110513-001 

64.00 

Number  of  Samples 

:  28 

Below  acceptance  : 

9 

Mean  %  Recovery 

:  82-5 

Above  acceptance  : 

1 

Standard  Deviation 

:  40.24 

Acceptance  Criteria 

75-125 

Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Chromium 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/11/92 

LCS 

JA61_091022-002 

96.00 

09/11/92 

LCS 

JA61_091 120-001 

98.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61^091022-002 

96.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61_091120-001 

99.00 

10/04/92 

LCS 

JA61_100411-001 

96.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61^100411-001 

97.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61^100411-001 

97.00 

10/05/92 

LCS 

JA61_i00521-011 

98.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

JA61„100521-011 

98.00 

10/09/92 

LCS 

JA61_100918-010 

95.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

JA61_100918-010 

96.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118-001 

99.00 

10/11/92 

LCS 

JA61U01118-001 

99.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61_101118-001 

101.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61^101118-001 

98.00 

10/15/92 

LCS 

JA61_101514-001 

97.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-13 


TABLE  A-6,  DETAILED 

LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 

DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

0 

Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Chromium  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory 

Control 

10/15/92 

LCS  DUP 

JA61_101514-001 

95.00 

10/16/92 

LCS 

JA61_101813-001 

98.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

JA61_101813-001 

97,00 

10/18/92 

LCS 

JA61_101813-001 

98.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

JA61_101813-001 

97.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-010 

96,00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-011 

97.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-012 

95.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-010 

96.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-011 

97.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-012 

96.00 

11/05/92 

LCS 

JA61_110513-001 

96.00 

11/05/92 

LCS  DUP 

JA61_110513-001 

96,00 

11/11/92 

LCS 

JA61_111100-001 

95.00 

11/11/92 

LCS  DUP 

JA61_111100-001 

95.00 

Number  of  Samples 

31 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

96.9 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation 

1.45 

Acceptance  Criteria  80-120 

• 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

09/11/92 

06-SW-01-01 

MS 

JA61_091120-001 

96.00 

09/11/92 

06-SW-01-01 

MSD 

JA61_091120-001 

96.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MS 

JA61_100411-001 

96.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MSD 

JA61_100411-001 

95.00 

10/05/92 

07-MW-01-01 

MS 

JA61_100521-011 

96.00 

10/05/92 

07-MW-01-01 

MSD 

JA61_100521-011 

96.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02 

MS 

JA61_100521-011 

97.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02 

MSD 

JA61_100521-011 

97.00 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MS 

JA61_100918-010 

94.00 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MSD 

JA61_100918-010 

94.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

JA61_101118-001 

96.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

JA61_101118-001 

97.00 

10/11/92 

05-MW-07-01 

MS 

JA61_101118-001 

94.00 

10/11/92 

05-MW-07-01 

MSD 

JA61_101118-001 

94.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MS 

JA61_101118-001 

96.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MSD 

JA61_101118-001 

96.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MS 

JA61_101514-001 

93.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MSD 

JA61_101514-001 

93.00 

10/16/92 

09-MW-05-01 

MS 

JA61_101813-001 

95.00 

10/16/92 

09-MW-05-01 

MSD 

JA61_101813-001 

95.00 

10/18/92 

02-GW-01-01 

MS 

JA61_101813-001 

116.00 

10/18/92 

02-GW-01-01 

MSD 

JA61_101813-001 

97.00 

10/28/92 

05-MW-05-01 

MS 

JA61_102816-010 

94.00 

V 

10/28/92 

05-MW-05-01 

MSD 

JA61_102816-010 

95.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 

ND  = 

Not 

Detected  NC  =  Not 

Calculable  NS  =  Not  Specified 

A-6-14 

TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Chromium  continued 
Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


10/28/92 

05-MW-11-01  MS 

JA61. 

J02816-011 

93.00 

10/28/92 

05-MW-11-01  MSD 

JA61. 

J02816-011 

93.00 

11/05/92 

03-DS-01  MS 

JA61. 

_110513-001 

93.00 

11/05/92 

03-DS-01  MSD 

JA61. 

_110513-001 

94.00 

Number  of  Samples  :  28  Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery  :  95.8  Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation  :  4.20  Acceptance  Criteria  75-125 

Method  :  SW6010 
Spiked  Analyte  :  Cobalt 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/11/92 

LCS 

JA61_091022-002 

95.00 

09/11/92 

LCS 

JA61_091120-001 

97.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61_091022-002 

94.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61_091120-001 

99.00 

10/04/92 

LCS 

JA61^100411-001 

97.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61_100411-001 

97.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61U0041 1-001 

97.00 

10/05/92 

LCS 

JA61_100521-011 

97.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

JA61_100521-011 

98.00 

10/09/92 

LCS 

JA61_100918-010 

96.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

JA6U100918-010 

96.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118-001 

99.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118-001 

98.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61U01118-001 

102.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61_101118-001 

97.00 

10/15/92 

LCS 

JA61_101514-001 

97.00 

10/15/92 

LCS  DUP 

JA61_101514-001 

95.00 

10/16/92 

LCS 

JA61U01813-001 

98.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

JA61_101813-001 

97.00 

10/18/92 

LCS 

JA61_101813-001 

98.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

JA61^101813-001 

97.00 

10/28/92 

LCS 

JA61U02816-010 

95.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-011 

97.00 

10/28/92 

LCS 

JA61^102816-012 

94.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-010 

96.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61U02816-011 

96.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-012 

96.00 

11/05/92 

LCS 

JA61_110513-001 

96.00 

11/05/92 

LCS  DUP 

JA61_110513-001 

96.00 

11/11/92 

LCS 

JA61^111100-001 

94.00 

11/11/92 

LCS  DUP 

JA61_111100-001 

94.00 

Number  of  Samples  :  31  Below  acceptance  :  0 

Date  Compiled:  13  May  1994  NO  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-15 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Cobalt  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

Mean  %  Recovery  :  96.6  Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation  :  1.71  Acceptance  Criteria  80-120 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


09/11/92 

06-SW-01-01 

MS 

JA61_091120-001 

95.00 

09/11/92 

06-SW-01-01 

MSD 

JA61_091120-001 

96.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MS 

JA61_100411-001 

95.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MSD 

JA61_100411-001 

95.00 

10/05/92 

07-MW-01-01 

MS 

JA61_100521-011 

96.00 

10/05/92 

07-MW-01-01 

MSD 

JA61_100521-011 

96.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02 

MS 

JA61_100521-011 

96.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02 

MSD 

JA61_100521-011 

97.00 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MS 

JA61_100918-010 

93.00 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MSD 

JA61_100918-010 

94.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

JA61_101118-001 

96.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

JA61_101118-001 

97.00 

10/11/92 

05-MW-07-01 

MS 

JA61_101118-001 

93.00 

10/11/92 

05-MW-07-01 

MSD 

JA61_101118-001 

93.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MS 

JA61„101118-001 

95.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MSD 

JA61„101118-001 

95.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MS 

JA61_101514-001 

94.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MSD 

JA61_101514-001 

93.00 

10/16/92 

09-MW-05-01 

MS 

JA61_101813-001 

95.00 

10/16/92 

09-MW-05-01 

MSD 

JA61_101813-001 

95.00 

10/18/92 

02-GW-01-01 

MS 

JA61_101813-001 

115.00 

10/18/92 

02-GW-01-01 

MSD 

JA61_101813-001 

96.00 

10/28/92 

05-MW-05-01 

MS 

JA61_102816-010 

95.00 

10/28/92 

05-MW-05-01 

MSD 

JA61_102816-010 

95.00 

10/28/92 

05-MW-n-01 

MS 

JA61_102816-011 

92.00 

10/28/92 

05-MW-11-01 

MSD 

JA61_102816-011 

92.00 

11/05/92 

03-DS-01  MS 

JA61_110513-001 

93.00 

11/05/92 

03-DS-01  MSD 

JA61_110513-001 

94.00 

Number  of  Samples  :  28 

Mean  %  Recovery  :  95.4 

Standard  Deviation  :  4.09 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  75-125 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-16 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Copper 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/11/92 

LCS 

JA61_091022-002 

97.00 

09/11/92 

LCS 

JA61_091120-001 

97.00 

09/11/92 

LCS  OUP 

JA61_091022-002 

97.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61_091120-001 

97.00 

10/04/92 

LCS 

JA61_100411-001 

96.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61_100411-001 

97.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61_100411-001 

97.00 

10/05/92 

LCS 

JA61_100521-011 

100.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

JA6U00521-011 

100.00 

10/09/92 

LCS 

JA61„100918-010 

95.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

JA61^100918-010 

96.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118-001 

98.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118”001 

98.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61_101118-001 

101.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61_101118-001 

97.00 

10/15/92 

LCS 

JA61_101514-001 

98.00 

10/15/92 

LCS  DUP 

JA61_101514-001 

97.00 

10/16/92 

LCS 

JA61_101813”001 

97.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

JA61_101813-001 

96.00 

10/18/92 

LCS 

JA61_101813-001 

97.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

JA61^101813-001 

96.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-010 

96.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-011 

98.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-012 

96.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61^102816-010 

96.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61U02816-011 

97.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA6U102816-012 

97.00 

11/05/92 

LCS 

JA61_1105i3-001 

95.00 

11/05/92 

LCS  DUP 

JA61_110513-001 

95.00 

11/11/92 

LCS 

JA61^111100-001 

95.00 

11/11/92 

LCS  DUP 

JA61U11100-001 

95.00 

Number  of  Samples 

:  31 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  96.9 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  1.47 

Acceptance  Criteria 

80-120 

Type  of  Spike  :  Matrix 

Spike 

09/11/92 

06-SW-01-01  MS 

JA61_091120-001 

97.00 

09/11/92 

06-SW-01-01  MSD 

JA61_091120-001 

98.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MS 

JA6U100411-001 

95.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MSD 

JA61_100411-001 

94.00 

10/05/92 

07-MW-01-01  MS 

JA61^100521-011 

100.00 

10/05/92 

07-MW-01-01  MSD 

JA61_100521-011 

100.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02  MS 

JA61_100521-011 

100.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02  MSD 

JA61_100521-011 

101.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-17 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Copper  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MS 

JA61_.100918-010 

94.00 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MSD 

JA61_100918-010 

95.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

JA61_101118-001 

97.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

JA61_10ni8-001 

101.00 

10/11/92 

05-MW-07-01 

MS 

JA61_101118-001 

93.00 

10/11/92 

05-MW-07-01 

MSD 

JA61_101118-001 

93.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MS 

JA61_101118-001 

96.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MSD 

JA61_101118-001 

96.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MS 

JA61_101514-001 

97.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MSD 

JA61_101514-001 

96.00 

10/16/92 

09-MW-05-01 

MS 

JA61_101813-001 

96.00 

10/16/92 

09-MW-05-01 

MSD 

JA61_101813-001 

95.00 

10/18/92 

02-GW-01-01 

MS 

JA61_101813-001 

116.00 

10/18/92 

02-GW-01-01 

MSD 

JA61_101813-001 

96.00 

10/28/92 

05-MW-05-01 

MS 

JA61_102816-010 

96.00 

10/28/92 

05-MW-05~01 

MSD 

JA61_102816-010 

96.00 

10/28/92 

05-MW-11-01 

MS 

JA61_102816-011 

97.00 

10/28/92 

05-MW-11-01 

MSD 

JA61^102816-011 

95.00 

11/05/92 

03-DS-01  MS 

JA61_110513-001 

92.00 

11/05/92 

03-DS-01  MSD 

JA61„110513-001 

93.00 

Number  of  Samples 

:  28 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

:  97.0 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation 

:  4.45 

Acceptance  Criteria  75-125 

Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Iron 

Type  of  Spike  ;  Laboratory  Control 

09/11/92 

LCS 

JA61_091022-002 

95.00 

09/11/92 

LCS 

JA61_091120-001 

98.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61_091022-002 

95.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61_091120-001 

99.00 

10/04/92 

LCS 

JA61_100411-001 

97.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61_100411-001 

97.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61_100411-001 

97.00 

10/05/92 

LCS 

JA61„100521-011 

100.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

JA61^100521-011 

100.00 

10/09/92 

LCS 

JA61„100918-010 

96.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

JA61_100918-010 

96.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118-001 

97.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118-001 

96.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61_101118-001 

99.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61_101118-001 

95.00 

10/15/92 

LCS 

JA61_101514-001 

100.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-18 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Iron  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/15/92 

LCS  DUP 

JA61_101514-001 

99.00 

10/16/92 

LCS 

JA61_101813-001 

100.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

JA61_101813'-001 

99.00 

10/18/92 

LCS 

JA61_101813-001 

100.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

JA61_101813-001 

99.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-010 

96.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-011 

99.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-012 

96.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA6U02816-010 

96.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-011 

98.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-012 

97.00 

11/05/92 

LCS 

JA61_110513-001 

96.00 

11/05/92 

LCS  DUP 

JA61_110513-001 

96.00 

11/11/92 

LCS 

JA61_111100-001 

96.00 

11/11/92 

LCS  DUP 

JA61_111100-001 

97.00 

Number  of  Sampl( 

2S 

:  31 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  97.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  1.69 

Acceptance  Criteria 

80-120 

Type  of  Spike  :  Matrix 

Spi  ke 

09/11/92 

06-SW-01-01 

MS 

JA61_091120-001 

97.00 

09/11/92 

06-SW-01-01 

MSD 

JA61_091120-001 

98.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MS 

JA61_100411-001 

96.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MSD 

JA61_100411-001 

96.00 

10/05/92 

07-MW-01-01 

MS 

JA61U00521-011 

100.00 

10/05/92 

07-MW-01-01 

MSD 

JA61^100521-011 

100.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02 

MS 

JA61_100521-011 

87.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02 

MSD 

JA61U00521-011 

116.00 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MS 

JA61^100918-010 

94.00 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MSD 

JA6U100918-010 

95.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

JA61_101118-001 

94.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

JA61^101118-001 

99.00 

10/11/92 

05-MW-07-01 

MS 

JA61_101118-001 

92.00 

10/11/92 

05-MW-07-01 

MSD 

JA61_101118-001 

91.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MS 

JA61_101118-001 

86.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MSD 

JA61_101118-001 

86.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MS 

JA61_101514-001 

106.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MSD 

JA61_101514-001 

105.00 

10/16/92 

09-MW-05-01 

MS 

JA61^101813-001 

96.00 

10/16/92 

09-MW-05-01 

MSD 

JA61_101813-001 

96.00 

10/18/92 

02-GW-01-01 

MS 

JA61_101813-001 

124.00 

10/18/92 

02-GW-01-01 

MSD 

JA61^101813-001 

96.00 

10/28/92 

05-MW-05-01 

MS 

JA61^102816-010 

72.00 

10/28/92 

05-MW-05-01 

MSD 

JA61_102816-010 

82.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-19 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Iron  continued 
Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


10/28/92 

05-MW-11-01  MS 

JA61_ 

.102816-011 

94.00 

10/28/92 

05-MW-11-01  MSD 

JA61_ 

.102816-011 

93.00 

11/05/92 

03-DS-01  MS 

JA61_ 

.110513-001 

90.00 

11/05/92 

03-DS-01  MSD 

JA61_ 

.110513-001 

92.00 

Number  of  Samples  :  28 

Mean  %  Recovery  :  95.5 

Standard  Deviation  ;  9.76 


Below  acceptance  :  1 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  75-125 


Method  :  SW6010 
Spiked  Analyte  :  Lead 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/11/92 

LCS 

JA61_091022-002 

95.00 

09/11/92 

LCS 

JA61_091120-001 

96.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61„091022-002 

93.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA6i_091120-001 

102.00 

10/04/92 

LCS 

JA61_100411-001 

94.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61_100411-001 

98.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61_100411-001 

98.00 

10/05/92 

LCS 

JA61_100521-011 

95.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

JA61_100521-011 

100.00 

10/09/92 

LCS 

JA61_100918-010 

93.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

JA61_100918-010 

96.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118-001 

99.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118-001 

100.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61_101118-001 

103.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61_101118-001 

99.00 

10/15/92 

LCS 

JA61_101514-001 

98.00 

10/15/92 

LCS  DUP 

JA61_101514-001 

95.00 

10/16/92 

LCS 

JA61_101813-001 

99.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

JA61_101813-001 

97.00 

10/18/92 

LCS 

JA61_101813-001 

99.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

JA61_101813-001 

97.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-010 

97.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-011 

96.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-012 

95.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-010 

97.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-011 

102.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-012 

95.00 

11/05/92 

LCS 

JA61_110513-001 

96.00 

11/05/92 

LCS  DUP 

JA61_110513-001 

96.00 

11/11/92 

LCS 

JA61_111100-001 

96.00 

11/11/92 

LCS  DUP 

JA61_111100-001 

97.00 

Number  of  Samples  :  31  Below  acceptance  :  0 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-20 


TABLE  A-6.  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS.  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 

LAB  ID 

% 

RECOVERY 

Method  : 
Spiked  Analyte  : 

SW6010 

Lead  continued 

Type  of  Spike  : 

Laboratory  Control 

Mean  %  Recovery 

Standard  Deviation 

:  97.2 

:  2.51 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  80-120 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

09/11/92 

06-SW-01-01 

MS 

JA61_091120-001 

94.00 

09/11/92 

06-SW-01-01 

MSD 

JA61^091120-001 

93.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MS 

JA61_100411-001 

93.00 

10/04/92 

10-DS-04  MSD 

JA61^100411-001 

92.00 

10/05/92 

07-MW-01-01 

MS 

JA61_100521-0ir 

91.00 

10/05/92 

07-MW-01-01 

MSD 

JA61^100521-011 

91.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02 

MS 

JA61_100521-011 

94.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02 

MSD 

JA61_100521-011 

97.00 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MS 

JA61_100918-010 

92.00 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MSD 

JA61_100918-010 

91.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

JA61_101118-001 

96.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

JA61_101118-001 

96.00 

10/11/92 

05-MW-07-01 

MS 

JA61_101118-001 

94.00 

10/11/92 

05-MW-07-01 

MSD 

JA61_101118-001 

92.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MS 

JA61_101118-001 

100.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MSD 

JA61_101118-001 

103.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MS 

JA61_101514-001 

90.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MSD 

JA61_101514-001 

90.00 

10/16/92 

09-MW-05-01 

MS 

JA61_101813-001 

94.00 

10/16/92 

09-MW-05-01 

MSD 

JA61_101813-001 

91.00 

10/18/92 

02-GW-Ol-Ol 

MS 

JA61_101813-001 

115.00 

10/18/92 

02-GW-01-01 

MSD 

JA61^I01813-001 

94.00 

10/28/92 

05-MW-05-01 

MS 

JA61_102816-010 

92.00 

10/28/92 

05-MW-05-01 

MSD 

JA61^102816-010 

92.00 

10/28/92 

05-MW-11-01 

MS 

JA61_102816-011 

96.00 

10/28/92 

05-MW-11-01 

MSD 

JA61^102816-011 

92.00 

11/05/92 

03-DS-01  MS 

JA61_110513-001 

92.00 

11/05/92 

03-DS-01  MSD 

JA61_110513-001 

92.00 

Number  of  Samples 

:  28 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  94,3 

Above  acceptance  : 

0 

Standard 

Deviation 

:  5.02 

Acceptance  Criteria 

75-125 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-21 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES.  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Magnesium 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/11/92 

LCS 

JA61_091022-002 

95.00 

09/11/92 

LCS 

JA61_091120-001 

96.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61_091022-002 

96.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61„091120-001 

97.00 

10/04/92 

LCS 

JA61_100411-001 

93.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61_100411~001 

94.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61^100411-001 

94.00 

10/05/92 

LCS 

JA61_100521-011 

98.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

JA61_100521-011 

98.00 

10/09/92 

LCS 

JA61_100918-010 

95.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

JA61_100918-010 

96.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118-001 

99.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118-001 

98.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61_101118-001 

101.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61_101118-001 

97.00 

10/15/92 

LCS 

JA61_101514-001 

98.00 

10/15/92 

LCS  DUP 

JA61_101514-001 

97.00 

10/16/92 

LCS 

JA61_101813-001 

97.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

JA61_101813-001 

97.00 

10/18/92 

LCS 

JA61_101813-001 

97.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

JA61_101813-001 

97.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_10281.6-010 

93.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-011 

95.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-012 

92.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-010 

92.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-011 

94.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-012 

93.00 

11/05/92 

LCS 

JA61_110513-001 

92.00 

11/05/92 

LCS  DUP 

JA61_110513-001 

92.00 

11/11/92 

LCS 

JA61_111100-001 

91.00 

11/11/92 

LCS  DUP 

JA61_111100-001 

92.00 

Number  of  Sampl( 

2S 

:  31 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  95.4 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  2.52 

Acceptance  Criteria 

80-120 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

09/11/92 

06-SW-01-01  MS 

JA61_091120-001 

89.00 

09/11/92 

06-SW-01-01  MSD 

JA61_091120-001 

96.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MS 

JA61_100411-001 

93.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MSD 

JA61_100411-001 

92.00 

10/05/92 

07-MW-01-01  MS 

JA61_100521-011 

102.00 

10/05/92 

07-MW-01-01  MSD 

JA61_100521-011 

98.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02  MS 

JA61_100521-011 

95.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02  MSD 

JA61„100521-011 

101.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6~22 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Magnesium  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MS 

JA61_100918~010 

95.00 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MSD 

JA61_100918-010 

95.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

JA61_101118-001 

75.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

JA61_101118-001 

79.00 

10/11/92 

05-MW-07-01 

MS 

JA61^101118-001 

93.00 

10/11/92 

05-MW-07-01 

MSD 

JA61_101118-001 

90.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MS 

JA61_„101118-001 

96.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MSD 

JA61_101118-001 

95.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MS 

JA61_101514-001 

96.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MSD 

JA61_101514-001 

94.00 

10/16/92 

09-MW-05-01 

MS 

JA61_101813-001 

88.00 

10/16/92 

09-MW-05-01 

MSD 

JA61_101813-001 

86.00 

10/18/92 

02-GW-01-01 

MS 

JA61_101813-001 

142.00 

10/18/92 

02-GW-01-01 

MSD 

JA61_101813-001 

94.00 

10/28/92 

05-MW-05-01 

MS 

JA61_102816-010 

88.00 

10/28/92 

05-MW-05-01 

MSD 

JA61^102816-010 

91.00 

10/28/92 

05-MW-11-01 

MS 

JA61_102816-011 

91.00 

10/28/92 

05-MW-11-01 

MSD 

JA61_102816~011 

85.00 

11/05/92 

03-DS-01  MS 

JA61_110513-001 

85.00 

11/05/92 

03-DS-01  MSD 

JA61_il0513-001 

86.00 

Number  of  Samples 

:  28 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  93.2 

Above  acceptance  : 

1 

Standard  Deviation 

:  11.30 

Acceptance  Criteria 

75-125 

Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Manganese 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/11/92 

LCS 

JA61_091022-002 

95.00 

09/11/92 

LCS 

JA61_091120-001 

97.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61_091022-002 

94.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61„091120-001 

98.00 

10/04/92 

LCS 

JA61^100411-001 

95.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61^100411-001 

95.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61_100411-001 

95.00 

10/05/92 

LCS 

JA6U00521-011 

97.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

JA61^100521-011 

97.00 

10/09/92 

LCS 

JA61_100918-010 

95.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

JA61_100918-010 

95.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118-001 

98.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118-001 

97.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61_101118-001 

100.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61_101118-001 

96.00 

10/15/92 

LCS 

JA61_101514-001 

97.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-23 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Manganese  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/15/92 

LCS  DUP 

JA61„101514-001 

95.00 

10/16/92 

LCS 

JA61_101813-001 

96.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

JA61_101813-001 

96.00 

10/18/92 

LCS 

JA61_101813-001 

96.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

JA61_101813“001 

96.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-010 

95.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-011 

96.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-012 

94,00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-010 

95.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-011 

96.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-012 

95.00 

11/05/92 

LCS 

JA61_110513-001 

95.00 

11/05/92 

LCS  DUP 

JA61_110513-001 

95,00 

11/11/92 

LCS 

JA61_111100-001 

94.00 

11/11/92 

LCS  DUP 

JA61_111100-001 

94.00 

Number  of  Samples 

:  31 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

:  95.8 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation 

:  1.36 

Acceptance  Criteria  80-120 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

09/11/92 

06-SW-Ol-Ol 

MS 

JA61_091120-001 

90.00 

09/11/92 

06-SW-01-01 

MSD 

JA61_091120-001 

96.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MS 

JA61_100411-001 

94.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MSD 

JA61_100411-001 

93.00 

10/05/92 

07-MW-01-01 

MS 

JA61_100521-011 

96.00 

10/05/92 

07-MW-01-01 

MSD 

JA61_100521-011 

95.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02 

MS 

JA61_100521-011 

88.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02 

MSD 

JA61_100521-011 

105.00 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MS 

JA61„100918-010 

82.00 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MSD 

JA61_100918-010 

80,00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

JA61_101118-001 

87.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

JA61_101118-001 

88.00 

10/11/92 

05-MW-07-01 

MS 

JA61_101118-001 

95.00 

10/11/92 

05-MW-07-01 

MSD 

JA61_101118-001 

83.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MS 

JA6U01118-001 

89.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MSD 

JA61_101118-001 

88.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MS 

JA61_101514-001 

112.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MSD 

JA61_101514-001 

109.00 

10/16/92 

09-MW-05-01 

MS 

JA61_101813-001 

88.00 

10/16/92 

09-MW-05-01 

MSD 

JA61_101813-001 

86.00 

10/18/92 

02-GW-01-01 

MS 

JA61„101813-001 

120.00 

10/18/92 

02-GW-01-01 

MSD 

JA61_101813-001 

95.00 

10/28/92 

05-MW-05-01 

MS 

JA61_102816-010 

63.00 

10/28/92 

05-MW-05-01 

MSD 

JA61„102816-010 

81.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-24 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Manganese  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

10/28/92 

05-MW-ll- 

■01  MS 

JA61_102816-011 

81.00 

10/28/92 

05-MW-ll- 

-01  MSD 

JA61^102816-011 

73.00 

11/05/92 

03-DS-01 

MS 

JA61_110513-001 

88.00 

11/05/92 

03-DS-01 

MSD 

JA61_110513-001 

90.00 

Number  of  Samples 

28 

Below  acceptance  : 

Mean  %  Recovery 

90.5 

Above  acceptance  : 

Standard  Deviation 

11.50 

Acceptance  Criteria 

Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Molybdenum 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/11/92 

LCS 

JA61_091022-002 

96.00 

09/11/92 

LCS 

JA61_091120-001 

97.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61„091022-002 

94.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61_091120-001 

98.00 

10/04/92 

LCS 

JA61_100411-001 

95.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61_100411~001 

96.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA6i_100411-001 

96.00 

10/05/92 

LCS 

JA61„100521-011 

96.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

JA61_100521"011 

97.00 

10/09/92 

LCS 

JA61^100918-010 

97.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

JA61_100918-010 

97.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118-001 

99.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118-001 

97.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA6U01118-001 

100.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61U01118-001 

98.00 

10/15/92 

LCS 

JA61_101514-001 

98.00 

10/15/92 

LCS  DUP 

JA61_101514-001 

95.00 

10/16/92 

LCS 

JA61_101813-001 

97.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

JA61_101813-001 

96.00 

10/18/92 

LCS 

JA61^101813-001 

97.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

JA61_101813-001 

96.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-010 

96.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-011 

97.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-012 

96.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61^102816-010 

96.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61^102816-011 

97,00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-012 

96.00 

11/05/92 

LCS 

JA61_110513-001 

95.00 

11/05/92 

LCS  DUP 

JA61_110513-001 

95.00 

11/11/92 

LCS 

JA6U111100~001 

94.00 

11/11/92 

LCS  DUP 

JA61_111100-001 

94.00 

Number  of  Samples 

31 

Below  acceptance  : 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-25 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID 


% 

RECOVERY 


Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Molybdenum  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


Mean  %  Recovery  :  96.4 

Standard  Deviation  :  1.38 


Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  80-120 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


09/11/92 

06-SW-01-01 

MS 

JA61_091120-001 

95.00 

09/11/92 

06-SW-01-01 

MSD 

JA61_091120-001 

96.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MS 

JA61_100411-001 

94.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MSD 

JA61_100411-001 

93.00 

10/05/92 

07-MW-01-01 

MS 

JA61_100521-011 

95.00 

10/05/92 

07-MW-01-01 

MSD 

JA61_100521-011 

95.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02 

MS 

JA61_100521-011 

96.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02 

MSD 

JA61_100521-0n 

96.00 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MS 

JA61_100918-010 

96.00 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MSD 

JA61_100918-010 

97.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

JA61„101118-001 

97.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

JA61_101118-001 

97.00 

10/11/92 

05-MW-07-01 

MS 

JA61_101118-001 

93.00 

10/11/92 

05-MW-07-01 

MSD 

JA61U01118-001 

93.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MS 

JA61_101118-001 

95.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MSD 

JA61„101118-001 

96.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MS 

JA61_101514-001 

93.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MSD 

JA61_101514-001 

93.00 

10/16/92 

09-MW-05-01 

MS 

JA61_101813-001 

95,00 

10/16/92 

09-MW-05-01 

MSD 

JA61_101813-001 

95.00 

10/18/92 

02-GW-01-01 

MS 

JA61_101813-001 

115.00 

10/18/92 

02-6W-01-01 

MSD 

JA61_101813-001 

96.00 

10/28/92 

05-MW-05-01 

MS 

JA61_102816-010 

95.00 

10/28/92 

05-MW-05-01 

MSD 

JA61_102816-010 

96.00 

10/28/92 

05-MW-11-01 

MS 

JA61_102816-011 

94.00 

10/28/92 

05-MW-11-01 

MSD 

JA61_102816-011 

94.00 

11/05/92 

03-DS-01  MS 

JA61_110513-001 

93.00 

11/05/92 

03-DS-01  MSD 

JA61_110513-001 

94.00 

Number  of  Samples 

:  28 

Below  acceptance  : 

Mean  %  Recovery 

:  95.6 

Above  acceptance  : 

Standard  Deviation 

:  4.02 

Acceptance  Criteri 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-26 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Nickel 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/11/92 

LCS 

JA61_091022-002 

96.00 

09/11/92 

LCS 

JA61_091120-001 

98.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61_091022-002 

96.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61_091120-001 

98.00 

10/04/92 

LCS 

JA61_100411-001 

97.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61_100411-001 

97.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61U00411-001 

97.00 

10/05/92 

LCS 

JA61_100521-011 

98.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

JA61_100521-011 

98.00 

10/09/92 

LCS 

JA61U00918-010 

95.00 

10/09/92  ■ 

LCS  DUP 

JA61_100918’010 

96.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118-001 

100.00 

10/11/92 

LCS 

JA61^101118-001 

100.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61_101118-001 

101.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61^101118-001 

98.00 

10/15/92 

LCS 

JA61_101514-001 

99.00 

10/15/92 

LCS  DUP 

JA61_101514~001 

96.00 

10/16/92 

LCS 

JA61U01813-001 

98.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

JA61_101813-001 

97.00 

10/18/92 

LCS 

JA61_101813-001 

98.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

JA61_101813-001 

97.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816“010 

96.00 

10/28/92 

LCS 

JA61U02816-011 

97.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-012 

96.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-010 

98.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816~011 

.  99.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61^102816~012 

97.00 

11/05/92 

LCS 

JA61^110513-001 

97.00 

11/05/92 

LCS  DUP 

JA61^110513-001 

98.00 

11/11/92 

LCS 

JA61_111100-001 

95.00 

11/11/92 

LCS  DUP 

JA61^111100-001 

94.00 

Number  of  Sampl( 

as 

:  31 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  97.3 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  1.54 

Acceptance  Criteria 

80-120 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

09/11/92 

06-SW-01-01  MS 

JA61_091120-001 

96.00 

09/11/92 

06-SW-01-01  MSD 

JA61_091120-001 

96.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MS 

JA61^100411-001 

96.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MSD 

JA61„100411-001 

93.00 

10/05/92 

07-MW-01-01  MS 

JA61_100521-011 

97.00 

10/05/92 

07-MW-01-01  MSD 

JA61_100521-011 

95.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02  MS 

JA61U00521-011 

98.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02  MSD 

JA61_100521-011 

99.00 

Date  Compiled;  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-27 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Nickel  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MS 

JA61_100918-010 

96.00 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MSD 

JA61_100918-010 

97.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

JA61_101118~001 

97.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

JA61_101118~001 

103.00 

10/11/92 

05-MW-07-01 

MS 

JA61_101118-001 

94.00 

10/11/92 

05-MW-07-01 

MSD 

JA61_101118-001 

92.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MS 

JA61_101118-001 

97.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MSD 

JA61_101118-001 

96.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MS 

JA61_101514-001 

93.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MSD 

JA61_101514-001 

94.00 

10/16/92 

09-MW-05-01 

MS 

JA61_101813-001 

96.00 

10/16/92 

09-MW-05-01 

MSD 

JA61_101813~001 

95.00 

10/18/92 

02-GW-01-01 

MS 

JA61_101813-001 

116.00 

10/18/92 

02-GW-01-01 

MSD 

JA61_101813-001 

97.00 

10/28/92 

05-MW-05-01 

MS 

JA61_102816-010 

97.00 

10/28/92 

05-MW-05~01 

MSD 

JA61_102816-010 

95.00 

10/28/92 

05-MW-11-01 

MS 

JA61„102816-011 

93.00 

10/28/92 

05-MW-11-01 

MSD 

JA61_102816-011 

93.00 

11/05/92 

03-DS-01  MS 

JA61„110513-001 

94.00 

11/05/92 

03-DS-01  MSD 

JA61„110513-001 

95.00 

Number  of  Sampl( 

3S 

:  28 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

:  96.4 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation 

:  4.43 

Acceptance  Criteria  75-125 

Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Potassium 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/11/92 

LCS 

JA61_091022-002 

98.00 

09/11/92 

LCS 

JA61_091120-001 

100.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61_091022-002 

98.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61_091120-001 

100.00 

10/04/92 

LCS 

JA61_100411-001 

96.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61_100411-001 

98.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61„100411-001 

98.00 

10/05/92 

LCS 

JA61_100521-011 

102.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

JA61_100521-011 

101.00 

10/09/92 

LCS 

JA61_100918-010 

95.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

JA61_100918-010 

93.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118-001 

100.00 

10/11/92 

LCS 

JA6i„101118-001 

100.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61_101118-001 

104.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61_101118-001 

100.00 

10/15/92 

LCS 

JA61_101514-001 

98.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-28 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  ;  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Potassium 

conti  nued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/15/92 

LCS  DUP 

JA61_101514-001 

99.00 

10/16/92 

LCS 

JA6U101813-001 

99.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

JA61_101813-001 

102.00 

10/18/92 

LCS 

JA61_101813-001 

99.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

JA61_101813-001 

102.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-010 

98.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-011 

103.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-012 

102.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61^102816-010 

94.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61U02816-011 

100.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816“012 

101.00 

11/05/92 

LCS 

JA61_110513-001 

96.00 

11/05/92 

LCS  DUP 

JA61_110513-001 

94.00 

11/11/92 

LCS 

JA61^111100-001 

96.00 

11/11/92 

LCS  DUP 

JA61_111100-001 

101.00 

Number  of  Samples 

:  31 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

;  98.9 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  2.77 

Acceptance  Criteria 

80-120 

Type  of  Spike  :  Matrix 

Spi  ke 

09/11/92 

06-SW-01-01 

MS 

JA61_091120-001 

92.00 

09/11/92 

06-SW-01-01 

MSD 

JA61_091120-001 

97.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MS 

JA6U100411-001 

97.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MSD 

JA61_100411-001 

97.00 

10/05/92 

07-MW-01-01 

MS 

JA61_100521-011 

101.00 

10/05/92 

07-MW-01-01 

MSD 

JA61_100521-011 

102.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02 

MS 

JA61_100521-011 

101.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02 

MSD 

JA61_100521-011 

104.00 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MS 

JA61^100918-010 

99.00 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MSD 

JA61_100918-010 

101.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

JA61U01118-001 

93.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

JA61_101118-001 

94.00 

10/11/92 

05-MW-07-01 

MS 

JA61_101118-001 

88.00 

10/11/92 

05-MW-07-01 

MSD 

JA61_101118-001 

92.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MS 

JA61U01118-001 

96.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MSD 

JA61_101118-001 

96.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MS 

JA61_101514-001 

96.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MSD 

JA61_101514-001 

97.00 

10/16/92 

09-MW-05-01 

MS 

JA6U01813-001 

101.00 

10/16/92 

09-MW-05-01 

MSD 

JA61U01813-001 

98.00 

10/18/92 

02-GW-01-01 

MS 

JA6U01813-001 

131.00 

10/18/92 

02-GW-01-01 

MSD 

JA61_101813-001 

113.00 

10/28/92 

05-MW-05-01 

MS 

JA61_102816-010 

97.00 

10/28/92 

05-MW-05-01 

MSD 

JA61„102816-010 

98.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-29 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 


ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  ;  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Potassium 

continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

10/28/92 

05-MW-11-01  MS 

JA61_102816-011 

102.00 

10/28/92 

05-MW-11-01  MSD 

JA61_102816-011 

98.00 

11/05/92 

03-0S-01  MS 

JA61_110513-001 

106.00 

11/05/92 

03-DS-01  MSD 

JA61_110513-001 

106.00 

Number  of  Samples  :  28 

Mean  %  Recovery  :  99.8 

Standard  Deviation  :  7.91 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  1 

Acceptance  Criteria  75-125 


Method  :  SW6010 
Spiked  Analyte  :  Selenium 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/11/92 

LCS 

JA61_091022-002 

96.00 

09/11/92 

LCS 

JA61_091120-001 

100.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61_091022-002 

96.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61_091120-001 

100.00 

10/04/92 

LCS 

JA61_100411-001 

101.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61_100411-001 

103.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61_100411-001 

103.00 

10/05/92 

LCS 

JA61_100521-011 

97.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

JA61_100521-011 

96,00 

10/09/92 

LCS 

JA61_100918-010 

98.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

JA61_100918-010 

97.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118-001 

95.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118-001 

102.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61_101118-001 

105.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61_101118-001 

105.00 

10/15/92 

LCS 

JA61_101514-001 

96.00 

10/15/92 

LCS  DUP 

JA61_101514-001 

97.00 

10/16/92 

LCS 

JA61_101813-001 

98.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

JA61_101813-001 

95.00 

10/18/92 

LCS 

JA61_101813-001 

98.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

JA61_101813-001 

95,00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-010 

92.00 

10/28/92 

LCS 

JA61„102816-011 

90.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-012 

87.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-010 

89.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-011 

92.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-012 

96.00 

11/05/92 

LCS 

JA61_110513-001 

97.00 

11/05/92 

LCS  DUP 

JA61_110513-001 

97.00 

11/11/92 

LCS 

JA61_111100-001 

96,00 

11/11/92 

LCS  DUP 

JA61_111100-001 

100.00 

Number  of  Sampl 

es 

:  31 

Below  acceptance 

0 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-30 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 

LAB  ID 

% 

RECOVERY 

Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Selenium  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

Mean  %  Recovery 

:  97.1 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation 

:  4.29 

Acceptance  Criteria  80-120 

Type  of  Spike  :  Matrix 

Spike 

09/11/92 

06-SW-01-01 

MS 

JA61_091120-001 

102.00 

09/11/92 

06-SW-01-01 

MSD 

JA6U091120-001 

105,00 

10/04/92 

lO-DS-04  MS 

JA61„100411-001 

102.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MSD 

JA61_100411-001 

99,00 

10/05/92 

07-MW-01-01 

MS 

JA61_100521-011 

.  95.00 

10/05/92 

07-MW-01-01 

MSD 

JA61_100521-011 

90.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02 

MS 

JA61^100521-011 

89.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02 

MSD 

JA61^100521-011 

91.00 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MS 

JA61_100918-010 

98.00 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MSD 

JA61_100918-010 

91.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

JA61_i01118-001 

96.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

JA61_101118-001 

96.00 

10/11/92 

05-MW-07-01 

MS 

JA61_101118-001 

99.00 

10/11/92 

05-MW-07-01 

MSD 

JA61_101118-001 

96.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MS 

JA61_101118-001 

91.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MSD 

JA6U01118-001 

103.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MS 

JA61_101514-001 

100.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MSD 

JA61_101514-001 

97.00 

10/16/92 

09-MW-05-01 

MS 

JA61_101813-001 

96.00 

10/16/92 

09-MW-05-01 

MSD 

JA61_101813-001 

97.00 

10/18/92 

02-GW-01-01 

MS 

JA61_101813-001 

120.00 

10/18/92 

02-GW-01-01 

MSD 

JA61_101813-001 

97.00 

10/28/92 

05-MW-05-01 

MS 

JA61_102816-010 

96.00 

10/28/92 

05-MW-05-01 

MSD 

JA61_102816-010 

100.00 

10/28/92 

05-MW-11-01 

MS 

JA61^102816-011 

98.00 

10/28/92 

05-MW-11-01 

MSD 

JA61„102816-011 

94.00 

11/05/92 

03-DS-01  MS 

JA61_110513-001 

94.00 

11/05/92 

03-DS-01  MSD 

JA61_110513-001 

93.00 

Number  of  Samples 

:  28 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  97.3 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  5.99 

Acceptance  Criteria 

75-125 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-31 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS.  WATER  SAMPLES.  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Silver 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/11/92 

LCS 

JA61_091022-002 

97.00 

09/11/92 

LCS 

JA61_091120-001 

96.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61_091022-002 

97.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61_091120-001 

96.00 

10/04/92 

LCS 

JA61_100411-001 

90.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61_100411-001 

91.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61_100411-001 

91.00 

10/05/92 

LCS 

JA61_100521-011 

98.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

JA61_100521-011 

99.00 

10/09/92 

LCS 

JA61_100918-010 

94.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

JA61_100918-010 

94.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118-001 

96.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118-001 

97.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61_101118-001 

98.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61_101118-001 

96.00 

10/15/92 

LCS 

JA61_101514-001 

95.00 

10/15/92 

LCS  DUP 

JA61_101514-001 

93.00 

10/16/92 

LCS 

JA61_101813-001 

94.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

JA61_101813-001 

94.00 

10/18/92 

LCS 

JA61_101813-001 

94.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

JA61_101813-001 

94.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-010 

97.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-011 

97.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-012 

94.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-010 

95.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-011 

96.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-012 

95.00 

11/05/92 

LCS 

JA61_110513-001 

95.00 

11/05/92 

LCS  DUP 

JA61_110513-001 

95.00 

11/11/92 

LCS 

JA61_111100-001 

95.00 

11/11/92 

LCS  DUP 

JA61_111100-001 

95.00 

Number  of  Sampli 

2S 

:  31 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  95.1 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  2.06 

Acceptance  Criteria 

80-120 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

09/11/92 

06-SW-01-01  MS 

JA61_091120-001 

96.00 

09/11/92 

06-SW-01-01  MSD 

JA61_091120-001 

96.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MS 

JA61_100411-001 

90.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MSD 

JA61_100411-001 

89.00 

10/05/92 

07-MW-01-01  MS 

JA61„100521-011 

98.00 

10/05/92 

07-MW-01-01  MSD 

JA61_100521-011 

99.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02  MS 

JA61_100521-011 

99.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02  MSD 

JA61_100521-011 

100.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-32 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Silver  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MS 

JA61^100918-010 

94.00 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MSD 

JA61_100918-010 

94.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

JA61_101118>001 

94.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

JA61_101118-001 

95.00 

10/11/92 

05-MW-07-01 

MS 

JA61_101118-001 

91.00 

10/11/92 

05-MW-07-01 

MSD 

JA61_101118-001 

92.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MS 

JA61U01118-001 

95.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MSD 

JA61^1011i8-001 

95.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MS 

JA61_101514-001 

93.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MSD 

JA6U101514-001 

92.00 

10/16/92 

09-MW-05-01 

MS 

JA61_101813-001 

94.00 

10/16/92 

09-MW-05-01 

MSD 

JA61_101813-001 

93.00 

10/18/92 

02-GW-01-01 

MS 

JA61_101813-001 

113.00 

10/18/92 

02-GW~01-01 

MSD 

JA61_101813-001 

94.00 

10/28/92 

05-MW-05-01 

MS 

JA61_102816-010 

94.00 

10/28/92 

05~MW-05-01 

MSD 

JA61_102816-010 

94.00 

10/28/92 

05-MW-11-01 

MS 

JA61^102816-011 

95.00 

10/28/92 

05-MW-11-01 

MSD 

JA61_102816-011 

94.00 

11/05/92 

03-DS-01  MS 

JA61„110513-001 

92.00 

11/05/92 

03-DS-01  MSD 

JA61_110513-001 

93.00 

Number  of  Sampli 

BS 

:  28 

Below  acceptance  ; 

0 

Mean  %  Recovery 

:  94.9 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  4.37 

Acceptance  Criteria 

75-125 

Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Sodium 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/11/92 

LCS 

JA61^091022-002 

100.00 

09/11/92 

LCS 

JA61_091120-001 

101.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61_091022-002 

100.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61_091120-001 

101.00 

09/16/92 

LCS 

JA61_091610-001 

102.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

JA61_091610-001 

103.00 

10/04/92 

LCS 

JA61_100411-001 

97.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61_100411-001 

97.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61„100411-001 

97.00 

10/05/92 

LCS 

JA61_100521-011 

101.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

JA61_100521-011 

102.00 

10/09/92 

LCS 

JA61_100918“010 

98.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

JA61_100918-Q10 

100.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118-001 

99.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118-001 

99.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61_101118-001 

100.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-33 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Sodium  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61_101118-001 

98.00 

10/15/92 

LCS 

JA61_101514-001 

113.00 

10/15/92 

LCS  DUP 

JA61_101514-001 

114.00 

10/16/92 

LCS 

JA61_101813-001 

104.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

JA61_101813-001 

109.00 

10/18/92 

LCS 

JA61_101813-001 

104.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

JA61_101813-001 

109.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-010 

104.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-011 

108.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-012 

109.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-010 

101.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-011 

106.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-012 

108.00 

11/05/92 

LCS 

JA61_110513-001 

99.00 

11/05/92 

LCS  DUP 

JA61_110513-001 

98.00 

11/11/92 

LCS 

JA61_111100-001 

99.00 

11/11/92 

LCS  DUP 

JA61_111100-001 

99.00 

Number  of  Samples 

:  33 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  102.4 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  4.66 

Acceptance  Criteria 

80-120 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

09/11/92 

06-SW-01-01  MS 

JA61_091120-001 

95.00 

09/11/92 

06-SW-01-01  MSD 

JA61_091120-001 

102.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MS 

JA61_100411-001 

99.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MSD 

JA61_100411-001 

97.00 

10/05/92 

07-MW-01-01  MS 

JA61_100521-011 

105.00 

10/05/92 

07-MW-01-01  MSD 

JA61_100521-011 

105.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02  MS 

JA61_100521-011 

98.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02  MSD 

JA61_100521-011 

105.00 

10/09/92 

06-MW-06-01  MS 

JA61_100918-010 

99.00 

10/09/92 

06-MW-06-01  MSD 

JA61_100918-010 

98.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01  MS 

JA61_101118-001 

94.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01  MSD 

JA61_101118-001 

95.00 

10/11/92 

05-MW-07-01  MS 

JA61_101118-001 

96.00 

10/11/92 

05-MW-07-01  MSD 

JA61_101118-001 

96.00 

10/11/92 

09-MW-03-01  MS 

JA61_101118-001 

82.00 

10/11/92 

09-MW-03-01  MSD 

JA61_101118-001 

80.00 

10/15/92 

09-MW-01-01  MS 

JA61_101514-001 

108.00 

10/15/92 

09-MW-01-01  MSD 

JA61_101514-001 

108.00 

10/16/92 

09-MW-05-01  MS 

JA61_101813-001 

96.00 

10/16/92 

09-MW-05-01  MSD 

JA61_101813-001 

77.00 

10/18/92 

02-GW-01-01  MS 

JA61_101813-001 

129.00 

10/18/92 

02-GW-01-01  MSD 

JA61_101813-001 

106.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-34 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Sodium  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

10/28/92  05-MW-05-01 

MS 

JA61_102816-010 

101.00 

10/28/92  05-MW-05-01 

MSD 

JA61_102816-010 

100.00 

10/28/92  05-MW-11-01 

MS 

JA61_102816-011 

109.00 

10/28/92  05-MW-11-01 

MSD 

JA61_102816-011 

102.00 

11/05/92  03-DS-01  MS 

JA61U10513-001 

87.00 

11/05/92  03-DS-01  MSD 

JA61U10513-001 

88.00 

Number  of  Samples 

28 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

98.5 

Above  acceptance  : 

1 

Standard  Deviation 

10.23 

Acceptance  Criteria 

75-125 

Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Thallium 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/11/92 

LCS 

JA61_091022-002 

95.00 

09/11/92 

LCS 

JA61_091120-001 

93.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61_091022-002 

94.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61_091120-001 

96.00 

10/04/92 

LCS 

JA61U00411-001 

97.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61_100411-00i 

95.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61_100411-001 

95.00 

10/05/92 

LCS 

JA61^100521-011 

100.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

JA61_100521-011 

95.00 

10/09/92 

LCS 

JA61_100918-010 

94.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

JA61_100918-010 

95.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118-001 

97.00 

10/11/92 

LCS 

JA61^101118-001 

95.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61_101118-001 

99.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61_101118-001 

97.00 

10/15/92 

LCS 

JA61_101514-001 

99.00 

10/15/92 

LCS  DUP 

JA61_101514-001 

98.00 

10/16/92 

LCS 

JA6U101813-001 

99.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

JA61_101813-001 

97.00 

10/18/92 

LCS 

JA61_101813-001 

99.00 

'  10/18/92 

LCS  DUP 

JA61_101813-001 

97.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-010 

95.00 

10/28/92 

LCS 

JA61^102816-011 

98.00 

10/28/92 

LCS 

JA61„102816-012 

97.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-010 

97.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_1028i6-011 

95.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61^102816-012 

93.00 

11/05/92 

LCS 

JA61^110513-001 

95.00 

11/05/92 

LCS  DUP 

JA61_110513-001 

96.00 

11/11/92 

LCS 

JA61_nil00-001 

97.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-35 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Thallium  continued 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


11/11/92  LCS  DUP 

JA61_111100-001 

96.00 

Number  of  Samples 

:  31 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  96.3 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  1.83 

Acceptance  Criteria 

80-120 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

09/11/92 

06-SW-01-01  MS 

JA61_091120-001 

87.00 

09/11/92 

06-SW-01-01  MSD 

JA61_091120-001 

95.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MS 

JA61_100411-001 

91.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MSD 

JA61_100411-001 

94.00 

10/05/92 

07-MW-01-01  MS 

JA61_100521-011 

96.00 

10/05/92 

07-MW-01-01  MSD 

JA61_100521-011 

97.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02  MS 

JA61_100521-011 

95.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02  MSD 

JA61_100521-011 

99,00 

10/09/92 

06-MW-06-01  MS 

JA61_100918-010 

92.00 

10/09/92 

06-MW-06-01  MSD 

JA61_100918-010 

90.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01  MS 

JA61_101118-001 

94.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01  MSD 

JA61_101118-001 

94.00 

10/11/92 

05-MW-07-01  MS 

JA61^101118-001 

90.00 

■  10/11/92 

05-MW-07-01  MSD 

JA61_101118-001 

93.00 

10/11/92 

09-MW-03-01  MS 

JA61_101118-001 

94.00 

10/11/92 

09-MW-03-01  MSD 

JA61_101118-001 

96.00 

10/15/92 

09-MW-01-01  MS 

JA61_101514-001 

94.00 

10/15/92 

09-MW-01-01  MSD 

JA61_101514-001 

96.00 

10/16/92 

09-MW-05-01  MS 

JA61_101813-001 

93.00 

10/16/92 

09-MW-05-01  MSD 

JA61_101813-001 

92.00 

10/18/92 

02-GW-01-01  MS 

JA61_101813-001 

114.00 

10/18/92 

02-GW-01-01  MSD 

JA61_101813-001 

98.00 

10/28/92 

05-MW-05-01  MS 

JA61_102816-010 

94.00 

10/28/92 

05-MW-05-01  MSD 

JA61_102816-010 

98.00 

10/28/92 

05-MW-11-01  MS 

JA61_102816-011 

97.00 

10/28/92 

05-MW-11-01  MSD 

JA61_102816-011 

96.00 

11/05/92 

03-DS-01  MS 

JA61_110513-001 

92.00 

11/05/92 

03-DS-01  MSD 

JA61_110513-001 

94.00 

Number  of  Samples  :  28 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  94.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  :  4.63 

Acceptance  Criteria 

75-125 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-36 


TABLE  A-6.  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Vanadium 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/11/92 

LCS 

JA61_091022-002 

95.00 

09/11/92 

LCS 

JA61^091120-001 

98.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61_091022-002 

95.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61_091120-001 

98.00 

10/04/92 

LCS 

JA61^100411-001 

96.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61_100411-001 

96.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61„100411-001 

96.00 

10/05/92 

LCS 

JA61_100521-011 

97.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

JA61_100521-011 

98.00 

10/09/92 

LCS 

JA61„100918-010 

95.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

JA61U00918-010 

95.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118'001 

97.00 

10/11/92 

LCS 

JA61^101118-001 

96.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61^101118-001 

100.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61„101118-001 

96.00 

10/15/92 

LCS 

JA61^101514-001 

97.00 

10/15/92 

LCS  DUP 

JA61^101514-001 

95.00 

10/16/92 

LCS 

JA61^101813-001 

96.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

JA61_101813-001 

96.00 

10/18/92 

LCS 

JA61_101813-001 

96.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

JA61^101813-001 

96.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-010 

96.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-011 

97.00 

10/28/92 

LCS 

JA6U102816-012 

95.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61U02816-010 

95.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61^102816-011 

97.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA6U102816-012 

96.00 

11/05/92 

LCS 

JA61U10513-001 

94.00 

11/05/92 

LCS  DUP 

JA61^110513-001 

94.00 

11/11/92 

LCS 

JA61_111100-001 

94.00 

11/11/92 

LCS  DUP 

JA61_111100-001 

94.00 

Number  of  Samples 

:  31 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  96.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  1,37 

Acceptance  Criteria 

80-120 

Type  of  Spike  ;  Matrix 

Spi  ke 

09/11/92 

06-SW-01-01  MS 

JA61^091120-001 

96.00 

09/11/92 

06-SW-01-01  MSD 

JA61_091120-001 

97.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MS 

JA61_100411-001 

94.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MSD 

JA61_100411-001 

94.00 

10/05/92 

07-MW-01-01  MS 

JA61_100521-011 

98.00 

10/05/92 

07-MW-01-01  MSD 

JA61^100521-011 

97.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02  MS 

JA61^100521-011 

97.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02  MSD 

JA61_100521-011 

98.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-37 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Vanadium  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MS 

JA61_100918-010 

93.00 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MSD 

JA61_100918-010 

94.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

JA61_101118-001 

95.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

JA61_101118-001 

95.00 

10/11/92 

05-MW-07-01 

MS 

JA61_101118-001 

92.00 

10/11/92 

05-MW-07-01 

MSD 

JA61_101118-001 

92.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MS 

JA61_101118-001 

94.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MSD 

JA61_101118-001 

93.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MS 

JA61_101514-001 

93.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MSD 

JA61_101514-001 

93.00 

10/16/92 

09-MW-05-01 

MS 

JA61_101813-001 

94.00 

10/16/92 

09-MW-05-01 

MSD 

JA61_101813-001 

94.00 

10/18/92 

02-GW-Ol-Ol 

MS 

JA61_101813-001 

114.00 

10/18/92 

02-GW-01-01 

MSD 

JA61_101813-001 

95.00 

10/28/92 

05-MW-05-01 

MS 

JA61_102816-010 

95.00 

10/28/92 

05-MW-05-01 

MSD 

JA61_102816-010 

96.00 

10/28/92 

05-MW-11-01 

MS 

JA61_102816-011 

94.00 

10/28/92 

05-MW-11-01 

MSD 

JA61_102816-011 

94.00 

11/05/92 

03-DS-01  MS 

JA61_110513-001 

91.00 

11/05/92 

03-DS-01  MSD 

JA61_110513“001 

93.00 

Number  of  Samples 

:  28 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  95.2 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  4.10 

Acceptance  Criteria 

75-125 

Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Zinc 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/11/92 

LCS 

JA61_091022-002 

96.00 

09/11/92 

LCS 

JA61_091120-001 

97.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61_091022-002 

96.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

JA61_091120-001 

98,00 

10/04/92 

LCS 

JA61_100411-001 

96.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61_100411-001 

96.00 

10/04/92 

LCS  DUP 

JA61_100411-001 

96.00 

10/05/92 

LCS 

JA61_100521-011 

98.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

JA61_100521-0U 

98.00 

10/09/92 

LCS 

JA61_100918-010 

95.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

JA61_100918-010 

95.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118-001 

98.00 

10/11/92 

LCS 

JA61_101118-001 

97.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61_101118-001 

100.00 

10/11/92 

LCS  DUP 

JA61_101118-001 

96.00 

10/15/92 

LCS 

JA61„101514-001 

97.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  “  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-38 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Zinc  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/15/92 

LCS  DUP 

JA61_101514-001 

95.00 

10/16/92 

LCS 

JA61^101813-001 

99.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

JA61_101813-001 

97.00 

10/18/92 

LCS 

JA61_101813-001 

99.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

JA61_101813-001 

97.00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-010 

97.00 

10/28/92 

LCS 

JA61^102816-011 

97,00 

10/28/92 

LCS 

JA61_102816-012 

94.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61_102816-010 

97.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61^102816-011 

97.00 

10/28/92 

LCS  DUP 

JA61^102816-012 

95.00 

11/05/92 

LCS 

JA61_110513-001 

96.00 

11/05/92 

LCS  DUP 

JA61_110513-001 

96.00 

11/11/92 

LCS 

JA61_111100-001 

95.00 

11/11/92 

LCS  DUP 

JA61_111100-001 

95.00 

Number  of  Samples 

:  31 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  96.6 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  1.38 

Acceptance  Criteria 

80-120 

Type  of  Spike  :  Matrix 

Spi  ke 

09/11/92 

06-SW-01-01 

MS 

JA61_091120-001 

96.00 

09/11/92 

06-SW-01-01 

MSD 

JA61_091120-001 

97.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MS 

JA61^100411-001 

96.00 

10/04/92 

lO-DS-04  MSD 

JA61_100411-001 

95.00 

10/05/92 

07-MW-01-01 

MS 

JA61_100521-011 

97.00 

10/05/92 

07-MW-01-01 

MSD 

JA61_100521-011 

97.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02 

MS 

JA61_100521-011 

97.00 

10/05/92 

lO-MW-02-02 

MSD 

JA61_100521-011 

98.00 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MS 

JA61_100918-010 

95.00 

10/09/92 

06-MW-06-01 

MSD 

JA61^100918-010 

95.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

JA61_101118-001 

96.00 

10/11/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

JA61_101118-001 

115.00 

10/11/92 

05-MW-07-01 

MS 

JA61_101118-001 

93.00 

10/11/92 

05-MW-07-01 

MSD 

JA61_101118-001 

94.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MS 

JA61_101118-001 

96.00 

10/11/92 

09-MW-03-01 

MSD 

JA61_101118-001 

96.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MS 

JA61_101514-001 

97.00 

10/15/92 

09-MW-01-01 

MSD 

JA61„101514-001 

95.00 

10/16/92 

09-MW-05-01 

MS 

JA61^101813-001 

96.00 

10/16/92 

09-MW-05-01 

MSD 

JA61^101813-001 

95.00 

10/18/92 

02-6W-01-01 

MS 

JA61_101813-001 

116.00 

10/18/92 

02-GW-01-01 

MSD 

JA61U01813-001 

96.00 

10/28/92 

05-MW-05-01 

MS 

JA61U02816-010 

96.00 

10/28/92 

05-MW-05-01 

MSD 

JA61^102816-010 

96.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-39 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  ;  SW6010 

Spiked  Analyte  :  Zinc  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

10/28/92 

05-MW-11-01  MS 

JA61_102816-011 

97.00 

10/28/92 

05-MW-11-01  MSD 

JA61_102816-011 

95.00 

11/05/92 

03-DS-01  MS 

JA61_110513-001 

93.00 

11/05/92 

03-DS-01  MSD 

JA6i_110513-001 

95.00 

Number  of  Samp! 

es  : 

28 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

97.1 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

5.32 

Acceptance  Criteria 

75-125 

Method  :  SW7060 

Spiked  Analyte  :  Arsenic 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/31/92 

LCS 

Z3 _ 083109-002 

99.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

Z3 _ 083109-002 

98.00 

09/08/92 

LCS 

Z3 _ 090808-001 

98.00 

09/08/92 

LCS  DUP 

Z3 _ 090808-001 

101.00 

09/14/92 

LCS 

Z3 _ 091408-002 

97.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

Z3 _ 091408-002 

100.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

Z3 _ 091408-002 

100.00 

09/16/92 

LCS 

Z3 _ 091608-002 

96.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

Z3 _ 091608-002 

95.00 

09/21/92 

LCS 

Z2 _ 092108-003 

86.00 

09/21/92 

LCS 

Z2 _ 092108-001 

94.00 

09/21/92 

LCS 

Z3 _ 092111-002 

95.00 

09/21/92 

LCS  DUP 

Z2 _ 092108-003 

87.00 

09/21/92 

LCS  DUP 

Z2 _ 092108-001 

95.00 

09/21/92 

LCS  DUP 

Z3 _ 092111-002 

93.00 

09/23/92 

LCS 

Z1 _ 092309-002 

98.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

Z1 _ 092309-002 

95.00 

09/25/92 

LCS 

Z1 _ 092516-001 

91.00 

09/25/92 

LCS 

Z1 _ 092516-002 

90.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

Z1 _ 092516-001 

91.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

Z1 _ 092516-002 

90.00 

10/01/92 

LCS 

Z2 _ 100120-001 

108.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

Z2 _ 100120-001 

104.00 

10/05/92 

LCS 

Z1 _ 100510-001 

94.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

Z1 _ 100510-001 

99.00 

10/06/92 

LCS 

Z2 _ 100617-001 

91.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

Z2 _ 100617-001 

91.00 

10/15/92 

LCS 

Z2 _ 101514-001 

87.00 

10/15/92 

LCS  DUP 

Z2 _ 101514-001 

93.00 

10/27/92 

LCS 

Z3 _ 102710-001 

95.00 

10/27/92 

LCS  DUP 

Z3 _ 102710-001 

95.00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Deteoted  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-40 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW7060 

Spiked  Analyte  :  Arsenic  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

Number  of  Samples  :  31  Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery  :  95.0  Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation  :  4.94  Acceptance  Criteria  85-115 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


08/31/92 

06-SW-01-01 

MS 

Z3. 

_ 083109-002 

114.00 

08/31/92 

06-SW-01-01 

MSD 

Z3. 

_ 083109-002 

114.00 

09/14/92 

lO-DS-04  MS 

Z3. 

_ 091408-002 

98.00 

09/14/92 

lO-DS-04  MSD 

Z3. 

_ 091408-002 

97.00 

09/16/92 

07-MW-01-01 

MS 

Z3. 

_ 091608-002 

99.00 

09/16/92 

07-MW-01-01 

MSD 

Z3. 

_ 091608-002 

102.00 

09/16/92 

lO-MW-02-02 

MS 

Z3. 

_ 091608-002 

54.00 

09/16/92 

lO-MW-02-02 

MSD 

Z3. 

_ 091608-002 

51.00 

09/21/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

Z2. 

_ 092108-003 

77.00 

09/21/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

Z2. 

_ 092108-003 

78.00 

09/21/92 

05-MW-07-01 

MS 

Z2. 

_ 092108-003 

77.00 

09/21/92 

05-MW-07-01 

MSD 

Z2. 

_ 092108-003 

77.00 

09/21/92 

09-MW-01-01 

MS 

Z2. 

_ 092108-001 

96.00 

09/21/92 

09-MW-01-01 

MSD 

Z2. 

_ 092108-001 

92.00 

09/23/92 

09-MW-03-01 

MS 

Zl. 

_ 092309-002 

88.00 

09/23/92 

09-MW-03-01 

MSD 

Zl. 

_ 092309-002 

90.00 

09/25/92 

02-GW-01-01 

MS 

Zl. 

_ 092516-001 

94.00 

09/25/92 

02-GW-01-01 

MSD 

Zl. 

_ 092516-001 

95.00 

09/25/92 

05-MW-05-01 

MS 

Zl. 

_ 092516-002 

96.00 

09/25/92 

05-MW-05-01 

MSD 

Zl. 

_ 092516-002 

95.00 

09/25/92 

09-MW-05-01 

MS 

Zl. 

_ 092516-001 

98.00 

09/25/92 

09-MW-05-01 

MSD 

Zl. 

_ 092516-001 

99.00 

10/05/92 

06-MW-06-01 

MS 

Zl. 

_ 100510-001 

91.00 

10/05/92 

06-MW-06-01 

MSD 

Zl. 

_100510-001 

91.00 

10/15/92 

03-DS-01  MS 

Z2. 

_ 101514-001 

92.00 

10/15/92 

03-DS-01  MSD 

Z2. 

_ 101514-001 

93.00 

Number  of  Samples 

26 

Below  acceptance  : 

Mean  %  Recovery 

90.3 

Above  acceptance  : 

Standard  Deviation 

14.51 

Acceptance  Criteria 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-41 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW7421 
Spiked  Analyte  :  Lead 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/01/92 

LCS 

Z2 _ 090118-001 

101.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

Z2 _ 090118-001 

96.00 

09/09/92 

LCS 

Z1 _ 090919-001 

109.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

Z1 _ 090919-001 

112.00 

09/15/92 

LCS 

Z2 _ 091517-001 

102.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

Z2 _ 091517-001 

106.00 

09/17/92 

LCS 

Z2 _ 091717-001 

100.00 

09/17/92 

LCS  DUP 

Z2 _ 091717-001 

98.00 

09/17/92 

LCS  DUP 

Z2 _ 091717-001 

98.00 

09/18/92 

LCS 

Z1 _ 091817-002 

106.00 

09/18/92 

LCS 

Z1 _ 091817-001 

91.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

Z1 _ 091817-002 

110.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

Z1 _ 091817-001 

94.00 

09/21/92 

LCS 

Z2 _ 092118-002 

100.00 

09/21/92 

LCS  DUP 

Z2 _ 092118-002 

100.00 

09/28/92 

LCS 

Z1 _ 092817-001 

116.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

Z1 _ 092817-001 

111.00 

09/29/92 

LCS 

Z1 _ 092918-001 

111.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

Z1 _ 092918-001 

108.00 

09/30/92 

LCS 

Z1 _ 093013-002 

97.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

Z1 _ 093013-002 

101.00 

10/02/92 

LCS 

Z2 _ 100208-004 

102.00 

10/02/92 

LCS  DUP 

Z2 _ 100208-004 

101.00 

10/06/92 

LCS 

Z1 _ 100617-001 

95.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

Z1 _ 100617-001 

96.00 

10/19/92 

LCS 

Z2  101916-001 

101.00 

10/19/92 

LCS  DUP 

Z2 _ 101916-001 

105.00 

11/03/92 

LCS 

Z2 _ 110309-001 

103.00 

11/03/92 

LCS  DUP 

Z2 _ 110309-001 

104.00 

Number  of  Samples 

:  29 

Below  acceptance 

Mean  %  Recovery 

:  102.6 

Above  acceptance 

Standard  Deviation 

:  6.04 

Acceptance  Criter' 

Spike  :  Matrix  Spike 

09/01/92 

06-SW-01-01 

MS 

Z2_ 

_ 090118-001 

104.00 

09/01/92 

06-SW-01-01 

MSD 

Z2. 

_ 090118-001 

107.00 

09/15/92 

07-MW-01-01 

MS 

Z2_ 

_ 091517-001 

124.00 

09/15/92 

07-MW-01-01 

MSD 

Z2_ 

_ 091517-001 

129.00 

09/15/92 

lO-MW-02-02 

MS 

Z2_ 

_ 091517-001 

103.00 

09/15/92 

lO-MW-02-02 

MSD 

Z2_ 

_091517-001 

119.00 

09/17/92 

lO-DS-04  MS 

Z2_ 

_091717-001 

93.00 

09/17/92 

lO-DS-04  MSD 

Z2_ 

_091717-001 

95.00 

09/18/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

Zl_ 

_„091817-002 

94.00 

09/18/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

Zl_ 

_091817-002 

93.00 

0 

1 

85-115 


Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 


A-6-42 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW7421 

Spiked  Analyte  :  Lead  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

09/18/92 

05-MW-07-01 

MS 

Z1 _ 091817-002 

90.00 

09/18/92 

05-MW-07-01 

MSD 

Z1 _ 091817-002 

91.00 

09/18/92 

09-MW-01-01 

MS 

Z1 _ 091817-001 

101.00 

09/18/92 

09-MW-01-01 

MSD 

Z1 _ 091817-001 

99.00 

09/21/92 

09-MW-03-01 

MS 

Z2 _ 092118-002 

60.00 

09/21/92 

09-MW-03-01 

MSD 

Z2 _ 092118-002 

87.00 

09/28/92 

02-6W-01-01 

MS 

Z1 _ 092817-001 

96.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MSD 

Z1 _ 092817-001 

111.00 

09/28/92 

09-MW-05-01 

MS 

Z1 _ 092817-001 

98.00 

09/28/92 

09-MW-05-01 

MSD 

Z1 _ 092817-001 

94.00 

09/29/92 

05-MW-05-01 

MS 

Z1 _ 092918-001 

109.00 

09/29/92 

05-MW-05-01 

MSD 

Z1 _ 092918-001 

108.00 

10/02/92 

06-MW-06-01 

MS 

Z2 _ 100208-004 

96.00 

10/02/92 

06-MW-06-01 

MSD 

Z2 _ 100208-004 

130.00 

10/19/92 

03-DS-01  MS 

Z2 _ 101916-001 

94.00 

10/19/92 

03-DS-01  MSD 

Z2 _ 101916-001 

95.00 

Number  of  Sampl 

BS 

:  26 

Below  acceptance  : 

1 

Mean  %  Recovery 

:  100.8 

Above  acceptance  : 

2 

Standard  Deviation 

:  14.49 

Acceptance  Criteria 

75-125 

Method  :  SW7470 

Spiked  Analyte  :  Mercury 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/12/92 

LCS 

Z3 _ 081221-002 

98.00 

08/12/92 

LCS  DUP 

Z3 _ 081221-002 

98.00 

08/19/92 

LCS 

D2 _ 081913-001 

108.00 

08/19/92 

LCS  DUP 

D2 _ 081913-001 

104.00 

08/21/92 

LCS 

D2 _ 082113-001 

102.00 

08/21/92 

LCS 

D2 _ 082113-001 

104.00 

08/21/92 

LCS  DUP 

D2 _ 082113-001 

102.00 

08/21/92 

LCS  DUP 

D2 _ 082113-001 

101.00 

08/25/92 

LCS 

Z3 _ 082518-003 

97.00 

08/25/92 

LCS  DUP 

Z3 _ 082518-003 

101.00 

09/16/92 

LCS 

D2 _ 091616-002 

104.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

D2 _ 091616-002 

100.00 

09/24/92 

LCS 

Z3 _ 092418-003 

102.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

Z3 _ 092418-003 

101.00 

09/28/92 

LCS 

Z3 _ 092815-002 

89.00 

09/28/92 

LCS 

Z3 _ 092815-001 

94.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

Z3 _ 092815-001 

95.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

Z3 _ 092815-002 

89.00 

09/29/92 

LCS 

Z3 _ 092916-002 

106.00 

Date  Compiled;  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-43 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB 

ID 

RECOVERY 

Method  ;  SW7470 

Spiked  Analyte  :  Mercury  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/29/92 

LCS  DUP 

Z3_ 

_092916-002 

104.00 

10/06/92 

LCS 

Z3_ 

_100616-001 

103.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

Z3__ 

_100616-001 

103.00 

10/08/92 

LCS 

Z3__ 

_100816-003 

89.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

Z3_ 

_100816-003 

89.00 

10/13/92 

LCS 

Z3„ 

_101316-002 

99.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

Z3_ 

_101316-002 

96.00 

10/22/92 

LCS 

Z3_ 

_102218-001 

109.00 

10/22/92 

LCS  DUP 

Z3_ 

_102218-001 

107.00 

10/29/92 

LCS 

Z3_ 

_102919"004 

102.00 

10/29/92 

LCS  DUP 

Z3_ 

_102919-004 

99.00 

Number  of  Samples 

:  30 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

:  99.8 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation 

:  5.60 

Acceptance  Criteria  80-120 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

08/12/92 

06-SW-01-01  MS 

Z3__ 

.081221-002 

90.00 

08/12/92 

06-SW-01-01  MSD 

Z3_ 

.081221-002 

90.00 

09/16/92 

lO-DS-04  MS 

D2_ 

.091616-002 

83.00 

09/16/92 

lO-DS-04  MSD 

D2_ 

.091616-002 

89.00 

09/24/92 

07-MW-01-01  MS 

Z3_ 

.092418-003 

74.00 

09/24/92 

07-MW-01-01  MSD 

Z3_ 

.092418-003 

71.00 

09/24/92 

lO-MW-02-02  MS 

Z3_ 

.092418-003 

71.00 

09/24/92 

lO-MW-02-02  MSD 

Z3_ 

.092418-003 

74.00 

09/28/92 

09-MW-01-01  MS 

Z3_ 

.092815-001 

68.00 

09/28/92 

09-MW-01-01  MSD 

Z3__ 

.092815-001 

69.00 

09/28/92 

09-MW-03-01  MS 

Z3_ 

.092815-002 

66.00 

09/28/92 

09-MW-03-01  MSD 

Z3_ 

.092815-002 

67.00 

09/28/92 

09-MW-05-01  MS 

Z3_ 

.092815-002 

62.00 

09/28/92 

09-MW-05-01  MSD 

Z3_ 

.092815-002 

64.00 

09/29/92 

Ol-MW-02-01  MS 

Z3 _ 

.092916-002 

79.00 

09/29/92 

Ol-MW-02-01  MSD 

Z3 _ 

.092916-002 

80,00 

09/29/92 

05-MW-07-01  MS 

Z3_ 

.092916-002 

77.00 

09/29/92 

05-MW-07-01  MSD 

Z3 _ 

.092916-002 

82,00 

10/06/92 

02-GW-01-01  MS 

Z3_ 

.100616-001 

84.00 

10/06/92 

02-GW-01-01  MSD 

Z3 _ 

.100616-001 

84.00 

10/08/92 

05-MW-05-01  MS 

Z3 _ 

.100816-003 

72.00 

10/08/92 

05-MW-05-01  MSD 

Z3 _ 

.100816-003 

74.00 

10/13/92 

06-MW-06-01  MS 

Z3 _ 

.101316-002 

76.00 

10/13/92 

06-MW-06-01  MSD 

Z3 _ 

.101316-002 

74.00 

10/22/92 

03-DS-01  MS 

Z3 _ 

.102218-001 

104.00 

10/22/92 

03-DS-01  MSD 

Z3 _ 

.102218-001 

103.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-44 


TABLE  A-6,  DETAILED 

LISTING 

OF  SPIKE  RESULTS, 

WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 

DATE 

% 

_  ANALYZED 

A  - 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

W 

Method  :  SW7470 

Spiked  Analyte  :  Mercury  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

Number  of  Sampl 

es  : 

26 

Below  acceptance  : 

13 

Mean  %  Recovery 

78.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

10.82 

Acceptance  Criteria 

75-125 

Method  :  SW7740 

Spiked  Analyte  :  Selenium 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/29/92 

LCS 

Z2 _ 082915-001 

104.00 

08/29/92 

LCS  DUP 

Z2 _ 082915-001 

106.00 

09/08/92 

LCS 

Z1 _ 090820-001 

89.00 

09/08/92 

LCS  DUP 

Z1 _ 090820-001 

91.00 

09/14/92 

LCS 

Z2 _ 091409-001 

104.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

Z2 _ 091409-001 

107.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

Z2 _ 091409-001 

107.00 

09/16/92 

LCS 

Z1 _ 091608-002 

85.00 

09/16/92 

LCS 

Z1 _ 091613-001 

93.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

Z1 _ 091608-002 

91.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

Z1 _ 091613-001 

94.00 

09/21/92 

LCS 

Z1 _ 092108-001 

106.00 

09/21/92 

LCS 

Z1 _ 092108-003 

92.00 

09/21/92 

LCS  DUP 

Z1 _ 092108-001 

104.00 

09/21/92 

LCS  DUP 

Z1 _ 092108-003 

95.00 

09/23/92 

LCS 

Z3 _ 092309-001 

113.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

Z3, _ 092309-001 

111.00 

09/28/92 

LCS 

Z2 _ 092816-002 

89.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

Z2 _ 092816-002 

91.00 

09/29/92 

LCS 

Z2 _ 082915-001 

104.00 

09/30/92 

LCS 

Z2 _ 093018-001 

93.00 

09/30/92 

LCS 

Z2 _ 093018-001 

92.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

Z2 _ 093018-001 

96.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

Z2 _ 093018-001 

89.00 

10/05/92 

LCS 

Z2 _ 100517-001 

90.00 

10/05/92 

LCS 

Z2 _ 100517-002 

88.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

Z2 _ 100517-001 

95.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

Z2 _ 100517-002 

90.00 

10/19/92 

LCS 

Z4 _ 101918-001 

108.00 

10/19/92 

LCS  DUP 

Z4 _ 101918-001 

111.00 

11/08/92 

LCS 

Z3 _ 110812-001 

92.00 

11/08/92 

LCS  DUP 

Z3 _ 110812-001 

95.00 

Number  of  Sampl  ( 

: 

32 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

97.3 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

8.18 

Acceptance  Criteria 

85-115 

Date  Compiled:  13  May  1994 

ND  =  Not 

Detected  NC  =  Not 

Calculable  NS  = 

Not  Specified 

A-6-45 

TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES.  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW7740 

Spiked  Analyte  :  Selenium  continued 
Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


08/29/92 

06-SW-01-01  MS 

Z2_ 

_082915-001 

48.00 

08/29/92 

06-SW-01-01  MSD 

Z2_ 

_082915-001 

51.00 

09/14/92 

lO-DS-04  MS 

Z2_ 

.091409-001 

106.00 

09/14/92 

lO-DS-04  MSD 

Z2_ 

.091409-001 

106.00 

09/16/92 

07-MW-01-01  MS 

Zl_ 

.091608-002 

56.00 

09/16/92 

07-MW-01-01  MSD 

Zl_ 

.091608-002 

59.00 

09/16/92 

lO-MW-02-02  MS 

Zl_ 

.091613-001 

53.00 

09/16/92 

lO-MW-02-02  MSD 

Zl_ 

.091613-001 

56.00 

09/21/92 

Ol-MW-02-01  MS 

Zl_ 

.092108-003 

58.00 

09/21/92 

Ol-MW-02-01  MSD 

Zl_ 

.092108-003 

61.00 

09/21/92 

05-MW-07-01  MS 

Zl_ 

.092108-003 

34.00 

09/21/92 

05-MW-07-01  MSD 

Zl_ 

.092108-003 

36.00 

09/21/92 

09-MW-01-01  MS 

Zl_ 

.092108-001 

49.00 

09/21/92 

09-MW-01-01  MSD 

Zl_ 

.092108-001 

55,00 

09/23/92 

09-MW-03-01  MS 

Z3_ 

.092309-001 

86.00 

09/23/92 

09-MW-03-01  MSD 

Z3_ 

.092309-001 

88.00 

09/28/92 

02-GW-01-01  MS 

Z2_ 

.092816-002 

52.00 

09/28/92 

02-GW-01-01  MSD 

Z2_ 

.092816-002 

52.00 

09/28/92 

09-MW-05-01  MS 

Z2_ 

.092816-002 

55.00 

09/28/92 

09-MW-05-01  MSD 

Z2_ 

.092816-002 

57.00 

09/30/92 

05-MW-05-01  MS 

Z2_ 

.093018-001 

25.00 

09/30/92 

05-MW-05-01  MSD 

Z2 _ 

.093018-001 

25.00 

10/05/92 

06-MW-06-01  MS 

Z2_ 

.100517-001 

46.00 

10/05/92 

06-MW-06-01  MSD 

Z2 _ 

_100517-001 

43.00 

10/19/92 

03-DS-01  MS 

Z4 _ 

_101918-001 

86.00 

10/19/92 

03-DS-01  MSD 

Z4 _ 

.101918-001 

90.00 

Number  of  Samples  :  26 

Mean  %  Recovery  :  59.0 

Standard  Deviation  :  21.95 


Below  acceptance  :  20 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  75-125 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-46 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1,1, 1,2- 

-Tetrachl oroethane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/03/92 

LCS 

GC-P080310-001 

107.00 

08/04/92 

LCS 

GC-J080412~001 

96.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC-P080310-001 

102.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

GC-J080412>001 

104.00 

08/07/92 

LCS 

GC-P080622-001 

95.00 

08/07/92 

LCS 

GC-T080722-001 

98.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-P080622>001 

100.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-T080722-001 

107.00 

08/10/92 

LCS 

GC-I081013-001 

123.00 

08/10/92 

LCS 

GC-T081011-001 

100.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-I081013-001 

120.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC~T081011-001 

93.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-001 

126.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-001 

92.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-001 

119.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119-001 

96.00 

09/08/92 

LCS 

GC-T090816-001 

86.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

GC-T090816~001 

81.00 

09/10/92 

LCS 

GC-T091014-001 

81.00 

09/11/92 

LCS 

GC-J091011-001 

88.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

6C-J091011'001 

80.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-T091014-001 

91.00 

09/14/92 

LCS 

GC-J091419’001 

98.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

GC-J091419-001 

111.00 

09/16/92 

LCS 

GC-J091601-001 

101.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC-J091601-001 

99.00 

09/17/92 

LCS 

GC-T091711-001 

94.00 

09/18/92 

LCS 

GC~J091812-001 

81.00 

09/18/92 

LCS 

GC-P091819-001 

106.00 

09/18/92 

LCS 

GC-T091819-001 

90.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

GC-T091711-001 

89.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-J091812-001 

93.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-P091819-001 

108.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-T091819-001 

86.00 

09/21/92 

LCS 

GC-J092111-001 

107.00 

09/22/92 

LCS 

GC-I092215-001 

107.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

GC-J092111-001 

97.00 

09/23/92 

LCS 

GC-I092318-001 

104.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

GC-I092215-001 

116.00 

09/24/92 

LCS 

6C-J092316-001 

99.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

6C~I092318-001 

107.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-J092316-001 

92.00 

09/25/92 

LCS 

GC-T092410-001 

95.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

GC-T092410-001 

96.00 

09/28/92 

LCS 

GC-I092811-001 

107.00 

09/28/92 

LCS 

GC-P092811-001 

100.00 

09/29/92 

LCS 

GC-P092918-001 

97.00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-47 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1,1,1,2-Tetrachloroethane 

continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-I092811-001 

104.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-P092811-001 

96.00 

09/30/92 

LCS 

6C-T093011-001 

88.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

GC-P092918-001 

105.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

GC-T093011-001 

95.00 

10/02/92 

LCS 

GC-IlOOlll-OOl 

109.00 

10/02/92 

LCS  DUP 

GC-IlOOlll-OOl 

96.00 

10/03/92 

LCS 

GC-I100212-001 

111.00 

10/03/92 

LCS  DUP 

GC-I100212-001 

96.00 

10/06/92 

LCS 

GC-P100612-001 

88.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100610-001 

114.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100715-001 

110.00 

10/07/92 

LCS 

GC-P100714-001 

100.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-I100610-001 

106.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-P100612-001 

91.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-I100715-001 

100.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

6C-P100714-001 

95.00 

10/09/92 

LCS 

GC-I100817-001 

94.00 

10/09/92 

LCS 

GC-P100817-001 

96.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-I100817-001 

100.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-P100817-001 

96.00 

10/12/92 

LCS 

GC-I101211-001 

107.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

6C-I101211-001 

109.00 

10/16/92 

LCS 

GC-P101604-001 

100.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC-P101604-001 

93.00 

10/19/92 

LCS 

GC-P101918-001 

100.00 

10/20/92 

LCS  DUP 

GC-P101918-001 

89.00 

Number  of  Samples  : 

74 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

99.4 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation  : 

9.70 

Acceptance  Criteria  NS 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1,1,1- 

Trichl oroethane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/03/92 

LCS 

6C-P080310-001 

98.00 

08/04/92 

LCS 

GC-J080412-001 

116.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC-P080310-001 

96.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

GC-J080412-001 

103.00 

08/07/92 

LCS 

GC-P080622-001 

88.00 

08/07/92 

LCS 

6C-T080722-001 

121.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-P080622-001 

89.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

6C-T080722-001 

130.00 

08/10/92 

LCS 

GC-I081013-001 

110.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-48 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

7o 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1 , 1 , 1-Trichloroethane  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/10/92 

LCS 

6C-T081011-001 

124.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-I081013-001 

110.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-T081011-001 

128.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-001 

126.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-001 

88.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-001 

117.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119-001 

95.00 

09/08/92 

LCS 

GC-T090816-001 

90.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

GC-T090816-001 

111.00 

09/10/92 

LCS 

GC-T091014-001 

109.00 

09/11/92 

LCS 

GC-J091011>001 

98.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-J091011-001 

93.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-T091014-001 

122.00 

09/14/92 

LCS 

GC-J091419-001 

116.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

GC-J091419-001 

109.00 

09/16/92 

LCS 

GC-J091601-001 

99.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC-J091601-001 

105.00 

09/17/92 

LCS 

GC-T091711-001 

114.00 

09/18/92 

LCS 

GC-J091812-001 

93.00 

09/18/92 

LCS 

GC-P091819-001 

92.00 

09/18/92 

LCS 

GC-T091819'-001 

123.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

GC-T091711-001 

104.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

6C~J091812-001 

96.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

6C-P091819-001 

111.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-T091819-001 

119.00 

09/21/92 

LCS 

GC«J092111-001 

103.00 

09/22/92 

LCS 

GC-I092215~001 

105.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

GC-J092111-001 

99.00 

09/23/92 

LCS 

GC-I092318-001 

101.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

GC-I092215-001 

106.00 

09/24/92 

LCS 

GC-J092316-001 

112.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-I092318-001 

99.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-J092316-001 

102.00 

09/25/92 

LCS 

GC-T092410-001 

112.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

GC-T092410-001 

125.00 

09/28/92 

LCS 

GC-I092811-001 

107.00 

09/28/92 

LCS 

GC-P092811-001 

92.00 

09/29/92 

LCS 

GC-P092918-001 

102.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-I092811-001 

112.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-P092811'001 

100,00 

09/30/92 

LCS 

GC-T0930il-001 

116.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

GC-P092918-001 

105.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

GC-T093011-001 

109.00 

10/02/92 

LCS 

GC-IlOOlll-OOl 

89.00 

10/02/92 

LCS  DUP 

6C-I100111-O0i 

92.00 

10/03/92 

LCS 

GC-I100212-001 

74.00 

10/03/92 

LCS  DUP 

GC-I100212-001 

79.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-49 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1 , 1 , 1-Trichl oroethane 

continued 

Type  of  Spike  ;  Laboratory  Control 

10/06/92 

LCS 

GC-P100612-001 

92.00 

10/07/92 

LCS 

QC-I100610-001 

104.00 

10/07/92 

LCS 

6C-I100715-001 

93.00 

10/07/92 

LCS 

GC-P100714-001 

90.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-I100610-001 

113.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-P100612-001 

98.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-I100715-001 

105.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-P100714-001 

102.00 

10/09/92 

LCS 

GC-I100817-001 

107.00 

10/09/92 

LCS 

GC-P100817-001 

92.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

6C-I100817-001 

113.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-P100817-001 

91.00 

10/12/92 

LCS 

6C-I101211-001 

107.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

6C-I101211-001 

114.00 

10/16/92 

LCS 

GC-P101604-001 

97.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC-P101604-001 

84.00 

10/19/92 

LCS 

GC-P101918-001 

99.00 

10/20/92 

LCS  DUP 

GC-P101918-001 

93.00 

Number  of  Samples 

:  74 

Below  acceptance  ;  0 

Mean  %  Recovery 

:  103.8 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation 

:  11.92 

Acceptance  Criteria  41-138 

Method  ;  SW8010 

Sp1 ked  Analyte  :  1,1, 2, 2- 

-Tetrachl oroethane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/03/92 

LCS 

GC-P080310-001 

139.00 

08/04/92 

LCS 

6C-J080412-001 

81.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC-P080310-001 

131.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

6C-J080412-001 

85.00 

08/07/92 

LCS 

GC-P080622-001 

122.00 

08/07/92 

LCS 

GC-T080722-001 

101.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-P080622-001 

127.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-T080722-001 

114.00 

08/10/92 

LCS 

GC-I081013-001 

101.00 

08/10/92 

LCS 

GC-T081011-001 

99.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-I081013-001 

86.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-T081011-001 

112.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-001 

94.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-001 

131.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-001 

102.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119-001 

133.00 

09/08/92 

LCS 

GC-T090816-001 

91.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

GC-T090816-001 

92.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A“6-50 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1, 1,2,2- 

-Tetrachloroethane  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/10/92 

LCS 

GC-T091014-001 

92.00 

09/11/92 

LCS 

GC-J091011-001 

69.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-J091011-001 

67.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-T091014-001 

104.00 

09/14/92 

LCS 

GC-J091419-001 

76.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

GC-J091419-001 

76.00 

09/16/92 

LCS 

GC-J091601-001 

91.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC-J091601-001 

90.00 

09/17/92 

LCS 

GC-T091711-001 

97.00 

09/18/92 

LCS 

GC-J091812-001 

93.00 

09/18/92 

LCS 

GC-P091819-001 

144.00 

09/18/92 

LCS 

GC-T091819-001 

107.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

GC-T091711-001 

84.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-J091812-001 

75.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC~P091819-001 

107.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-T091819-001 

100.00 

09/21/92 

LCS 

GC-J092111-001 

83.00 

09/22/92 

LCS 

GC~I092215-001 

118.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

GC-J092111-001 

84.00 

09/23/92 

LCS 

GC-I092318-001 

118.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

GC-I092215-001 

116.00 

09/24/92 

LCS 

GC-J092316-001 

85.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC>I092318-001 

107.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-J092316-001 

74.00 

09/25/92 

LCS 

GC-T092410-001 

107.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

GC-T092410-001 

101.00 

09/28/92 

LCS 

GC-I092811-001 

110.00 

09/28/92 

LCS 

GC-P092811-001 

126.00 

09/29/92 

LCS 

GC-P092918-001 

137.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-I092811-001 

106.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-P092811-001 

140.00 

09/30/92 

LCS 

GC-T093011-001 

92.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

GC-P092918-001 

138.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

GC-T093011-001 

102.00 

10/02/92 

LCS 

6C-I100111-001 

98.00 

10/02/92 

LCS  DUP 

GC-IlOOlll-OOl 

111.00 

10/03/92 

LCS 

GC-I100212-001 

125.00 

10/03/92 

LCS  DUP 

GC-I100212-001 

110.00 

10/06/92 

LCS 

GC-P100612~001 

127.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100610-001 

114.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100715-001 

112.00 

10/07/92 

LCS 

GC-P100714-001 

130.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-I100610-001 

124.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC>Pi00612-001 

128.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-I100715-001 

116.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-P100714-001 

131.00 

10/09/92 

LCS 

GC-I100817>001 

116.00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-51 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1,1,2,2-Tetrachloroethane 

continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/09/92 

LCS 

GC-P100817-001 

120.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

6C-I100817-001 

119.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-P100817-001 

113.00 

10/12/92 

LCS 

GC-I101211-001 

116.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

GC~I101211-001 

122.00 

10/16/92 

LCS 

GC-P101604-001 

34.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC-P101604-001 

66.00 

10/19/92 

LCS 

GC-P101918-001 

129.00 

10/20/92 

LCS  DUP 

GC-P101918-001 

132.00 

Number  of  Samples  : 

74 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

106.1 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

21.32 

Acceptance  Criteria 

8-184 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

08/03/92 

06-SW-01-01 

MS 

GC-P080310-001 

139.00 

08/03/92 

06-SW-01-01 

MSD 

GC-P080310-001 

124.00 

08/04/92 

04-SW-01-01 

MS 

GC-J080412-001 

86.00 

08/05/92 

04-SW-01-01 

MSD 

GC-J080412-001 

72.00 

08/07/92 

07-SW-01-01 

MS 

6C-P080622-001 

132.00 

08/07/92 

07-SW-01-01 

MSD 

GC-P080622-001 

136.00 

09/09/92 

07-MW-02-01 

MS 

GC-T090816-001 

88.00 

09/09/92 

07-MW-02-01 

MSD 

GC-T090816-001 

99.00 

09/10/92 

07-MW-04-01 

MS 

6C-J091011-001 

62-00 

09/10/92 

07-MW-04-01 

MSD 

GC-J091011-001 

74.00 

09/11/92 

04-MW-02-01 

MS 

GC-T091014-001 

105.00 

09/11/92 

04-MW-02-01 

MSD 

6C-T091014-001 

93.00 

09/15/92 

07-DS-10  MS 

GC-J091419-001 

86.00 

09/15/92 

07-DS-10  MSD 

GC-J091419-001 

75.00 

09/16/92 

Ol-MW-06-01 

MS 

GC-J091601-001 

79.00 

09/16/92 

Ol-MW-06-01 

MSD 

GC-J091601-001 

96.00 

09/17/92 

09-MW-01-01 

MS 

GC-T091711-001 

98.00 

09/17/92 

09-MW-01-01 

MSD 

6C-T091711-001 

92.00 

09/18/92 

09-MW-01-01 

MS 

GC-J091812-001 

94.00 

09/18/92 

09-MW-01-01 

MSD 

GC-J091812-001 

103.00 

09/19/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

GC-T091819-001 

104.00 

09/19/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

GC-T091819-001 

104.00 

09/19/92 

07-MW-01-01 

MS 

GC-T091819-001  • 

103.00 

09/19/92 

07-MW-01-01 

MSD 

GC-T091819-001 

101.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MS 

GC-J092111-001 

70.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MSD 

GC-J092111-001 

70.00 

09/23/92 

05-MW-07-01 

MS 

GC-I092215-001 

106.00 

09/23/92 

05-MW-07-01 

MSD 

GC-I092215-001 

108.00 

09/23/92 

09-MW-03-01 

MS 

GC-J092316-001 

93.00 

09/23/92 

09-MW-03-01 

MSD 

GC-J092316-001 

105.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-52 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1,1,2,2-Tetrachloroethane  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

09/24/92 

09-MW-03-01 

MS 

GC-I092318-001 

123.00 

09/24/92 

09-MW-03-01 

MSD 

GC-I092318-001 

118.00 

09/24/92 

09-MW-05-01 

MS 

GC-T092410-001 

106.00 

09/24/92 

09-MW-05-01 

MSD 

GC-T092410-001 

118.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MS 

GC-P092811-001 

134.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MSD 

GC-P092811-001 

128.00 

09/28/92 

05-MW-12-01 

MS 

GC-I092811-001 

116.00 

09/28/92 

05-MW-12-01 

MSD 

GC-I092811-001 

122.00 

09/30/92 

OS-MW-OB-Ol 

MS 

GC-P092918-001 

142.00 

09/30/92 

05-MW-05-01 

MSD 

GC-P092918~001 

140.00 

10/01/92 

02-GW-02-01 

MS 

GC-T093011-001 

98.00 

10/01/92 

02-GW-02-01 

MSD 

6C-T093011-001 

98.00 

10/01/92 

09-MW-11-01 

MS 

GC-IlOOlll-OOl 

123.00 

10/02/92 

09’MW-11-01 

MSD 

GC-IlOOlll-OOl 

125.00 

10/06/92 

09-MW-08~01 

MS 

GC-I100610-001 

116.00 

10/06/92 

09-MW-08-01 

MSD 

GC-I100610-001 

117.00 

10/07/92 

09-MW-14-01 

MS 

GC-I100715-001 

118.00 

10/07/92 

09-MW-14-01 

MSD 

GC-I100715-001 

124.00 

10/08/92 

09-MW-02-01 

MS 

GC-P100714-001 

105.00 

10/08/92 

09-MW-02-01 

MSD 

GC-P100714~001 

33.00 

10/09/92 

03-GW-01-01 

MS 

GC-I100817-001 

117.00 

10/09/92 

03-GW-01-01 

MSD 

GC-I100817-001 

117.00 

10/13/92 

03-DS-01  MS 

GC-I101211-001 

121.00 

10/13/92 

OS-DS-Ol  MSD 

GC-I1012il~001 

112.00 

Number  of  Samples 

:  54 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  105.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  21.87 

Acceptance  Criteria 

8-184 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1,1,2- 

Trichloroethane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/03/92 

LCS 

GC-P080310-001 

92.00 

08/04/92 

LCS 

GC-J080412-001 

92.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC-P080310-001 

82.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

6C-J080412-001 

92.00 

08/07/92 

LCS 

GC-P080622-001 

77.00 

08/07/92 

LCS 

GC-T080722-001 

89.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-P080622-001 

83.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-T080722-001 

102.00 

08/10/92 

LCS 

GC-I0810i3-001 

99.00 

08/10/92 

LCS 

GC-T081011-001 

95.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-I081013-001 

96.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-T081011-001 

97.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-53 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1 , 1 , 2-Tri chi oroethane  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/30/92 

LCS 

GC-I083012-001 

100.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-001 

84.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-001 

104.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119-001 

91.00 

09/08/92 

LCS 

GC-T090816-001 

88.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

GC-T090816-001 

86.00 

09/10/92 

LCS 

GC-T091014-001 

81.00 

09/11/92 

LCS 

GC-J091011-001 

73.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-J091011-001 

68.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-T091014-001 

93.00 

09/14/92 

LCS 

GC-J091419-001 

85.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

GC-J091419-001 

82.00 

09/16/92 

LCS 

GC-J091601-001 

96.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

6C-J091601-001 

95.00 

09/17/92 

LCS 

GC-T0917n-001 

88.00 

09/18/92 

LCS 

GC-J091812-001 

94.00 

09/18/92 

LCS 

GC-P091819-001 

100.00 

09/18/92 

LCS 

GC-T091819-001 

96.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

GC-T091711-001 

80.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-J091812-001 

78.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-P091819-001 

101.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-T091819-001 

94.00 

09/21/92 

LCS 

GC-J092111-001 

87.00 

09/22/92 

LCS 

GC-I092215-001 

99.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

GC-J092111-001 

85.00 

09/23/92 

LCS 

GC-I092318-001 

96.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

GC-I092215-001 

96.00 

09/24/92 

LCS 

6C-J092316-001 

86.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-I092318-001 

95.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-J092316-001 

76.00 

09/25/92 

LCS 

GC-T092410-001 

102.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

GC-T092410-001 

96.00 

09/28/92 

LCS 

GC-I092811-001 

95.00 

09/28/92 

LCS 

GC-P092811-00i 

88.00 

09/29/92 

LCS 

GC-P092918-001 

98.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-I092811-001 

99.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-P092811-001 

94.00 

09/30/92 

LCS 

GC-T093011-001 

88.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

GC-P092918-001 

93.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

GC-T093011-001 

81.00 

10/02/92 

LCS 

GC-IlOOlll-OOl 

91.00 

10/02/92 

LCS  DUP 

GC-IlOOlll-OOl 

96.00 

10/03/92 

LCS 

6C-I100212-001 

94.00 

10/03/92 

LCS  DUP 

GC-I100212-001 

91.00 

10/06/92 

LCS 

GC-P100612-001 

84.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100610-001 

93.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100715-001 

91.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-54 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1 , 1 ,2-Trichloroethane 

conti nued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/07/92 

LCS 

GC-P100714-001 

85.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-I 100610-001 

100.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

6C-P100612-001 

88.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-I100715-001 

95.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-P100714-001 

87.00 

10/09/92 

LCS 

GC-I100817-001 

95.00 

10/09/92 

LCS 

GC-P100817-001 

88.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-I100817-001 

98.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-P100817-001 

80.00 

10/12/92 

LCS 

GC-I101211-001 

93.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

GC-I101211-001 

102.00 

10/16/92 

LCS 

6C-P101604-001 

84.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

6C-P101604-001 

83.00 

10/19/92 

LCS 

GC-P101918-001 

81.00 

10/20/92 

LCS  DUP 

GC-P101918-001 

82.00 

Number  of  Samples 

:  74 

Below  acceptance  ; 

0 

Mean  %  Recovery 

:  90.4 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  7.63 

Acceptance  Criteria 

39-136 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1 , 1-Dichloroethane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/03/92 

LCS 

6C-P080310-001 

117.00 

08/04/92 

LCS 

6C-J080412-00i 

102.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC-P080310-001 

115.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

6C-J080412-001 

100.00 

08/07/92 

LCS 

GC-P080622-001 

110.00 

08/07/92 

LCS 

GC-T080722-001 

97.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-P080622-001 

109.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-T080722-001 

106.00 

08/10/92 

LCS 

GC-I081013-001 

101.00 

08/10/92 

LCS 

GC-T081011-001 

94.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-I081013-001 

97.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-T081011-001 

102.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-001 

111.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-001 

111.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-001 

108.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119-001 

120.00 

09/08/92 

LCS 

GC-T090816-001 

67.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

GC-T090816-001 

88.00 

09/10/92 

LCS 

6C-T091014-001 

88.00 

09/11/92 

LCS 

GC-J091011-001 

87.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-J091011-001 

80.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-55 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS.  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1 , 1-Di chi oroethane  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/11/92 

LCS  DUP 

GC-T091014-001 

96.00 

09/14/92 

LCS 

GC-J091419-001 

102.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

GC-J091419-001 

98.00 

09/16/92 

LCS 

GC-J091601-001 

92.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC-J091601-001 

95.00 

09/17/92 

LCS 

GC-T091711-001 

67.00 

09/18/92 

LCS 

GC-J091812-001 

91.00 

09/18/92 

LCS 

GC-P091819-001 

122.00 

09/18/92 

LCS 

GC-T091819-001 

69.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

GC-T091711-001 

62.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-J091812-001 

88.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-P091819-001 

127.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-T091819-001 

56.00 

09/21/92 

LCS 

GC-J092111-001 

97.00 

09/22/92 

LCS 

GC-I092215-001 

92.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

GC-J092111-001 

93.00 

09/23/92 

LCS 

GC-I092318-001 

86.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

GC-I092215-001 

95.00 

09/24/92 

LCS 

GC-J092316-001 

98.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC~I092318-001 

85.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-J092316-001 

88.00 

09/25/92 

LCS 

GC-T092410-001 

82.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

GC-T092410-001 

79.00 

09/28/92 

LCS 

GC-I092811-001 

90.00 

09/28/92 

LCS 

GC-P092811-001 

110.00 

09/29/92 

LCS 

GC-P092918-001 

119.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-I092811-001 

93.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-P0928n-001 

116.00 

09/30/92 

LCS 

GC-T093011-001 

83.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

GC-P092918-001 

126.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

GC-T093011-001 

80.00 

10/02/92 

LCS 

GC-IlOOlll-OOl 

81.00 

10/02/92 

LCS  DUP 

GC-IlOOlll-OOl 

83.00 

10/03/92 

LCS 

GC-I100212-001 

67.00 

10/03/92 

LCS  DUP 

GC-I100212-001 

71.00 

10/06/92 

LCS 

GC-P100612-001 

112.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100610-001 

93.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100715-001 

80.00 

10/07/92 

LCS 

GC-P100714-001 

110.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-I100610-001 

102.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-P100612-001 

115.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-I100715-001 

91.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-P100714-001 

120.00 

10/09/92 

LCS 

GC-I100817-001 

96.00 

10/09/92 

LCS 

GC-P100817-001 

114.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-I100817-001 

99.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-P100817-001 

112.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-56 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED  SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1 , 1-Dichloroethane  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/12/92  LCS 

GC~I101211-001 

97.00 

10/13/92  LCS  DUP 

GC-I101211-001 

101.00 

10/16/92  LCS 

GC-P101604-001 

116.00 

10/17/92  LCS  DUP 

GC-P101604-001 

106.00 

10/19/92  LCS 

6C-P101918-001 

111.00 

10/20/92  LCS  DUP 

GC‘P101918-001 

113.00 

Number  of  Samples 

:  74 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

:  97.0 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation 

:  15.88 

Acceptance  Criteria  47-132 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1 , 1-Dichloroethene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/03/92 

LCS 

GC-P080310-001 

95.00 

08/04/92 

LCS 

GC-J080412-001 

106.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC-P080310-001 

92.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

GC-J080412-001 

99.00 

08/07/92 

LCS 

GC-P080622-001 

90.00 

08/07/92 

LCS 

GC-T080722-001 

83.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-P080622-001 

88,00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-T080722-001 

80.00 

08/10/92 

LCS 

6C-I081013-001 

86.00 

08/10/92 

LCS 

6C-T081011-001 

83.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-I081013-001 

92.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-T081011-001 

83.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-001 

91.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-001 

68.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-001 

88.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119-001 

95.00 

09/08/92 

LCS 

GC-T090816-001 

79.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

GC-T090816-001 

70.00 

09/10/92 

LCS 

GC-T091014-001 

77.00 

09/11/92 

LCS 

GC-J091011-001 

88.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-J091011-001 

83.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-T091014-001 

75.00 

09/14/92 

LCS 

GC-J091419-001 

101.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

GC-J091419-001 

97.00 

09/16/92 

LCS 

6C-J091601-001 

89.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC-J091601-001 

91.00 

09/17/92 

LCS 

GC-T091711-001 

75.00 

09/18/92 

LCS 

GC-J091812-001 

84.00 

09/18/92 

LCS 

6C-P091819-001 

71.00 

09/18/92 

LCS 

GC-T091819-001 

78.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-57 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1 , 1-Di chi oroethene  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/18/92 

LCS  DUP 

GC-T091711-001 

73.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-J091812-001 

85.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-P091819-001 

71.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-T091819-001 

65.00 

09/21/92 

LCS 

GC~J092111-001 

96.00 

09/22/92 

LCS 

GC-I092215-001 

84.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

GC-J092111-001 

89.00 

09/23/92 

LCS 

GC-I092318-001 

80.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

GC-I092215-001 

84.00 

09/24/92 

LCS 

GC-J092316-001 

95.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-I092318-001 

74.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-J092316-001 

87.00 

09/25/92 

LCS 

GC-T092410-001 

84.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

GC-T092410-001 

82.00 

09/28/92 

LCS 

GC-I092811-001 

82.00 

09/28/92 

LCS 

GC-P092811-001 

64.00 

09/29/92 

LCS 

GC-P092918-001 

67.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-I092811-001 

85.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-P092811-001 

68.00 

09/30/92 

LCS 

GC-T093011-001 

77.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

GC-P092918-001 

74.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

6C-T093011-001 

76.00 

10/02/92 

LCS 

GC-IlOOlll-OOl 

67.00 

10/02/92 

LCS  DUP 

GC-IlOOlll-OOl 

71.00 

10/03/92 

LCS 

GC-I100212-001 

50.00 

10/03/92 

LCS  DUP 

GC-I100212-001 

56.00 

10/06/92 

LCS 

GC-P100612-001 

65.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100610-001 

86.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100715-001 

74.00 

10/07/92 

LCS 

GC-P100714-001 

63.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-I100610-001 

90.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-P100612-001 

68.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-I100715-001 

80.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-P100714-001 

70.00 

10/09/92 

LCS 

GC-I100817-001 

83.00 

10/09/92 

LCS 

GC-P100817-001 

65.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-I100817-001 

92.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-P100817-001 

65.00 

10/12/92 

LCS 

GC-I101211-001 

90.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

GC-I101211-001 

93.00 

10/16/92 

LCS 

GC-P101604-001 

69.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC-P101604-001 

59.00 

10/19/92 

LCS 

GC-P101918-001 

99.00 

10/20/92 

LCS  DUP 

GC-P101918-001 

90.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-58 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1 , l-Dichloroethene  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

0 
0 

28-167 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


08/03/92 

06-SW-01-01 

MS 

GC-P080310-001 

99.00 

08/03/92 

06-SW-01-01 

MSD 

GC-P080310-001 

75.00 

08/04/92 

04-SW-01-01 

MS 

GC-J080412-001 

101.00 

08/05/92 

04-SW-01-01 

MSD 

GC-J080412-001 

82.00 

08/07/92 

07-SW-01-01 

MS 

6C-P080622-001 

94.00 

08/07/92 

07-SW-01-01 

MSD 

6C-P080622-001 

72.00 

09/09/92 

07-MW-02-01 

MS 

GC-T090816-001 

78.00 

09/09/92 

07-MW-02-01 

MSD 

6C-T090816-001 

69.00 

09/10/92 

07-MW-04-01 

MS 

GC-J091011-001 

88.00 

09/10/92 

07-MW-04-01 

MSD 

GC-J091011-001 

104.00 

09/11/92 

04-MW-02-01 

MS 

GC-T091014-001 

77.00 

09/11/92 

04-MW-02-01 

MSD 

GC-T091014-001 

75.00 

09/15/92 

07-DS-10  MS 

GC-J091419-001 

117.00 

09/15/92 

07-DS-10  MSD 

GC-J091419-001 

113.00 

09/16/92 

Ol-MW-06-01 

MS 

6C-J091601-001 

109.00 

09/16/92 

Ol-MW-06-01 

MSD 

GC-J091601-001 

108.00 

09/17/92 

09-MW-01-01 

MS 

GC-T091711-001 

81.00 

09/17/92 

09-MW-01-01 

MSD 

GC-T091711-001 

75.00 

09/18/92 

09-MW-01-01 

MS 

GC-J091812-001 

93.00 

09/18/92 

09-MW-01-01 

MSD 

GC-J091812-001 

100.00 

09/19/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

GC-T091819-001 

81.00 

09/19/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

GC-T091819-001 

81.00 

09/19/92 

07-MW-01-01 

MS 

GC-T091819-001 

78.00 

09/19/92 

07-MW-01-01 

MSD 

GC-T091819-001 

79.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MS 

GC-J092111-001 

114.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MSD 

GC-J092111-001 

106.00 

09/23/92 

05-MW-07-01 

MS 

GC-I092215-001 

73.00 

09/23/92 

05-MW-07-01 

MSD 

GC-I092215-001 

76.00 

09/23/92 

09-MW-03-01 

MS 

GC-J092316-001 

99.00 

09/23/92 

09-MW-03-01 

MSD 

GC-J092316-001 

111.00 

09/24/92 

09-MW-03-01 

MS 

GC-I092318-001 

88.00 

09/24/92 

09-MW-03-01 

MSD 

GC-I092318-001 

77.00 

09/24/92 

09-MW-05-01 

MS 

GC-T092410-001 

87.00 

09/24/92 

09-MW-05-01 

MSD 

GC-T092410-001 

91.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MS 

GC-P092811-001 

101.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MSD 

6C-P092811-001 

81.00 

09/28/92 

05-MW-12-01 

MS 

GC-I092811-001 

88.00 

09/28/92 

05-MW-i2-01 

MSD 

GC-I092811-001 

84.00 

09/30/92 

05-MW-05-01 

MS 

GC-P092918-001 

72.00 

09/30/92 

05-MW-05-01 

MSD 

GC-P092918-001 

72.00 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


74 

80.6 

11.62 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-59 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1 , 1-Dichloroethene  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

10/01/92 

02-GW-02-01 

MS 

GC-T093011-001 

86.00 

10/01/92 

02-GW-02-01 

MSD 

GC-T093011-001 

83.00 

10/01/92 

09-MW-11-01 

MS 

GC-IlOOlll-OOl 

83.00 

10/02/92 

09-MW-11-01 

MSD 

GC-IlOOlll-OOl 

80.00 

10/06/92 

09-MW-08-01 

MS 

GC-I100610-001 

85.00 

10/06/92 

09-MW-08-01 

MSD 

GC-I100610-001 

83.00 

10/07/92 

09-MW-14-01 

MS 

GC-I100715-001 

80.00 

10/07/92 

09-MW-14-01 

MSD 

GC-I100715-001 

73.00 

10/08/92 

09-MW-02-01 

MS 

GC-P100714-001 

57.00 

10/08/92 

09-MW-02-01 

MSD 

GC-P100714-001 

66.00 

10/09/92 

03-GW-01-01 

MS 

GC-I100817-001 

94.00 

10/09/92 

03-GW-01-01 

MSD 

GC-I100817-001 

81.00 

10/13/92 

03-DS-01  MS 

6C-I101211-001 

70.00 

10/13/92 

03-DS-01  MSD 

GC-I101211-001 

65.00 

Number  of  Samples 

:  54 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  85.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  13.90 

Acceptance  Criteria 

28-167 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1 , 2 ,3-Trichloropropane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/03/92 

LCS 

GC-P080310-001 

106.00 

08/04/92 

LCS 

GC-J080412-001 

92.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC-P080310-001 

102.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

GC-J080412-001 

110.00 

08/07/92 

LCS 

GC-P080622-001 

96.00 

08/07/92 

LCS 

GC-T080722-001 

97.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-P080622-001 

98.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-T080722-001 

101.00 

08/10/92 

LCS 

GC-I081013-001 

109.00 

08/10/92 

LCS 

GC-T081011-001 

102.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

6C-I081013-001 

104.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-T081011-001 

90.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-001 

110.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-001 

92.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-001 

102.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119-001 

99.00 

09/08/92 

LCS 

GC-T090816-001 

90.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

GC-T090816-001 

78.00 

09/10/92 

LCS 

GC-T091014-001 

81.00 

09/11/92 

LCS 

GC-J091011-001 

81.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-J091011-001 

69.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-T091014-001 

88.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-60 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1,2,3- 

Trichloropropane  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/14/92 

LCS 

GC-J091419-001 

94.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

GC-J091419-001 

121.00 

09/16/92 

LCS 

GC-J091601-001 

122.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC-J091601-001 

99.00 

09/17/92 

LCS 

GC-T091711-001 

93.00 

09/18/92 

LCS 

GC-J091812-001 

80.00 

09/18/92 

LCS 

GC-P091819-001 

112-00 

09/18/92 

LCS 

GC-T091819-001 

92.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

GC-T091711-001 

86.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-J091812-001 

93.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-P091819-001 

109.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-T091819-001 

84.00 

09/21/92 

LCS 

GC-J092111-001 

106.00 

09/22/92 

LCS 

GC-I092215-001 

95.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

6C-J092111-001 

110.00 

09/23/92 

LCS 

GC-I092318-001 

93.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

GC-I092215-001 

97.00 

09/24/92 

LCS 

GC-J092316-001 

94.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-I092318-001 

94.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-J092316-001 

79.00 

09/25/92 

LCS 

GC-T092410-001 

88.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

GC-T092410-001 

87.00 

09/28/92 

LCS 

GC-I092811-001 

90.00 

09/28/92 

LCS 

6C-P092811-001 

101.00 

09/29/92 

LCS 

GC-P092918-001 

91.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

6C-I092811-001 

86.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-P092811-001 

103.00 

09/30/92 

LCS 

GC-T093011-001 

85.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

GC-P092918-001 

101.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

GC-T093011-001 

93.00 

10/02/92 

LCS 

GC-IlOOlll-OOl 

102.00 

10/02/92 

LCS  DUP 

GC-IlOOlll-OOl 

91.00 

10/03/92 

LCS 

GC-I100212-001 

98.00 

10/03/92 

LCS  DUP 

GC-I100212-001 

92.00 

10/06/92 

LCS 

GC-P100612-001 

86.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100610-001 

95.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100715-001 

96.00 

10/07/92 

LCS 

GC-P100714-001 

98.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-I100610-001 

97.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-P100612-001 

90.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-I100715-001 

86.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-P100714-001 

95.00 

10/09/92 

LCS 

GC-I100817-001 

94.00 

10/09/92 

LCS 

GC-P100817-001 

88.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-I100817-001 

89.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-P100817-001 

94.00 

10/12/92 

LCS 

GC-I101211-001 

91.00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-61 


TABLE  A-6.  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED  SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1 , 2 , 3-Tri chi oropropane 

continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/13/92  LCS  DUP 

GC-I101211-001 

92.00 

10/16/92  LCS 

GC-P101604-001 

101.00 

10/17/92  LCS  DUP 

GC-P101604-001 

98.00 

10/19/92  LCS 

GC-P101918-001 

91.00 

10/20/92  LCS  DUP 

GC-P101918-001 

88.00 

Number  of  Samples 

:  74 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

:  95.0 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation 

:  9.42 

Acceptance  Criteria  NS 

Method  ;  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1 ,2-Di chlorobenzene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/03/92 

LCS 

GC-P080310-001 

90,00 

08/04/92 

LCS 

GC-J080412-001 

107.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC-P080310-001 

93.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

GC-J080412-001 

96.00 

08/07/92 

LCS 

GC-P080622-001 

82.00 

08/07/92 

LCS 

GC-T080722-001 

104.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-P080622-001 

86.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-T080722-001 

117.00 

08/10/92 

LCS 

GC-I081013-001 

92.00 

08/10/92 

LCS 

GC-T081011-001 

111.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC~I081013-001 

81.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-T081011-001 

113.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-001 

88.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-001 

82.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-001 

94.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119-001 

95.00 

09/08/92 

LCS 

GC-T090816-001 

107.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

GC-T090816-001 

101.00 

09/10/92 

LCS 

GC-T091014-001 

107.00 

09/11/92 

LCS 

GC-J091011-001 

79.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-J091011-001 

70.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-T091014-001 

111.00 

09/14/92 

LCS 

GC-J091419-001 

91.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

GC-J091419-001 

85.00 

09/16/92 

LCS 

6C-J091601-001 

94.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC-J091601-001 

92.00 

09/17/92 

LCS 

GC-T091711-001 

104.00 

09/18/92 

LCS 

GC-J091812-001 

94.00 

09/18/92 

LCS 

GC-P091819-001 

96.00 

09/18/92 

LCS 

GC-T091819-001 

115.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

GC-T091711-001 

96.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-62 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1 ,2-Di chlorobenzene  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/19/92 

LCS  DUP 

GC-J091812-001 

82.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-P091819~001 

100.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-T091819-001 

110.00 

09/21/92 

LCS 

GC-J092111-001 

90.00 

09/22/92 

LCS 

GC-I092215-001 

103.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

GC-J092111-001 

88.00 

09/23/92 

LCS 

GC’I092318~001 

104.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

GC-I092215-001 

107.00 

09/24/92 

LCS 

GC-J092316-001 

91.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC--I092318-001 

104.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-J092316-001 

77.00 

09/25/92 

LCS 

GC-T092410-001 

115.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

GC-T092410-001 

119.00 

09/28/92 

LCS 

GC-I092811-001 

104.00 

09/28/92 

LCS 

GC-P092811-001 

85.00 

09/29/92 

LCS 

GC-P092918-001 

101.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-I092811-001 

107.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-P092811-001 

98.00 

09/30/92 

LCS 

GC-T093011-001 

107.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

GC-P092918-001 

99.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

GC-T093011-001 

100.00 

10/02/92 

LCS 

GC-IlOOlll-OOl 

98.00 

10/02/92 

LCS  DUP 

GC-IlOOlll-OOl 

103.00 

10/03/92 

LCS 

GC-I100212-001 

96.00 

10/03/92 

LCS  DUP 

GC-I100212-001 

94.00 

10/06/92 

LCS 

GC-P100612-001 

88.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100610-001 

109.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100715-001 

104.00 

10/07/92 

LCS 

GC-P100714-001 

85.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-I100610-001 

114.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-P100612-001 

88.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-I100715-001 

109.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-P100714*-001 

90.00 

10/09/92 

LCS 

GC-I100817-001 

111.00 

10/09/92 

LCS 

GC-P100817-001 

91.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-I100817-001 

117.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-P100817-001 

88.00 

10/12/92 

LCS 

GC>I101211-001 

104.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

GC-I101211-001 

111.00 

10/16/92 

LCS 

GC-P101604-001 

91.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC-P101604-001 

81.00 

10/19/92 

LCS 

GC-P101918-001 

92,00 

10/20/92 

LCS  DUP 

GC-PlOigiS-OOl 

84.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-63 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1 , 2-Di chlorobenzene  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


Number  of  Samples  :  74 

Mean  %  Recovery  :  97.5 

Standard  Deviation  :  11.08 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1 , 2-Di chi oroethane 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/03/92 

LCS 

GC-P080310-001 

98.00 

08/04/92 

LCS 

6C-J080412-001 

101.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC-P080310-001 

95.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

GC-J080412-001 

88.00 

08/07/92 

LCS 

GC~P080622-001 

88.00 

08/07/92 

LCS 

GC-T080722-001 

105.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-P080622-001 

89.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-T080722-001 

124.00 

08/10/92 

LCS 

GC-I081013-001 

94.00 

08/10/92 

LCS 

GC-T081011-001 

112.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-I081013-001 

90.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-T081011-001 

119.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-001 

100.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-001 

91.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-001 

99.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119-001 

98.00 

09/08/92 

LCS 

GC-T090816-001 

100.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

GC-T090816-001 

95.00 

09/10/92 

LCS 

GC-T091014-001 

92.00 

09/11/92 

LCS 

6C-J091011-001 

70.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-J091011~001 

66.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-T091014-001 

104.00 

09/14/92 

LCS 

GC-J091419-001 

84.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

GC-J091419-001 

81.00 

09/16/92 

LCS 

GC-J091601-001 

88.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC-J091601-001 

89.00 

09/17/92 

LCS 

GC-T091711-001 

102.00 

09/18/92 

LCS 

GC-J091812-001 

88.00 

09/18/92 

LCS 

GC-P091819-001 

109.00 

09/18/92 

LCS 

GC-T091819-001 

106.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

GC-T091711-001 

88.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-J091812-001 

74.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-P091819-001 

112.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-T091819-001 

103.00 

09/21/92 

LCS 

GC-J092111-001 

84.00 

09/22/92 

LCS 

GC-I092215-001 

100.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

GC-J092111-001 

82.00 

0 

0 

D-208 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-64 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1,2-Dichloroethane  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/23/92 

LCS 

GC-I092318-001 

95.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

GC-I092215-001 

100.00 

09/24/92 

LCS 

GC-J092316-001 

82.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-I092318-001 

94.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

6C-J092316-001 

72.00 

09/25/92 

LCS 

6C-T092410-001 

111.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

GC-T092410-001 

107.00 

09/28/92 

LCS 

GC-I092811-001 

96.00 

09/28/92 

LCS 

GC-P092811-001 

95.00 

09/29/92 

LCS 

GC-P092918-001 

104.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-I092811-001 

100.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-P092811-001 

102.00 

09/30/92 

LCS 

GC-T093011-001 

98.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

GC-P092918-001 

106.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

GC-T093011-001 

98.00 

10/02/92 

LCS 

GC-IlOOlll-OOl 

92.00 

10/02/92 

LCS  DUP 

GC-IlOOlll-OOl 

95.00 

10/03/92 

LCS 

GC-I100212-001 

90.00 

10/03/92 

LCS  DUP 

GC-I100212-001 

88.00 

10/06/92 

LCS 

GC-P100612-001 

92.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100610-001 

93.00 

10/07/92 

LCS 

GC>I100715-001 

88.00 

10/07/92 

LCS 

GC-P100714-001 

91.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-I100610-001 

103.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC~P100612-001 

95.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-I100715-001 

95.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-P100714-001 

99.00 

10/09/92 

LCS 

GC-I100817-001 

97.00 

10/09/92 

LCS 

GC-P100817-001 

93.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-I100817-001 

100.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-P100817-001 

93.00 

10/12/92 

LCS 

GC-I10i211-001 

101,00 

10/13/92 

LCS  DUP 

GC-I101211-001 

104.00 

10/16/92 

LCS 

GC-P101604-001 

94.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC-P101604-001 

90.00 

10/19/92 

LCS 

GC-P101918-001 

86.00 

10/20/92 

LCS  DUP 

GC-P101918-001 

94.00 

Number  of  Sampli 

as 

:  74 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  95.1 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  10.17 

Acceptance  Criteria 

51-147 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-65 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1,2-Dichloroethane  continued 
Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


08/03/92 

06-SW-01-01 

MS 

GC-P080310-001 

97.00 

08/03/92 

06-SW-01-01 

MSD 

GC-P080310-001 

96.00 

08/04/92 

04-SW-01-01 

MS 

GC-J080412-001 

82.00 

08/05/92 

04-SW-01-01 

MSD 

GC-J080412-001 

78.00 

08/07/92 

07-SW-01-0i 

MS 

GC-P080622-001 

91.00 

08/07/92 

07-SW-01-01 

MSD 

GC-P080622-001 

98.00 

09/09/92 

07-MW-02-01 

MS 

GC-T090816-001 

93.00 

09/09/92 

07-MW-02-01 

MSD 

GC-T090816-001 

96.00 

09/10/92 

07-MW-04-01 

MS 

GC-J091011-001 

67.00 

09/10/92 

07-MW-04-01 

MSD 

GC-J091011-001 

72.00 

09/11/92 

04-MW-02-01 

MS 

GC-T091014-001 

107.00 

09/11/92 

04-MW-02-01 

MSD 

6C-T091014-001 

91.00 

09/15/92 

07-DS-10  MS 

GC-J091419-001 

87.00 

09/15/92 

07-DS-10  MSD 

GC-J091419-001 

78.00 

09/16/92 

Ol-MW-06-01 

MS 

GC-J091601-001 

80.00 

09/16/92 

Ol-MW-06-01 

MSD 

GC-J091601-001 

96.00 

09/17/92 

09-MW-01-01 

MS 

GC-T091711-001 

101.00 

09/17/92 

09-MW-01-01 

MSD 

GC-T091711-001 

94.00 

09/18/92 

09-MW-01-01 

MS 

GC-J091812-001 

88.00 

09/18/92 

09-MW-01-01 

MSD 

GC-J091812-001 

99.00 

09/19/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

GC-T091819-001 

106.00 

09/19/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

GC-T091819-001 

106.00 

09/19/92 

07-MW-01-01 

MS 

GC-T091819-001 

96.00 

09/19/92 

07-MW-01-01 

MSD 

GC-T091819-001 

98.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MS 

GC-J092111-001 

92.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MSD 

GC-J092111-001 

66.00 

09/23/92 

05-MW-07-01 

MS 

GC-I092215-001 

59.00 

09/23/92 

05-MW-07-01 

MSD 

GC-I092215-001 

71.00 

09/23/92 

09-MW-03-01 

MS 

GC-J092316-001 

90.00 

09/23/92 

09-MW-03-01 

MSD 

GC-J092316-001 

93.00 

09/24/92 

09-MW-03-01 

MS 

GC-I092318-001 

100.00 

09/24/92 

09-MW-03-01 

MSD 

GC-I092318-001 

99.00 

09/24/92 

09-MW-05-01 

MS 

GC-T092410-001 

111.00 

09/24/92 

09-MW-05-01 

MSD 

GC-T092410-001 

118.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MS 

GC-P092811-001 

94.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MSD 

GC-P092811-001 

99.00 

09/28/92 

05-MW-12~01 

MS 

GC-I092811-001 

93.00 

09/28/92 

05-MW-12-01 

MSD 

GC-I092811-001 

89.00 

09/30/92 

05-MW-05-01 

MS 

GC-P092918-001 

72.00 

09/30/92 

05-MW-05-01 

MSD 

GC-P092918-001 

111.00 

10/01/92 

02-GW-02-01 

MS 

GC-T093011-001 

99.00 

10/01/92 

02-GW-02-01 

MSD 

GC-T093011-001 

98.00 

10/01/92 

09-MW-11-01 

MS 

6C-I100111-001 

75.00 

10/02/92 

09-MW-11-01 

MSD 

GC-IlOOlll-OOl 

80.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-66 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1,2-Dichloroethane  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

10/06/92 

09-MW-08-01 

MS 

GC-I100610-001 

89.00 

10/06/92 

09-MW-08*>01 

MSD 

GC-I100610-001 

93.00 

10/07/92 

09-MW-14-01 

MS 

GC-I100715-001 

92.00 

10/07/92 

09-MW-14-01 

MSD 

GC~I100715-001 

83.00 

10/08/92 

09-MW-02-01 

MS 

GC-P100714’-001 

84.00 

10/08/92 

09-MW-02-01 

MSD 

GC-P100714~001 

88.00 

10/09/92 

03-GW-01-01 

MS 

GC-I100817-001 

91.00 

10/09/92 

03-6W-01-01 

MSD 

GC-I100817-001 

94.00 

10/13/92 

03“DS-01  MS 

GC-I101211-001 

91.00 

10/13/92 

03-DS-01  MSD 

GC-I101211-001 

87.00 

Number  of  Samples 

:  54 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  90.7 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  11.84 

Acceptance  Criteria 

51-147 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1,2-Dichloropropane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/03/92 

LCS 

GC-P080310-001 

87.00 

08/04/92 

LCS 

GC-J080412-001 

98.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC-P080310-001 

84.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

6C-J080412-001 

106.00 

08/07/92 

LCS 

6C-P080622-001 

79.00 

08/07/92 

LCS 

GC-T080722-001 

93.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-P080622-001 

81.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-T080722-001 

105.00 

08/10/92 

LCS 

GC-I081013-001 

101.00 

08/10/92 

LCS 

GC-T081011-001 

101.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-I081013-001 

98.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-T081011-001 

106.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-001 

112.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-001 

80.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-001 

108.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119-001 

88.00 

09/08/92 

LCS 

GC-T090816-001 

94.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

GC-T090816-001 

92.00 

09/10/92 

LCS 

GC-T091014-001 

88.00 

09/11/92 

LCS 

GC-J091011-001 

80.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-J091011-001 

76.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-T091014-001 

99.00 

09/14/92 

LCS 

GC-J091419-001 

103.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

GC-J091419-001 

95.00 

09/16/92 

LCS 

GC-J091601-001 

94.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC-J091601-001 

98.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-67 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS.  WATER  SAMPLES.  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1 ,2-Di chi oropropane  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/17/92 

LCS 

GC-T091711-001 

93.00 

09/18/92 

LCS 

GC-J091812-001 

94.00 

09/18/92 

LCS 

GC-P091819-001 

91.00 

09/18/92 

LCS 

GC-T091819-001 

101.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

GC”T091711-001 

86.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-J091812-001 

84.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-P091819-001 

96.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

6C-T091819-001 

113.00 

09/21/92 

LCS 

GC-J092111-001 

92.00 

09/22/92 

LCS 

GC-I092215-001 

85.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

GC-J092111-001 

91.00 

09/23/92 

LCS 

GC-I092318-001 

82.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

GC-I092215-001 

85.00 

09/24/92 

LCS 

6C-J092316-001 

92.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-I092318-001 

81.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-J092316-001 

82.00 

09/25/92 

LCS 

GC-T092410-001 

107.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

GC-T092410-001 

120.00 

09/28/92 

LCS 

GC-I092811-001 

85.00 

09/28/92 

LCS 

GC-P092811-001 

84.00 

09/29/92 

LCS 

GC-P092918-001 

92.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-I092811-001 

88.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-P092811-001 

90.00 

09/30/92 

LCS 

GC-T093011-001 

107.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

GC-P092918-001 

95.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

GC-T093011-001 

81.00 

10/02/92 

LCS 

GC-IlOOlll-OOl 

76.00 

10/02/92 

LCS  DUP 

GC-IlOOlll-OOl 

80.00 

10/03/92 

LCS 

GC-I100212-001 

71.00 

10/03/92 

LCS  DUP 

GC-I100212-001 

72.00 

10/06/92 

LCS 

GC-P100612-001 

83.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100610-001 

84.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100715-001 

76.00 

10/07/92 

LCS 

GC-P100714-001 

81.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-I1006i0-001 

90.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-P100612-001 

85.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-I100715-001 

87.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-P100714-001 

88.00 

10/09/92 

LCS 

GC-I100817-001 

89.00 

10/09/92 

LCS 

GC-P100817-001 

85.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

6C-I100817-001 

95.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-P100817-001 

83.00 

10/12/92 

LCS 

GC-I101211-001 

87.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

GC-I101211-001 

92.00 

10/16/92 

LCS 

GC-P101604-001 

85.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC-P101604-001 

78.00 

10/19/92 

LCS 

GC-P101918-001 

86.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-68 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1 ,2-Dichloropropane  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/20/92  LCS  DUP  6C-P101918-001  82.00 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


74 

90.2 

10.05 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  44-156 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


08/03/92 

06-SW-01-01 

MS 

GC-P080310-001 

89.00 

08/03/92 

06-SW-01-01 

MSD 

GC-P080310-001 

90.00 

08/04/92 

04-SW-01-01 

MS 

GC-J080412-001 

95.00 

08/05/92 

04-SW-01-01 

MSD 

GC-J080412-001 

84.00 

08/07/92 

07-SW-01-01 

MS 

GC-P080622-001 

87.00 

08/07/92 

07-SW-01-01 

MSD 

GC-P080622-001 

88.00 

09/09/92 

07-MW-02-01 

MS 

6C-T090816-001 

89,00 

09/09/92 

07-MW-02-01 

MSD 

GC-T090816-001 

91.00 

09/10/92 

07-MW-04-01 

MS 

GC-J091011-001 

78.00 

09/10/92 

07-MW-04-01 

MSD 

GC-J091011-001 

84.00 

09/11/92 

04-MW-02-01 

MS 

GC-T091014-001 

113.00 

09/11/92 

04-MW-02-01 

MSD 

GC-T091014-001 

88.00 

09/15/92 

07-DS-10  MS 

GC-J091419-001 

97.00 

09/15/92 

07-DS-10  MSD 

GC-J091419-001 

91.00 

09/16/92 

Ol-MW-06-01 

MS 

GC-J091601-001 

90.00 

09/16/92 

Ol-MW-06-01 

MSD 

GC-J091601-001 

103.00 

09/17/92 

09-MW-01-01 

MS 

GC-T091711-001 

91.00 

09/17/92 

09-MW-01-01 

MSD 

GC-T091711-001 

85.00 

09/18/92 

09-MW-01-01 

MS 

GC-J091812-001 

92.00 

09/18/92 

09-MW-01-01 

MSD 

GC-J091812-001 

102.00 

09/19/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

GC-T091819-001 

105.00 

09/19/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

GC-T091819-001 

105.00 

09/19/92 

07-MW-01-01 

MS 

GC-T091819-001 

93.00 

09/19/92 

07-MW-01-01 

MSD 

GC-T091819-001 

91.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MS 

GC-J092111-001 

86.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MSD 

GC-J092111-001 

88.00 

09/23/92 

05-MW-07-01 

MS 

GC-I092215-001 

81.00 

09/23/92 

05-MW-07-01 

MSD 

GC-I092215-001 

83.00 

09/23/92 

09-MW-03-01 

MS 

GC-J092316-001 

89.00 

09/23/92 

09-MW-03-01 

MSD 

GC-J092316-001 

97.00 

09/24/92  ' 

09-MW-03-01 

MS 

GC-I092318-001 

86.00 

09/24/92 

09-MW-03-01 

MSD 

GC-I092318-001 

84,00 

09/24/92 

09-MW-05-01 

MS 

6C-T092410-001 

106.00 

09/24/92 

09-MW-05-01 

MSD 

GC-T092410-001 

126.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MS 

GC-P092811-001 

87,00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MSD 

GC-P092811-001 

84.00 

09/28/92 

05-MW-12-01 

MS 

GC-I092811-001 

85.00 

09/28/92 

05-MW-12-01 

MSD 

GC-I092811-001 

84.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-69 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1 ,2-Dichloropropane  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

09/30/92 

05-MW-05-01 

MS 

GC-P092918-001 

92.00 

09/30/92 

05-MW-05-01 

MSD 

GC-P092918-001 

92.00 

10/01/92 

02-GW-02-01 

MS 

GC-T093011-001 

106.00 

10/01/92 

02-GW-02-01 

MSD 

GC-T093011-001 

102.00 

10/01/92 

09-MW-11-01 

MS 

GC-IlOOlll-OOl 

91.00 

10/02/92 

09-MW-11-01 

MSD 

GC-IlOOlll-OOl 

92.00 

10/06/92 

09-MW-08-01 

MS 

GC-I100610-001 

88.00 

10/06/92 

09-MW-08-01 

MSD 

6C-I100610-001 

86.00 

10/07/92 

09-MW-14-01 

MS 

GC-I100715-001 

82.00 

10/07/92 

09-MW-14-01 

MSD 

GC-I100715-001 

80.00 

10/08/92 

09-MW-02-01 

MS 

GC-P100714-001 

75.00 

10/08/92 

09-MW-02-01 

MSD 

GC-P100714-001 

79.00 

10/09/92 

03-GW-01-01 

MS 

GC-I100817-001 

88.00 

10/09/92 

03-GW-01-01 

MSD 

GC-I100817-001 

87.00 

10/13/92 

03-DS-01  MS 

GC-I101211-001 

78.00 

10/13/92 

03-DS-01  MSD 

GC-I101211-001 

73.00 

Number  of  Sampli 

es 

:  54 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  90.3 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  9.65 

Acceptance  Criteria 

44-156 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1,3-Dichlorobenzene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/03/92 

LCS 

GC-P080310-001 

99.00 

08/04/92 

LCS 

GC-J080412-001 

113.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC-P080310-001 

102.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

GC-J080412-001 

109.00 

08/07/92 

LCS 

GC-P080622-001 

95.00 

08/07/92 

LCS 

6C-T080722-001 

101.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-P080622-001 

96.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-T080722-001 

110.00 

08/10/92 

LCS 

GC-I081013-001 

93.00 

08/10/92 

LCS 

GC-T081011-001 

105.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-I081013-001 

80.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-T081011-001 

108.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-001 

89.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-001 

90.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-001 

94.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119-001 

102.00 

09/08/92 

LCS 

GC-T090816-001 

102.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

GC-T090816-001 

98,00 

09/10/92 

LCS 

6C-T091014-001 

105.00 

09/11/92 

LCS 

GC-J091011-001 

86.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-70 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1,3-Di chlorobenzene  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-J091011-001 

79.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-T091014-001 

106.00 

09/14/92 

LCS 

GC-J091419-001 

106.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

6C-J091419'001 

95.00 

09/16/92 

LCS 

GC-J091601-001 

100.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC-J091601-001 

98.00 

09/17/92 

LCS 

GC-T091711-001 

99.00 

09/18/92 

LCS 

GC-J091812-001 

98.00 

09/18/92 

LCS 

GC-P091819-001 

104.00 

09/18/92 

LCS 

GC-T091819-001 

109.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

GC-T091711-001 

93.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-J091812-001 

91.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-P091819-001 

105.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-T091819-001 

107.00 

09/21/92 

LCS 

GC~J092111-001 

98.00 

09/22/92 

LCS 

GC-I092215-001 

111.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

GC-J092ill-001 

95.00 

09/23/92 

LCS 

GC-I092318-001 

114.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

GC-I092215~001 

115.00 

09/24/92 

LCS 

GC-J092316-001 

96.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-I092318-001 

111.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-J092316-001 

86.00 

09/25/92 

LCS 

GC-T092410-001 

118.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

GC-T092410-001 

118.00 

09/28/92 

LCS 

GC-I092811-001 

115.00 

09/28/92 

LCS 

GC-P0928n-001 

94.00 

09/29/92 

LCS 

GC-P092918-001 

109.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-I092811-001 

116.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC’’P092811-001 

106.00 

09/30/92 

LCS 

GC-T093011-001 

106.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

GC-P092918-001 

110.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

GC-T093011-001 

95.00 

10/02/92 

LCS 

GC-IlOOlll-OOl 

107.00 

10/02/92 

LCS  DUP 

GC-IlOOlll-OOl 

110.00 

10/03/92 

LCS 

GC~I100212-001 

100.00 

10/03/92 

LCS  DUP 

GC-I100212-001 

98.00 

10/06/92 

LCS 

GC-P100612-001 

95.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100610-001 

120.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100715-001 

114.00 

10/07/92 

LCS 

GC-P100714-001 

93.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-I100610-001 

125.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-P100612-001 

97.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC’*I100715-001 

119.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-P100714-001 

101.00 

10/09/92 

LCS 

GC-I100817-001 

122.00 

10/09/92 

LCS 

6C-P100817-001 

97.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-I100817-001 

128.00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-71 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1,3-Di chlorobenzene  continued 


Type  of  Spike  ;  Laboratory  Control 


10/09/92 

LCS 

DUP 

GC-P100817-001 

96.00 

10/12/92 

LCS 

GC-I101211-001 

112.00 

10/13/92 

LCS 

DUP 

6C-I101211-001 

120.00 

10/16/92 

LCS 

GC-P101604-001 

98.00 

10/17/92 

LCS 

DUP 

GC-P101604-001 

88.00 

10/19/92 

LCS 

GC-P101918-001 

103.00 

10/20/92 

LCS 

DUP 

GC-P101918-001 

94.00 

Number  of 

Sampli 

es 

:  74 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

:  102.9 

Above  acceptance  :  0 

Standard 

Deviation 

:  10.36 

Acceptance  Criteria  7-187 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1 ,4-Di chi orobenzene 

Type  of  Spike  :  Laboratory 

Control 

08/03/92 

LCS 

6C-P080310-001 

88.00 

08/04/92 

LCS 

GC~J080412-001 

112.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC-P080310-001 

91.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

GC-J080412-001 

96.00 

08/07/92 

LCS 

GC-P080622-001 

81.00 

08/07/92 

LCS 

GC-T080722-001 

105.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-P080622-001 

86.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-T080722-001 

130.00 

08/10/92 

LCS 

GC-I081013-001 

92.00 

08/10/92 

LCS 

GC-T081011-001 

121.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-I081013-001 

79.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-T081011-001 

115.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-001 

88.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-001 

82.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-001 

94.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119-001 

95.00 

09/08/92 

LCS 

GC-T090816-001 

114.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

GC-T090816-001 

109.00 

09/10/92 

LCS 

GC-T091014-001 

117.00 

09/11/92 

LCS 

GC-J091011-001 

83.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-J091011-001 

74.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-T091014-001 

121.00 

09/14/92 

LCS 

GC-J091419-001 

96.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

GC-J091419-001 

91.00 

09/16/92 

LCS 

GC-J091601-001 

95.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

6C-J091601-001 

93.00 

09/17/92 

LCS 

GC-T091711-001 

114.00 

09/18/92 

LCS 

GC-J091812-001 

94.00 

09/18/92 

LCS 

GC-P091819-001 

95.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 

ND  = 

Not  Detected  NC  =  Not 

Calculable 

NS  =  Not  Specified 

A-6-72 

TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1 ,4-Dichl orobenzene  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/18/92 

LCS 

GC-T091819-001 

125.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

GC-T091711-001 

104.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-J091812-001 

84.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-P091819-001 

98.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-T091819-001 

113.00 

09/21/92 

LCS 

GC-J092111-001 

92.00 

09/22/92 

LCS 

GC-I092215-001 

105.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

GC-J092111-001 

91.00 

09/23/92 

LCS 

GC-I092318-001 

108.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

GC-T092215-001 

111.00 

09/24/92 

LCS 

GC-J092316-001 

96.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-I092318-001 

106.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-J092316-001 

83.00 

09/25/92 

LCS 

GC-T092410-001 

126.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

GC-T092410-001 

129.00 

09/28/92 

LCS 

GC-I092811-001 

107.00 

09/28/92 

LCS 

GC-P092811-001 

88.00 

09/29/92 

LCS 

GC-P092918-001 

101.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-I092811-001 

108.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-P092811«001 

98.00 

09/30/92 

LCS 

GC-T093011-001 

115.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

GC-P092918-001 

102.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

GC-T093011-001 

119.00 

10/02/92 

LCS 

GC-IlOOlll-OOl 

100.00 

10/02/92 

LCS  DUP 

GC-IlOOlll-OOl 

105.00 

10/03/92 

LCS 

GC-I100212-001 

95.00 

10/03/92 

LCS  DUP 

6C-I100212-00i 

96.00 

10/06/92 

LCS 

GC-P100612’001 

88.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100610-001 

112.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100715-001 

106.00 

10/07/92 

LCS 

GC-P100714~001 

76.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-I100610-001 

117.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-P100612-001 

88.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-I100715-001 

111.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-P100714-001 

90.00 

10/09/92 

LCS 

GC-I100817-001 

114.00 

10/09/92 

LCS 

GC-P100817-001 

90.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-I100817-001 

119.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-P100817-001 

88.00 

10/12/92 

LCS 

GC-I101211-001 

108.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

GC-I101211-001 

115.00 

10/16/92 

LCS 

GC-P101604-001 

88.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC-P101604-001 

83.00 

10/19/92 

LCS 

GC-P101918-001 

92.00 

10/20/92 

LCS  DUP 

GC-P101918-001 

84.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-73 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1 , 4-Di chi orobenzene  continued 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

74 

100.3 
13.63 


huiiiuer  ui  c>dmpies 

Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  42-143 


Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  l-Bromo-4-fl uorobenzene 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/03/92 

LCS 

GC-P080310-001 

93.00 

08/04/92 

LCS 

GC-J080412-001 

103.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC-P080310-001 

89.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

GC-J080412-001 

104.00 

08/07/92 

LCS 

6C-P080622-001 

81.00 

08/07/92 

LCS 

GC-T080722-001 

94.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-P080622-001 

88.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-T080722-001 

91.00 

08/10/92 

LCS 

6C-I081013-001 

122.00 

08/10/92 

LCS 

GC-T081011-001 

94.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-I081013-001 

113.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-T081011-001 

102.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-001 

121.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-001 

86.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-001 

129.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119-001 

92.00 

09/08/92 

LCS 

GC-T090816-001 

94.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

GC-T090816-001 

89.00 

09/10/92 

LCS 

GC-T091014-001 

93.00 

09/11/92 

LCS 

GC-J091011-001 

78.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-J091011-001 

72.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-T091014-001 

86.00 

09/14/92 

LCS 

6C-J091419-001 

101.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

GC-J091419-001 

95.00 

09/16/92 

LCS 

GC-J091601-001 

91.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC-J091601-001 

99.00 

09/17/92 

LCS 

GC-T091711-001 

88.00 

09/18/92 

LCS 

GC-J091812-001 

91.00 

09/18/92 

LCS 

GC-P091819-001 

100.00 

09/18/92 

LCS 

GC-T091819-001 

92.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

GC-T091711-001 

82.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-J091812-001 

84.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-P091819-001 

98.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-T091819-001 

82.00 

09/21/92 

LCS 

GC-J092111-001 

90.00 

09/22/92 

LCS 

GC-I092215-001 

100.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

GC-J092111-001 

88.00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 


A-6-74 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  l-Bromo-4- 

f 1 uorobenzene 

continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/23/92 

LCS 

GC-I092318-001 

98.00 

09/23/92 

LCS 

DUP 

GC-I092215-001 

99.00 

09/24/92 

LCS 

GC-J092316-001 

88.00 

09/24/92 

LCS 

DUP 

GC-I092318-001 

96.00 

09/24/92 

LCS 

DUP 

GC-J092316-001 

90.00 

09/25/92 

LCS 

GC-T092410-001 

105.00 

09/25/92 

LCS 

DUP 

GC-T092410-001 

103.00 

09/28/92 

LCS 

GC-I092811-001 

97.00 

09/28/92 

LCS 

GC-P092811-001 

90.00 

09/29/92 

LCS 

GC-P092918-001 

100.00 

09/29/92 

LCS 

DUP 

GC-I092811-001 

102.00 

09/29/92 

LCS 

DUP 

GC-P092811-'001 

94.00 

09/30/92 

LCS 

GC-T093011-001 

94.00 

09/30/92 

LCS 

DUP 

GC-P092918-001 

104.00 

10/01/92 

LCS 

DUP 

GC-T093011-001 

84.00 

10/02/92 

LCS 

GC-IlOOlll-OOl 

91.00 

10/02/92 

LCS 

DUP 

GC-IlOOlll-OOl 

95.00 

10/03/92 

LCS 

GC-I100212-001 

89.00 

10/03/92 

LCS 

DUP 

GC-I100212-001 

87.00 

10/06/92 

LCS 

GC-P100612-001 

88.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100610-001 

101.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100715-001 

93.00 

10/07/92 

LCS 

GC-P100714-001 

88.00 

10/07/92 

LCS 

DUP 

GC-I100610-001 

107.00 

10/07/92 

LCS 

DUP 

GC-P100612-001 

89.00 

10/08/92 

LCS 

DUP 

GC-I100715-001 

103.00 

10/08/92 

LCS 

DUP 

GC-P100714-001 

96.00 

10/09/92 

LCS 

GC-I100817-001 

106.00 

10/09/92 

LCS 

GC-P100817-001 

92.00 

10/09/92 

LCS 

DUP 

GC-I100817-001 

107.00 

10/09/92 

LCS 

DUP 

GC-P100817-001 

89.00 

10/12/92 

LCS 

GC-I101211-001 

98.00 

10/13/92 

LCS 

DUP 

GC-I101211-001 

108.00 

10/16/92 

LCS 

GC-P101604-001 

91.00 

10/17/92 

LCS 

DUP 

GC-P101604-001 

84.00 

10/19/92 

LCS 

GC-P101918-001 

94.00 

10/20/92 

LCS 

DUP 

GC-P101918-001 

88.00 

Number  of  Samples 

:  74 

Below  acceptance  : 

Mean  %  Recovery 

:  94.9 

Above  acceptance  : 

Standard  Deviation 

:  9.72 

Acceptance  Criteri- 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A>6-75 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  l-Bromo-4-fl uorobenzene  continued 
Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


08/03/92 

06-SW-01-01 

MS 

GC-P080310-001 

93,00 

08/03/92 

06-SW-01-01 

MSD 

GC-P080310-001 

94.00 

08/04/92 

04-SW-01-01 

MS 

GC-J080412-001 

101.00 

08/05/92 

04-SW-01-01 

MSD 

GC-J080412-001 

93.00 

08/07/92 

07-SW-01-01 

MS 

GC-P080622-001 

88.00 

08/07/92 

07-SW-01-01 

MSD 

GC-P080622-001 

92.00 

09/09/92 

07-MW-02-01 

MS 

GC-T090816~001 

82.00 

09/09/92 

07-MW-02-01 

MSD 

GC-T090816-001 

78.00 

09/10/92 

07-MW-04-01 

MS 

GC-J091011-001 

74.00 

09/10/92 

07-MW-04-01 

MSD 

GC-J091011-001 

74.00 

09/11/92 

04-MW-02-01 

MS 

GC-T091014-001 

78.00 

09/11/92 

04-MW-02-01 

MSD 

GC-T091014-001 

78.00 

09/15/92 

07-0S-10  MS 

GC-J091419-001 

83.00 

09/15/92 

07-DS-10  MSD 

6C-J091419-001 

82.00 

09/16/92 

Ol-MW-06-01 

MS 

GC-J091601-001 

90.00 

09/16/92 

Ol-MW-06-01 

MSD 

GC-J091601-001 

89.00 

09/17/92 

09-MW-01-01 

MS 

GC-T091711-001 

74.00 

09/17/92 

09-MW-01-01 

MSD 

GC-T091711-001 

74.00 

09/18/92 

09-MW-01-01 

MS 

GC-J091812-001 

82.00 

09/18/92 

09-MW-01-01 

MSD 

GC-J091812-001 

91.00 

09/19/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

GC-T091819-001 

83.00 

09/19/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

6C-T091819-001 

83.00 

09/19/92 

07-MW-01-01 

MS 

GC-T091819-001 

79.00 

09/19/92 

07-MW-01-01 

MSD 

6C-T091819-001 

77.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MS 

GC-J092111-001 

86.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MSD 

GC-J092111-001 

76.00 

09/23/92 

05-MW-07-01 

MS 

GC-I092215-001 

85.00 

09/23/92 

05-MW-07-01 

MSD 

GC-I092215-001 

80.00 

09/23/92 

09-MW-03-01 

MS 

GC-J092316-001 

93.00 

09/23/92 

09-MW-03-01 

MSD 

6C-J092316-001 

94.00 

09/24/92 

09-MW-03-01 

MS 

GC-I092318-001 

89.00 

09/24/92 

09-MW-03-01 

MSD 

6C-I092318-001 

88.00 

09/24/92 

09-MW-05-01 

MS 

GC-T092410-001 

92.00 

09/24/92 

09-MW-05-01 

MSD 

GC-T092410-001 

105.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MS 

GC-P092811-001 

87.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MSD 

GC-P092811-001 

86.00 

09/28/92 

05-MW-12-01 

MS 

GC-I092811-001 

87.00 

09/28/92 

05-MW-12-01 

MSD 

GC-I092811-001 

87.00 

09/30/92 

05-MW-05-01 

MS 

GC-P092918-001 

91.00 

09/30/92 

05-MW-05-01 

MSD 

GC-P092918-001 

94.00 

10/01/92 

02-GW-02-01 

MS 

GC-T093011~001 

91.00 

10/01/92 

02-GW-02-01 

MSD 

GC-T093011-001 

86.00 

10/01/92 

09-MW-11-01 

MS 

GC-IlOOlll-OOl 

92.00 

10/02/92 

09-MW-11-01 

MSD 

GC-IlOOlll-OOl 

83.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-76 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  l-Bromo-4- 

fl uorobenzene  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

10/06/92 

09-MW-08-01 

MS 

GC-I100610-001 

101.00 

10/06/92 

09-MW-08-01 

MSD 

GC-II00610-001 

100.00 

10/07/92 

09-MW-14-01 

MS 

GC-I100715-001 

94.00 

10/07/92 

09-MW-14-01 

MSD 

GC-I100715-001 

97.00 

10/08/92 

09-MW-02-01 

MS 

GC-P100714-001 

91.00 

10/08/92 

09-MW-02-01 

MSD 

GC-P100714-001 

94.00 

10/09/92 

03-GW-01-01 

MS 

GC-I100817-001 

92.00  ^ 

10/09/92 

03-6W-01-01 

MSD 

GC-I100817-001 

96.00 

10/13/92 

03-DS-01  MS 

GC-I101211-001 

88.00 

10/13/92 

03-DS-01  MSD 

GC-I101211-001 

86.00 

Number  of  Sampl 

es 

54 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

87.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

7.51 

Acceptance  Criteria 

59-143 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1-Chl orohexane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/03/92 

LCS 

GC-P080310-001 

106.00 

08/04/92 

LCS 

GC-J080412-001 

100.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC-P080310-001 

102.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

GC-J080412-001 

105.00 

08/07/92 

LCS 

GC-P080622-001 

93.00 

08/07/92 

LCS 

GC-T080722-001 

94.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-P080622-001 

98.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-T080722-001 

101.00 

08/10/92 

LCS 

GC-I081013-001 

115.00 

08/10/92 

LCS 

GC-T081011-001 

100.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-I081013-001 

102.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-T081011-001 

95.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-001 

113.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-001 

95.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-001 

99.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119-001 

92.00 

09/08/92 

LCS 

GC-T090816-001 

93.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

GC-T090816-001 

89.00 

09/10/92 

LCS 

GC-T091014-001 

89.00 

09/11/92 

LCS 

GC-J091011-001 

96.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-J091011-001 

96.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-T091014-001 

97.00 

09/14/92 

LCS 

6C-J091419-001 

102.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

6C-J091419-001 

102.00 

09/16/92 

LCS 

GC-J091601-001 

102.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC-J091601-001 

104.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-77 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1-Chl orohexane  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/17/92 

LCS 

GC-T091711-001 

97.00 

09/18/92 

LCS 

GC-J091812-001 

92.00 

09/18/92 

LCS 

GC-P091819-001 

106.00 

09/18/92 

LCS 

GC-T091819-001 

98.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

GC-T091711-001 

94.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

6C-J091812-001 

97.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-P091819-001 

110.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-T091819-001 

92.00 

09/21/92 

LCS 

6C-J092111-001 

108.00 

09/22/92 

LCS 

GC-I092215-001 

76.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

GC-J092111-001 

98.00 

09/23/92 

LCS 

GC-I092318-001 

75.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

6C-I092215-00i 

84.00 

09/24/92 

LCS 

GC-J092316-001 

99.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-I092318-001 

78.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-J092316-001 

109.00 

09/25/92 

LCS 

GC-T092410-001 

107.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

GC-T092410-001 

107.00 

09/28/92 

LCS 

GC-I092811-001 

83.00 

09/28/92 

LCS 

6C-P092811-001 

101.00 

09/29/92 

LCS 

GC-P092918-001 

98.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-I092811-001 

83.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-P092811-001 

92.00 

09/30/92 

LCS 

6C-T093011-001 

99.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

GC-P092918-001 

108.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

GC-T093011-001 

85.00 

10/02/92 

LCS 

GC-IlOOlll-OOl 

90.00 

10/02/92 

LCS  DUP 

GC-IlOOlll-OOl 

71.00 

10/03/92 

LCS 

GC-I100212-001 

92.00 

10/03/92 

LCS  DUP 

GC-I100212-001 

58.00 

10/06/92 

LCS 

GC-P100612-001 

91.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100610-001 

90.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100715-001 

88.00 

10/07/92 

LCS 

GC-P100714-001 

102.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-I100610-001 

88.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-Pi00612”001 

92.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-I100715-001 

80.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-P100714-001 

96.00 

10/09/92 

LCS 

GC-I100817-001 

66.00 

10/09/92 

LCS 

GC-P100817-001 

97.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-I100817-001 

80.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-P100817-001 

99.00 

10/12/92 

LCS 

GC-I101211-001 

78.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

GC-I101211-001 

79.00 

10/16/92 

LCS 

GC-P101604-001 

101.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC-P101604-001 

89.00 

10/19/92 

LCS 

GC-P101918-001 

104.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-78 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  1-Chl orohexane  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/20/92  LCS  DUP  6C-P101918-001  88.00 


Number  of  Samples  :  74 

Mean  %  Recovery  :  94,3 

Standard  Deviation  :  10.81 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  NS 


Method  :  SW8010 


Spiked  Analyte  :  2-Chloroethyl vinyl  ether 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/03/92 

LCS 

GC-P080310-001 

75.00 

08/04/92 

LCS 

GC-J080412-001 

76.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC-P080310-001 

63.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

GC-J080412-001 

79.00 

08/07/92 

LCS 

GC-P080622-001 

60.00 

08/07/92 

LCS 

GC-T080722-001 

87.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-P080622-001 

68.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-T080722-001 

103.00 

08/10/92 

LCS 

GC-I081013"001 

90.00 

08/10/92 

LCS 

6C-T081011-00i 

96.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-I081013-001 

101.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-T081011-001 

100.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-001 

104.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-001 

59,00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-001 

99.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119~001 

73.00 

09/08/92 

LCS 

GC-T090816-001 

72.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

GC-T090816-001 

87.00 

09/10/92 

LCS 

GC-T091014-001 

80.00 

09/11/92 

LCS 

GC-J091011-001 

57.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-J091011-001 

53.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-T091014-001 

94.00 

09/14/92 

LCS 

GC-J091419-001 

66.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

GC-J091419-001 

62.00 

09/16/92 

LCS 

GC-J091601-001 

77.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC-J091601-001 

79.00 

09/17/92 

LCS 

GC-T091711-001 

85.00 

09/18/92 

LCS 

GC-J0918i2-001 

78.00 

09/18/92 

LCS 

GC-P091819-001 

80.00 

09/18/92 

LCS 

GC-T091819-001 

80.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

GC-T091711-*001 

68.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC'J091812-001 

59.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-P091819-001 

74.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

6C-T091819-001 

82.00 

09/21/92 

LCS 

GC-J092111-001 

70.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-79 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spi ked  Analyte  :  2-Chloroethyl vinyl  ether 

conti nued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/22/92 

LCS 

GC-I092215-CK}1 

99.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

GC-J092111-001 

70.00 

09/23/92 

LCS 

GC-I092318-001 

93.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

GC-I092215-001 

111.00 

09/24/92 

LCS 

GC-J092316-001 

70.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

6C-I092318-001 

108.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-J092316-001 

56.00 

09/25/92 

LCS 

GC-T092410-001 

89.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

GC-T092410-001 

94.00 

09/28/92 

LCS 

GC-I092811-001 

106.00 

09/28/92 

LCS 

GC-P092811-001 

71.00 

09/29/92 

LCS 

GC-P092918-001 

79.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-I092811-001 

108.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

6C-P092811-001 

77.00 

09/30/92 

LCS 

GC-T093011-001 

89.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

GC-P092918-001 

73.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

GC-T093011-001 

78.00 

10/02/92 

LCS 

GC-IlOOlll-OOl 

107.00 

10/02/92 

LCS  DUP 

GC-IlOOlll-OOl 

115.00 

10/03/92 

LCS 

GC-I100212-001 

90.00 

10/03/92 

LCS  DUP 

GC-I100212-001 

37.00 

10/06/92 

LCS 

GC-P100612-001 

65.00 

10/07/92 

LCS 

6C-I100610-001 

111.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100715-001 

106.00 

10/07/92 

LCS 

6C-P100714-001 

67.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-I100610-001 

125.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-P100612-001 

67.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-I100715-001 

118.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-P100714-001 

69.00 

10/09/92 

LCS 

GC-I100817*001 

117.00 

10/09/92 

LCS 

GC-P100817-001 

68.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-I100817-001 

121.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-P100817-001 

68.00 

10/12/92 

LCS 

GC~I101211-001 

111.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

GC-I101211-001 

121.00 

10/16/92 

LCS 

6C-P101604-001 

69.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC-P101604-001 

68.00 

10/19/92 

LCS 

GC-P101918-001 

64.00 

10/20/92 

LCS  DUP 

GC-P101918-001 

66.00 

Number  of  Samples 

:  74 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

:  83.2 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation  : 

:  19.43 

Acceptance  Criteria  14-186 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-80 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Bromobenzene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/03/92 

LCS 

GC-POSOSlO-OOl 

109.00 

08/04/92 

LCS 

GC-J080412-001 

113.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC-P080310-001 

102.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

GC-J080412-001 

126.00 

08/07/92 

LCS 

GC-P080622-001 

97.00 

08/07/92 

LCS 

GC-T080722-001 

99.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-P080622-001 

98.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-T080722-001 

95.00 

08/10/92 

LCS 

GC-I081013-001 

144.00 

08/10/92 

LCS 

GC-T081011-001 

97.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-I081013-001 

122.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-T081011-001 

90.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-001 

128.00 

08/31/92 

LCS 

6C-P083119-001 

94.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-001 

116.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119-001 

98.00 

09/08/92 

LCS 

GC-T090816-001 

90.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

GC-T090816-001 

82.00 

09/10/92 

LCS 

GC-T091014-001 

89.00 

09/11/92 

LCS 

GC-J091011-001 

94.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-J091011-001 

94.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-T091014-001 

86.00 

09/14/92 

LCS 

GC-J091419-001 

112.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

GC-J091419-001 

119.00 

09/16/92 

LCS 

GC-J091601-001 

122.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC-J091601-001 

112.00 

09/17/92 

LCS 

GC-T091711-001 

88.00 

09/18/92 

LCS 

GC-J091812-001 

86.00 

09/18/92 

LCS 

GC-P091819-001 

111.00 

09/18/92 

LCS 

GC-T091819-001 

91.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

GC-T091711-001 

86.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-J091812-001 

107.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-P091819”001 

108.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-T091819-001 

83.00 

09/21/92 

LCS 

GC-J092111-001 

118.00 

09/22/92 

LCS 

GC-I092215-001 

94.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

GC-J092111-001 

114.00 

09/23/92 

LCS 

6C-I092318-001 

90.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

GC-I092215-001 

102.00 

09/24/92 

LCS 

GC-J092316-001 

98.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-I092318-001 

91.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC~J092316-001 

105.00 

09/25/92 

LCS 

GC-T092410-001 

95.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

GC-T092410-001 

101.00 

09/28/92 

LCS 

6C-I092811-001 

104.00 

09/28/92 

LCS 

GC-P092811-001 

103.00 

09/29/92 

LCS 

GC-P092918-001 

100.00 

Date  Compiled;  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-81 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Bromobenzene  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC~I092811-001 

98.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-P092811-001 

99.00 

09/30/92 

LCS 

GC~T093011-001 

98.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

GC-P092918-001 

105.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

GC-T093011-001 

80.00 

10/02/92 

LCS 

GC-IlOOlll-OOl 

103.00 

10/02/92 

LCS  DUP 

GC-IlOOlll-OOl 

89.00 

10/03/92 

LCS 

GC-I100212-001 

111.00 

10/03/92 

LCS  DUP 

GC-I100212-001 

86.00 

10/06/92 

LCS 

GC-P100612-001 

92.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100610-001 

104.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100715-001 

105.00 

10/07/92 

LCS 

GC-P100714-001 

99.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-I100610-001 

97.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-P100612-001 

91.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-I100715-001 

97.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-P100714-001 

100.00 

10/09/92 

LCS 

GC-I100817-001 

94.00 

10/09/92 

LCS 

GC-P100817-001 

95.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

6C-I100817-001 

98.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-P100817-001 

100.00 

10/12/92 

LCS 

GC-I101211-001 

102.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

GC-I101211-001 

97.00 

10/16/92 

LCS 

GC-P101604-001 

101.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC-P101604-001 

100.00 

10/19/92 

LCS 

GC-P101918-001 

100.00 

10/20/92 

LCS  DUP 

GC-P101918-001 

93.00 

Number  of  Sampl  i 

2S 

74 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

100.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

11.52 

Acceptance  Criteria 

NS 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Bromochl oromethane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/03/92 

LCS 

GC-P080310-001 

104.00 

08/04/92 

LCS 

GC-J080412-001 

88.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC-P080310-001 

99.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

GC-J080412-001 

91.00 

08/07/92 

LCS 

GC-P080622-001 

91.00 

08/07/92 

LCS 

GC-T080722-001 

96.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-P080622-001 

98.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-T080722-001 

99.00 

08/10/92 

LCS 

GC-I081013-001 

92.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-82 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Bromochl oromethane  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/10/92 

LCS 

GC-T081011-001 

102.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

6C-I081013-001 

88.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

6C-T081011-001 

104.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-001 

100.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-001 

91.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-001 

97.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119-001 

105.00 

09/08/92 

LCS 

GC-‘T090816-001 

61.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

GC-T090816-001 

91.00 

09/10/92 

LCS 

GC-T091014-001 

88.00 

09/11/92 

LCS 

GC-J0910n”001 

60.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-J091011-001 

55.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-T091014-001 

92.00 

09/14/92 

LCS 

GC-J091419-001 

86.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

GC-J091419-001 

83.00 

09/16/92 

LCS 

GC-J091601-001 

78.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC-J091601-001 

87.00 

09/17/92 

LCS 

GC-T0917n-001 

92.00 

09/18/92 

LCS 

GC-J091812-001 

78.00 

09/18/92 

LCS 

GC-P091819-001 

113.00 

09/18/92 

LCS 

GC-T091819-001 

91.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

GC-T091711-001 

73.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-J091812-001 

64.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC~P091819-001 

111.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-T091819-001 

87.00 

09/21/92 

LCS 

GC-J092111-001 

77.00 

09/22/92 

LCS 

GC-I092215-001 

80.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

GC-J092111-001 

74.00 

09/23/92 

LCS 

GC-I092318-001 

76.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

GC-I092215-001 

78.00 

09/24/92 

LCS 

GC-J092316-001 

72.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-I092318-001 

76.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-J092316-001 

78.00 

09/25/92 

LCS 

GC-T092410-001 

77.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

GC-T092410-001 

104,00 

09/28/92 

LCS 

GC-I092811-001 

81.00 

09/28/92 

LCS 

6C'P092811-001 

99.00 

09/29/92 

LCS 

GC-P092918-001 

111.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

6C-I092811-001 

84.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-P092811-001 

106.00 

09/30/92 

LCS 

GC-T093011-001 

98.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

GC-P092918-001 

112.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

GC-T093011-001 

83.00 

10/02/92 

LCS 

GC-IlOOlll-OOl 

75.00 

10/02/92 

LCS  DUP 

GC-IlOOlll-OOl 

78.00 

10/03/92 

LCS 

GC-I100212-001 

72.00 

10/03/92 

LCS  DUP 

GC-I100212-001 

71.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-83 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  ;  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Bromochloromethane  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/06/92 

LCS 

GC-P100612-001 

98.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100610-001 

77.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100715-001 

72.00 

10/07/92 

LCS 

GC-P100714-001 

97.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-I100610-001 

84.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-P100612-001 

98.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-I100715-001 

80.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-P100714-001 

103.00 

10/09/92 

LCS 

GC-I100817-001 

79.00 

10/09/92 

LCS 

GC-P100817-001 

99.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-I100817-001 

84.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-P100817-001 

98.00 

10/12/92 

LCS 

GC-I101211-001 

82.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

GC-I101211-001 

86.00 

10/16/92 

LCS 

GC-P101604-001 

98.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC-P101604-001 

94.00 

10/19/92 

LCS 

GC-P101918-001 

96.00 

10/20/92 

LCS  DUP 

GC-P101918-001 

97.00 

Number  of  Samples 

:  74 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

:  88.1 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation 

:  12.91 

Acceptance  Criteria  NS 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

08/03/92 

06-SW-01-01 

MS 

GC-P080310-001 

98.00 

08/03/92 

06-SW-01-01 

MSD 

GC-P080310-001 

106.00 

08/04/92 

04-SW-01-01 

MS 

GC-J080412-001 

92.00 

08/05/92 

04-SW-01-01 

MSD 

GC-J080412-001 

87.00 

08/07/92 

07-SW-01-01 

MS 

6C-P080622-001 

103.00 

08/07/92 

07-SW-01-01 

MSD 

GC-P080622-001 

110.00 

09/09/92 

07-MW-02-01 

MS  • 

GC-T090816-001 

88.00 

09/09/92 

07-MW-02-01 

MSD 

GC-T090816-001 

87.00 

09/10/92 

07-MW-04-01 

MS 

GC-J091011-001 

58.00 

09/10/92 

07-MW-04-01 

MSD 

GC-J091011-001 

58.00 

09/11/92 

04-MW-02-01 

MS 

GC-T091014-001 

90.00 

09/11/92 

04-MW-02-01 

MSD 

GC-T091014-001 

80.00 

09/15/92 

07-DS-10  MS 

GC-J091419-001 

74.00 

09/15/92 

07-DS-10  MSD 

GC-J091419-001 

70.00 

09/16/92 

Ol-MW-06-01 

MS 

GC-J091601-001 

82.00 

09/16/92 

Ol-MW-06-01 

MSD 

GC-J091601-001 

82.00 

09/17/92 

09-MW-01-01 

MS 

GC-T091711-001 

89.00 

09/17/92 

09-MW-01-01 

MSD 

6C-T091711-001 

87.00 

09/18/92 

09-MW-01-01 

MS 

GC-J091812-001 

81.00 

09/18/92 

09-MW-01-01 

MSD 

GC-J091812-001 

84.00 

09/19/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

6C-T091819-001 

92.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-84 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Bromochl oromethane  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix 

Spi  ke 

09/19/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

GC-T091819-001 

92.00 

09/19/92 

07-MW-01-01 

MS 

GC'T091819-001 

61.00 

09/19/92 

07-MW-01-01 

MSD 

GC-T091819-001 

84.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MS 

QC-J092111-001 

78.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MSD 

GC-J092111-001 

66.00 

09/23/92 

05-MW-07-01 

MS 

GC-I092215-001 

89.00 

09/23/92 

05-MW-07-01 

MSD 

GC-I092215-001 

84.00 

09/23/92 

09-MW-03-01 

MS 

GC-J092316-001 

78.00 

09/23/92 

09-MW-03-01 

MSD 

GC-J092316-001 

82.00 

09/24/92 

09-MW-03-01 

MS 

GC-I092318-001 

76.00 

09/24/92 

09-MW-03-01 

MSD 

GC-I092318-001 

77.00 

09/24/92 

09-MW-05-01 

MS 

GC-T092410-001 

104.00 

09/24/92 

09-MW-05-01 

MSD 

GC-T092410-001 

111.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MS 

GC-P092811-001 

96.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MSD 

GC-P092811-001 

101.00 

09/28/92 

05-MW-12-01 

MS 

GC-I092811-001 

88.00 

09/28/92 

05-MW-12-01 

MSD 

6C-I092811-001 

82.00 

09/30/92 

05-MW-05-01 

MS 

GC-P092918-001 

107.00 

09/30/92 

05-MW-05-01 

MSD 

GC-P092918-001 

107.00 

10/01/92 

02-GW-02-01 

MS 

GC-T093011-001 

97.00 

10/01/92 

02-GW-02-01 

MSD 

GC-T093011-001 

92.00 

10/01/92 

09-MW-11-01 

MS 

6C-I100111-001 

82.00 

10/02/92 

09-MW-11-01 

MSD 

GC-IlOOlll-OOl 

76.00 

10/06/92 

09-MW-08-01 

MS 

GC-I100610-001 

89.00 

10/06/92 

09-MW-08-01 

MSD 

GC-I100610-001 

90.00 

10/07/92 

09-MW-14-01 

MS 

GC-I100715-001 

89.00 

10/07/92 

09-MW-14-01 

MSD 

GC-I100715-001 

84.00 

10/08/92 

09-MW-02-01 

MS 

6C-P1.00714-001 

105.00 

10/08/92 

09-MW-02-01 

MSD 

GC-P100714-001 

110.00 

10/09/92 

03-6W~01-01 

MS 

GC-Ii00817-001 

87.00 

10/09/92 

03-GW-01-01 

MSD 

GC-I100817-001 

93.00 

10/13/92 

03-DS-01  MS 

GC-I1012U-001 

88.00 

10/13/92 

03-DS-01  MSD 

6C-I101211-001 

87.00 

Number  of  Samples  54 

Mean  %  Recovery  :  87.6 

Standard  Deviation  :  12.53 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  50-150 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-85 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Bromodi chi oromethane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/03/92 

LCS 

GC-P080310-001 

92.00 

08/04/92 

LCS 

GC-J080412-001 

118,00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC-P080310-001 

85.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

GC-J080412-001 

99.00 

08/07/92 

LCS 

GC-P080622-001 

83.00 

08/07/92 

LCS 

GC-T080722-001 

100.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

6C-P080622-001 

85.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-T080722-001 

110.00 

08/10/92 

LCS 

GC-I081013-001 

108.00 

08/10/92 

LCS 

GC-T081011-001 

108.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

6C-I081013-001 

103.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-T081011-001 

113.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-001 

116.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-001 

87.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-001 

114.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119-001 

88.00 

09/08/92 

LCS 

GC-T090816-001 

108.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

6C-T090816-001 

98.00 

09/10/92 

LCS 

GC-T091014-001 

95.00 

09/11/92 

LCS 

GC-J091011-001 

.  79.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-J091011-001 

77.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-T091014-001 

106,00 

09/14/92 

LCS 

6C-J091419-001 

90.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

GC-J091419-001 

86.00 

09/16/92 

LCS 

GC-J091601-001 

94.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC-J091601-001 

100.00 

09/17/92 

LCS 

GC-T091711-001 

101.00 

09/18/92 

LCS 

GC-J091812-001 

91.00 

09/18/92 

LCS 

GC-P091819-001 

99.00 

09/18/92 

LCS 

GC-T091819-001 

115.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

GC-T091711-001 

95.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-J091812-001 

84.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-P091819-001 

101.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-T091819-001 

109.00 

09/21/92 

LCS 

GC-J092111-001 

91.00 

09/22/92 

LCS 

GC-I092215-001 

91.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

GC-J092111-001 

87.00 

09/23/92 

LCS 

GC-I092318-001 

86.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

GC-I092215-001 

87.00 

09/24/92 

LCS 

GC-J092316-001 

90.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC~I092318-001 

84.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-J092316-001 

79.00 

09/25/92 

LCS 

GC-T092410-001 

122.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

GC-T092410-001 

116.00 

09/28/92 

LCS 

GC-I092811-001 

90.00 

09/28/92 

LCS 

GC-P092811-001 

82.00 

09/29/92 

LCS 

GC-P092918-001 

93.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-86 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Bromodichloromethane 

continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-I092811-001 

93.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-P092811-001 

97.00 

09/30/92 

LCS 

GC-T093011-001 

104.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

GC-P092918-001 

84.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

GC-T093011-001 

90.00 

10/02/92 

LCS 

GC-IlOOlll’OOl 

83.00 

10/02/92 

LCS  DUP 

GC-IlOOlll-OOl 

88.00 

10/03/92 

LCS 

GC-I100212-001 

80.00 

10/03/92 

LCS  DUP 

GC-I100212-001 

92.00 

10/06/92 

LCS 

GC-P100612-001 

82.00 

10/07/92 

LCS 

GC-'IlOOeiO-OOl 

86.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100715-001 

79.00 

10/07/92 

LCS 

GC-P100714-001 

85.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

6C-I100610”001 

93.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-P100612-001 

91.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-I100715-001 

88.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-P100714-001 

92.00 

10/09/92 

LCS 

6C-I100817-001 

89.00 

10/09/92 

LCS 

GC-P100817-001 

88.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-I100817-001 

91.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-P100817-001 

82.00 

10/12/92 

LCS 

GC-I101211-001 

85.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

GC-I101211’001 

92.00 

10/16/92 

LCS 

GC-P101604-001 

85.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

6C-P101604-001 

83.00 

10/19/92 

LCS 

6C-P101918-001 

90.00 

10/20/92 

LCS  DUP 

GC-P101918-001 

84.00 

Number  of  Sampli 

BS 

:  74 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

:  93.4 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation 

:  10.83 

Acceptance  Criteria  42-172 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Bromoform 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/03/92 

LCS 

6C-P080310-001 

90.00 

08/04/92 

LCS 

GC-J080412-001 

85.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC-P080310-001 

83.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

6C-J080412-001 

88.00 

08/07/92 

LCS 

GC-P080622-001 

77.00 

08/07/92 

LCS 

GC-T080722-001 

80.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-P080622-001 

80.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-T080722-001 

88.00 

08/10/92 

LCS 

GC-I081013-001 

100.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-87 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Bromoform  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/10/92 

LCS 

GC-T081011-001 

87.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-I081013-001 

95.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-T081011-001 

89.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-001 

97.00 

08/31/92 

LCS 

6C-P083119-001 

83.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-001 

102.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119-001 

89.00 

09/08/92 

LCS 

GC-T090816-001 

85.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

GC-T090816-001 

80.00 

09/10/92 

LCS 

GC-T091014-001 

82.00 

09/11/92 

LCS 

GC-J091011-001 

69.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-J091011-001 

66.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-T091014-001 

81.00 

09/14/92 

LCS 

GC-J091419-001 

83.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

GC-J091419-001 

82.00 

09/16/92 

LCS 

GC-J091601-001 

96.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC-J091601-001 

96.00 

09/17/92 

LCS 

GC-T091711-001 

79.00 

09/18/92 

LCS 

GC-J091812-001 

97.00 

09/18/92 

LCS 

GC-P091819-001 

105.00 

09/18/92 

LCS 

GC-T091819-001 

92.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

GC-T091711-001 

75.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-J091812-001 

80.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-P091819-001 

106.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-T091819-001 

84.00 

09/21/92 

LCS 

GC-J092111-001 

88.00 

09/22/92 

LCS 

GC-I092215-001 

104.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

GC-J092111-001 

86.00 

09/23/92 

LCS 

GC-I092318-001 

103.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

GC-I092215-001 

101.00 

09/24/92 

LCS 

GC-J092316-001 

80.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-I092318-001 

98.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-J092316-001 

'  70.00 

09/25/92 

LCS 

GC-T092410-001 

98.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

GC-T092410-001 

90.00 

09/28/92 

LCS 

GC-I092811-001 

100.00 

09/28/92 

LCS 

GC-P092811-001 

88.00 

09/29/92 

LCS 

GC-P092918-001 

98.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-I092811-001 

104.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-P0928n-001 

95.00 

09/30/92 

LCS 

GC-T093011-001 

82.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

GC-P092918-001 

100.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

GC-T093011-001 

68.00 

10/02/92 

LCS 

GC-IlOOlll-OOl 

99.00 

10/02/92 

LCS  DUP 

GC-IlOOlll-OOl 

108.00 

10/03/92 

LCS 

GC-I100212-001 

102.00 

10/03/92 

LCS  DUP 

GC-I100212-001 

98.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-88 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Bromoform  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/06/92 

LCS 

GC-P100612-001 

86.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100610-001 

100.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100715-001 

98.00 

10/07/92 

LCS 

GC-P100714-001 

84.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-I100610-001 

112.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-P100612-001 

84.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-I100715-001 

106.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-P100714-001 

91.00 

10/09/92 

LCS 

GC-I100817-001 

103.00 

10/09/92 

LCS 

GC-P100817-001 

93.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-I100817-001 

106.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-P100817-001 

89.00 

10/12/92 

LCS 

GC~I101211-001 

101.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

GC-I101211-001 

108.00 

10/16/92 

LCS 

GC-P101604-001 

86.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC-P101604-001 

81.00 

10/19/92 

LCS 

GC-P101918-001 

82.00 

10/20/92 

LCS  DUP 

GC-P101918-001 

84.00 

Number  of  Samples 

:  74 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  90.6 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  10.56 

Acceptance  Criteria 

13-159 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Bromomethane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/03/92 

LCS 

6C-P080310-001 

107.00 

08/04/92 

LCS 

GC-J080412-001 

121.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC-P080310-001 

106.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

GC-J080412-001 

105.00 

08/07/92 

LCS 

GC-P080622-001 

99.00 

08/07/92 

LCS 

GC-T080722-001 

76.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

6C-P080622-001 

100.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-T080722-001 

75.00 

08/10/92 

LCS 

6C-I081013-001 

93.00 

08/10/92 

LCS 

GC-T081011’001 

78.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-IOBIOIS-OOI 

88.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-T081011-001 

80.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-001 

95.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-001 

101.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-001 

90.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

6C-P083119-001 

106.00 

09/08/92 

LCS 

GC-T090816-001 

83.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

GC-T090816-001 

84.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-89 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Bromomethane  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/10/92 

LCS 

GC-T091014-001 

77.00 

09/11/92 

LCS 

GC-J091011-00i 

94.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-J091011-001 

91.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-T091014-001 

75.00 

09/14/92 

LCS 

GC-J091419-001 

108.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

6C-J091419-001 

101.00 

09/16/92 

LCS 

GC-J091601-001 

94.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC-J091601-001 

93.00 

09/17/92 

LCS 

GC-T091711-001 

66.00 

09/18/92 

LCS 

GC-J091812-001 

87.00 

09/18/92 

LCS 

GC-P091819-001 

100.00 

09/18/92 

LCS 

GC-T091819-001 

67.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

GC-T091711-001 

63.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-J091812-001 

90.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-P091819-001 

98.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-T091819-001 

64.00 

09/21/92 

LCS 

GC-J092111-001 

106.00 

09/22/92 

LCS 

GC-I092215-001 

96.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

GC-J092111-001 

100.00 

09/23/92 

LCS 

GC-I092318-001 

88.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

GC-I092215-001 

91.00 

09/24/92 

LCS 

GC-J092316-001 

98.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-I092318-001 

84.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

6C-J092316-001 

88.00 

09/25/92 

LCS 

GC-T092410-001 

79.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

GC-T092410-001 

76.00 

09/28/92 

LCS 

GC-I092811-001 

99.00 

09/28/92 

LCS 

GC-P092811-001 

96.00 

09/29/92 

LCS 

GC-P092918-001 

99.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-I092811-001 

104.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-P092811-001 

99.00 

09/30/92 

LCS 

GC-T093011-001 

73.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

GC-P092918-001 

107.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

GC-T093011-001 

64.00 

10/02/92 

LCS 

GC-IlOOlll-OOl 

76.00 

10/02/92 

LCS  DUP 

GC-IlOOlll-OOl 

83.00 

10/03/92 

LCS 

GC-I100212-001 

58.00 

10/03/92 

LCS  DUP 

GC-I100212-001 

66.00 

10/06/92 

LCS 

GC-P100612-001 

98.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100610-001 

94.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100715-001 

85.00 

10/07/92 

LCS 

GC-P100714-001 

96.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-I100610-001 

102.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-P100612-001 

101.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-I100715-001 

93.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC'P100714-001 

102.00 

10/09/92 

LCS 

GC-I100817-001 

93.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-90 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Bromomethane  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/09/92 

LCS 

GC-P100817-001 

96.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-I100817-001 

100.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

6C~P100817-001 

95.00 

10/12/92 

LCS 

GC-I101211-001 

108.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

6C-I101211-001 

115.00 

10/16/92 

LCS 

GC-P101604-001 

101.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC-P101604-001 

89.00 

10/19/92 

LCS 

GC-P101918-001 

114.00 

10/20/92 

LCS  DUP 

GC-P101918'001 

109.00 

Number  of  Samples 

74 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

91.6 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

13.64 

Acceptance  Criteria 

D-144 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Carbon  tetrachloride 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/03/92 

LCS 

GC-P080310-001 

90.00 

08/04/92 

LCS 

GC-J080412-001 

117.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC-P080310-001 

89.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

GC-J080412-001 

108.00 

08/07/92 

LCS 

GC~P080622-001 

86.00 

08/07/92 

LCS 

GC-T080722~001 

111.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-P080622-001 

83.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

6C-T080722-001 

120.00 

08/10/92 

LCS 

GC-I081013-001 

100.00 

08/10/92 

LCS 

GC-T081011-001 

115.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-I081013-001 

97,00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-T081011-001 

119.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-001 

115.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-001 

83.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012'001 

109.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-POSSlig-OOl 

90.00 

09/08/92 

LCS 

GC-T090816-001 

76.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

GC~T090816-001 

100.00 

09/10/92 

LCS 

GC-T091014-001 

96.00 

09/11/92 

LCS 

GC-JOgiOll-OOl 

100.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-JODlOll-OOl 

97.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-T091014-001 

110.00 

09/14/92 

LCS 

GC-J091419-001 

119.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

GC-J091419-001 

114.00 

09/16/92 

LCS 

GC-J091601-001 

105.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC-J091601-001 

109.00 

09/17/92 

LCS 

GC-T091711-001 

103.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-91 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Carbon  tetrachloride  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/18/92 

LCS 

GC-J091812-001 

98.00 

09/18/92 

LCS 

GC-P091819-001 

89.00 

09/18/92 

LCS 

6C-T091819-001 

112.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

GC-T091711-001 

92.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-J091812-001 

100.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-P091819-001 

99.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-T091819-001 

108.00 

09/21/92 

LCS 

GC-J092111-001 

107.00 

09/22/92 

LCS 

GC-I092215-001 

100.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

GC-J092111-001 

105.00 

09/23/92 

LCS 

GC-I092318-001 

96.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

GC-I092215-001 

99.00 

09/24/92 

LCS 

GC-J092316-001 

115.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-I092318-001 

92.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-J092316-001 

105.00 

09/25/92 

LCS 

GC-T092410-001 

112.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

GC-T092410-001 

114.00 

09/28/92 

LCS 

GC-I092811-001 

102,00 

09/28/92 

LCS 

GC-P092811-001 

85.00 

09/29/92 

LCS 

GC-P092918-001 

93.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-I092811-001 

107.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-P092811-001 

92.00 

09/30/92 

LCS 

GC-T093011-001 

103.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

GC-P092918-001 

98.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

GC-T093011-001 

98,00 

10/02/92 

LCS 

GC-IlOOlll-OOl 

85.00 

10/02/92 

LCS  DUP 

GC-IlOOlll-OOl 

87.00 

10/03/92 

LCS 

GC-I100212-001 

64.00 

10/03/92 

LCS  DUP 

GC-I100212-001 

72.00 

10/06/92 

LCS 

GC-P100612-001 

85.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100610-001 

101.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100715-001 

88.00 

10/07/92 

LCS 

6C-P100714-00i 

84.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-I100610-001 

111.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-P100612-001 

90.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

6C-I100715-001 

102.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-P100714-001 

94.00 

10/09/92 

LCS 

GC-I100817-001 

104.00 

10/09/92 

LCS 

GC-P100817-001 

86.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-I100817-001 

112.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-P100817-001 

86.00 

10/12/92 

LCS 

6C-I101211-001 

103.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

GC-I101211-001 

109.00 

10/16/92 

LCS 

GC-P101604-001 

90.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC-P101604-001 

77.00 

10/19/92 

LCS 

6C-P101918-001 

91.00 

10/20/92 

LCS  DUP 

GC-P101918-001 

86.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-92 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Carbon  tetrachloride  continued 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-93 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 

DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Carbon  tetrachloride  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


Number  of  Samples 

:  74 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  98.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  12.01 

Acceptance  Criteria 

43-143 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


08/03/92 

06-SW-01-01 

MS 

GC-P080310-001 

93.00 

08/03/92 

06-SW-01-01 

MSD 

GC-P080310-001 

95.00 

08/04/92 

04-SW-01-01 

MS 

GC-J080412-001 

121.00 

08/05/92 

04-SW-0i-01 

MSD 

GC-J080412-001 

93.00 

08/07/92 

07-SW-01-01 

MS 

GC-P080622-001 

90.00 

08/07/92 

07-SW-01-01 

MSD 

GC-P080622-001 

90.00 

09/09/92 

07-MW-02-01 

MS 

GC-T090816-001 

98.00 

09/09/92 

07-MW-02-01 

MSD 

GC-T090816-001 

98.00 

09/10/92 

07-MW-04-01 

MS 

GC-J091011-001 

96.00 

09/10/92 

07-MW-04-01 

MSD 

GC-J091011-001 

103.00 

09/11/92 

04-MW-02-01 

MS 

GC-T091014-001 

108.00 

09/11/92 

04-MW-02-01 

MSD 

GC-T091014-001 

92.00 

09/15/92 

07-DS-10  MS 

GC-J091419-001 

119.00 

09/15/92 

07-DS-10  MSD 

GC-J091419-001 

114.00 

09/16/92 

Ol-MW-06-01 

MS 

GC-J091601-001 

114.00 

09/16/92 

Ol-MW-06-01 

MSD 

6C-J091601-001 

116.00 

09/17/92 

09-MW-01-01 

MS 

GC-T091711-001 

100.00 

09/17/92 

09-MW-01-01 

MSD 

GC-T091711-001 

92.00 

09/18/92 

09-MW-01-01 

MS 

GC-J091812-001 

100.00 

09/18/92 

09-MW-01-01 

MSD 

GC-J091812-001 

111.00 

09/19/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

GC-T091819-001 

111.00 

09/19/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

GC-T091819-001 

111.00 

09/19/92 

07-MW-01-01 

MS 

GC-T091819-001 

80.00 

09/19/92 

07-MW-01-01 

MSD 

GC-T091819-001 

99.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MS 

GC-J092111-001 

111.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MSD 

GC-J092111-001 

110.00 

09/23/92 

05-MW-07-01 

MS 

GC-I092215-001 

74.00 

09/23/92 

05-MW-07-01 

MSD 

GC-I092215-001 

71.00 

09/23/92 

09-MW-03-01 

MS 

GC-J092316-001 

115.00 

09/23/92 

09-MW-03-01 

MSD 

GC-J092316-001 

117.00 

09/24/92 

09-MW-03-01 

MS 

GC-I092318-00i 

91.00 

09/24/92 

09-MW-03-01 

MSD 

GC-I092318-001 

83.00 

09/24/92 

09-MW-05-01 

MS 

GC-T092410-001 

118.00 

09/24/92 

09-MW-05-01 

MSD 

GC-T092410-001 

122.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MS 

GC-P092811-001 

94.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MSD 

GC-P092811-001 

84.00 

09/28/92 

05-MW-12-01 

MS 

GC-I092811-001 

99.00 

09/28/92 

05-MW-12-01 

MSD 

GC-I092811-001 

94.00 

09/30/92 

05-MW-05-01 

MS 

GC-P092918-001 

94.00 

09/30/92 

05-MW-05-01 

MSD 

GC-P092918-001 

92.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-94 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Carbon  tetrachloride  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

10/01/92 

02-GW-02-01 

MS 

GC-T093011-001 

103.00 

10/01/92 

02-GW-02-01 

MSD 

GC-T093011-001 

100.00 

10/01/92 

09-MW-11-01 

MS 

GC-IlOOlll-OOl 

83.00 

10/02/92 

09-MW-11-01 

MSD 

GC-IlOOlll-OOl 

76.00 

10/06/92 

09-MW-08-01 

MS 

GC-IlOOBlO-OOl 

96.00 

10/06/92 

09-MW-08-01 

MSD 

GC-I100610-001 

96.00 

10/07/92 

09~MW-14-01 

MS 

GC-I100715-001 

94.00 

10/07/92 

09-MW-14-01 

MSD 

GC-I100715-001 

87.00 

10/08/92 

09-MW-02-01 

MS 

GC-P100714-001 

76.00 

10/08/92 

09-MW-02-01 

MSD 

GC-P100714-001 

81.00 

10/09/92 

03-GW-01-01 

MS 

GC-I100817-001 

102.00 

10/09/92 

03-GW-01-01 

MSD 

GC-I100817-001 

102.00 

10/13/92 

03-DS-01  MS 

GC-I101211-001 

85.00 

10/13/92 

03-DS-01  MSD 

GC-I101211-001 

79.00 

Number  of  Samples 

:  54 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  97.6 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  13.06 

Acceptance  Criteria 

43-143 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Chlorobenzene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/03/92 

LCS 

GC-P080310-001 

93.00 

08/04/92 

LCS 

6C-J080412-001 

110.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC-P080310-001 

89.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

GC-J080412-001 

135.00 

08/07/92 

LCS 

GC-P080622-001 

83.00 

08/07/92 

LCS 

GC-T080722-001 

102.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

6C-P080622-001 

88.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-T080722-001 

113.00 

08/10/92 

LCS 

GC-I081013-001 

100.00 

08/10/92 

LCS 

GC-T081011-001 

107.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-I081013-001 

94.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-T081011-001 

112.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-001 

100.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-001 

84.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-001 

103.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119-001 

94.00 

09/08/92 

LCS 

GC-T090816-001 

101.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

GC-T090816-001 

98.00 

09/10/92 

LCS 

GC-T091014-001 

106.00 

09/11/92 

LCS 

GC-J091011-001 

86.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-J091011-001 

81.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-T091014-001 

106.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-95 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Chlorobenzene  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/14/92 

LCS 

GC-J091419-001 

139.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

GC-J091419-001 

104,00 

09/16/92 

LCS 

GC-J091601-001 

99.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC-J091601-001 

119.00 

09/17/92 

LCS 

GC-T091711-001 

101.00 

09/18/92 

LCS 

GC-J091812-001 

93.00 

09/18/92 

LCS 

GC~P091819-001 

90.00 

09/18/92 

LCS 

GC-T091819-001 

108.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

GC-T091711-001 

91.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

6C-J091812-001 

88.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-P091819-001 

100.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-T091819-001 

103.00 

09/21/92 

LCS 

GC-J092111-001 

96.00 

09/22/92 

LCS 

6C-I092215-001 

108.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

GC-J092111-001 

94.00 

09/23/92 

LCS 

GC-I092318-001 

105.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

6C-I092215-001 

108.00 

09/24/92 

LCS 

GC-J092316-001 

99.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-I092318-001 

103.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-J092316-001 

88.00 

09/25/92 

LCS 

6C-T092410-001 

114.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

GC-T092410-001 

114.00 

09/28/92 

LCS 

GC-I092811-001 

114.00 

09/28/92 

LCS 

GC-P092811-001 

89.00 

09/29/92 

LCS 

6C~P092918-001 

98.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-I092811-001 

123.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-P092811~001 

93.00 

09/30/92 

LCS 

GC-T093011-001 

104.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

GC-P092918-001 

101.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

GC-T093011-001 

96.00 

10/02/92 

LCS 

GC-IlOOlll-OOl 

99.00 

10/02/92 

LCS  DUP 

GC-IlOOlll-OOl 

101.00 

10/03/92 

LCS 

GC-I100212-001 

93.00 

10/03/92 

LCS  DUP 

GC-I100212-001 

92.00 

10/06/92 

LCS 

GC-P100612-001 

89.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100610-001 

112.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100715-001 

102.00 

10/07/92 

LCS 

GC-P100714-001 

83.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-I100610-001 

119.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-P100612-001 

91.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

6C-n00715-001 

118.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-P100714-001 

94.00 

10/09/92 

LCS 

GC-I100817-001 

115.00 

10/09/92 

LCS 

GC-P100817-001 

90.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-I100817-001 

116.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-P100817-001 

86.00 

10/12/92 

LCS 

GC-I101211-001 

108.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-96 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Chlorobenzene  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/13/92 

LCS  DUP 

GC-I101211-001 

123.00 

10/16/92 

LCS 

GC-P101604-001 

90.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC-P101604-001 

82.00 

10/19/92 

LCS 

GC-P101918-001 

95.00 

10/20/92 

LCS  DUP 

GC-P101918-001 

89.00 

Number  of  Samples 

:  74 

Below  acceptance  : 

Mean  %  Recovery 

:  100.7 

Above  acceptance  : 

Standard  Deviation 

:  12.09 

Acceptance  Criteri 

Spike  :  Matrix  Spike 

08/03/92 

06-SW-01-01 

MS 

GC-P080310-001 

91.00 

08/03/92 

06-SW-01-01 

MSD 

GC-P080310-001 

91.00 

08/04/92 

04-SW-01-01 

MS 

GC-J080412-001 

100.00 

08/05/92 

04-SW-01-01 

MSD 

GC-J080412-001 

87.00 

08/07/92 

07-SW-01-01 

MS 

GC-P080622-001 

87.00 

08/07/92 

07-SW-01-01 

MSD 

GC-P080622-001 

90.00 

09/09/92 

07-MW-02-01 

MS 

GC-T090816-001 

93.00 

09/09/92 

07-MW-02-01 

MSD 

GC-T090816-001 

83.00 

09/10/92 

07~MW-04-01 

MS 

GC-J091011-001 

78.00 

09/10/92 

07-MW-04-01 

MSD 

GC-J091011-001 

84.00 

09/11/92 

04-MW-02-01 

MS 

GC-T091014-001 

105.00 

09/11/92 

04-MW-02-01 

MSD 

GC-T091014-001 

80.00 

09/15/92 

07-DS-10  MS 

GC-J091419-001 

96.00 

09/15/92 

07-DS-10  MSD 

GC-J091419-001 

90.00 

09/16/92 

Ol-MW-06-01 

MS 

GC-J091601-001 

91.00 

09/16/92 

Ol-MW-06-01 

MSD 

GC-J091601-001 

98.00 

09/17/92 

09-MW>01”01 

MS 

GC-T091711-001 

94.00 

09/17/92 

09-MW-01-01 

MSD 

GC-T091711-001 

88.00 

09/18/92 

09-MW-01-01 

MS 

GC-J091812-001 

89.00 

09/18/92 

09-MW-01-01 

MSD 

GC-J091812-001 

97.00 

09/19/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

GC-T091819-001 

104.00 

09/19/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

GC-*T091819-001 

104.00 

09/19/92 

07-MW*«01-01 

MS 

GC-T091819-001 

96.00 

09/19/92 

07-MW-01-01 

MSD 

GC-T091819-001 

93.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MS 

GC-J092111-001 

86.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MSD 

GC-J092111~001 

84.00 

09/23/92 

05-MW-07-01 

MS 

GC-I092215-001 

100.00 

09/23/92 

05-MW-07-01 

MSD 

6C-I092215-001 

100.00 

09/23/92 

09-MW"-03-01 

MS 

GC-J092316-001 

94.00 

09/23/92 

09-MW-03-01 

MSD 

GC-J092316-001 

102.00 

09/24/92 

09-MW-03-01 

MS 

GC-I092318-001 

106.00 

09/24/92 

09-MW-03-01 

MSD 

GC-I092318-001 

105.00 

09/24/92 

09-MW-05-01 

MS 

GC-T092410-001 

108.00 

09/24/92 

09-MW-05-01 

MSD 

GC-T092410-001 

117.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-97 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  ;  Chlorobenzene  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MS 

GC-P092811-001 

88.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MSD 

GC-P092811-001 

88.00 

09/28/92 

05-MW-12-01 

MS 

GC-I092811-001 

107.00 

09/28/92 

05-MW-12-01 

MSD 

GC-I092811-001 

104.00 

09/30/92 

05-MW-05-01 

MS 

GC-P092918-001 

97.00 

09/30/92 

05-MW-05-01 

MSD 

GC-P092918-001 

93.00 

10/01/92 

02-GW-02-01 

MS 

GC-T093011-001 

97.00 

10/01/92 

02-GW-02-01 

MSD 

GC-T093011-001 

95.00 

10/01/92 

09-MW-11-01 

MS 

GC-IlOOlll-OOl 

108.00 

10/02/92 

09-MW-11-01 

MSD 

GC-IlOOlll-OOl 

106.00 

10/06/92 

09-MW-08-01 

MS 

GC-I100610-001 

112.00 

10/06/92 

09-MW-08-01 

MSD 

6C-I100610-001 

110.00 

10/07/92 

09-MW-14-01 

MS 

GC-I100715-001 

104.00 

10/07/92 

09-MW-14-01 

MSD 

GC-I100715-001 

101.00 

10/08/92 

09-MW-02-01 

MS 

GC-P100714-001 

74.00 

10/08/92 

09-MW-02-01 

MSD 

6C-P100714-001 

78.00 

10/09/92 

03-6W-01-01 

MS 

GC-I100817-001 

110.00 

10/09/92 

03-GW-01-01 

MSD 

GC-I100817-001 

108.00 

10/13/92 

03-DS-01  MS 

GC-I101211-001 

95.00 

10/13/92 

03-DS-01  MSD 

GC-I101211-001 

85.00 

Number  of  Sampl( 

5S 

:  54 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  95.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  9.74 

Acceptance  Criteria 

38-150 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Chloroethane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/03/92 

LCS 

GC-P080310-001 

74.00 

08/04/92 

LCS 

GC-J080412-001 

102.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC-P080310-001 

78.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

GC-J080412-001 

95.00 

08/07/92 

LCS 

GC-P080622-001 

58.00 

08/07/92 

LCS 

GC-T080722-001 

73.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-P080622-001 

61.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

6C-T080722-001 

77.00 

08/10/92 

LCS 

GC-I081013-001 

99.00 

08/10/92 

LCS 

GC-T081011-001 

73.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-I081013-001 

94.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-T081011-001 

76.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-001 

101.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-001 

65.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-001 

97.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119-001 

75.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-98 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Chloroethane  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/08/92 

LCS 

GC-T090816-001 

73.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

GC-T090816-001 

68.00 

09/10/92 

LCS 

GC-T091014-001 

68.00 

09/11/92 

LCS 

GC-J091011-'001 

86.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-J091011-001 

83.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC~T091014-001 

67.00 

09/14/92 

LCS 

GC-J091419-001 

99.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

GC-J091419-001 

93.00 

09/16/92 

LCS 

GC-J091601-001 

88.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

6C-J091601-001 

87.00 

09/17/92 

LCS 

GC-T091711-001 

68.00 

09/18/92 

LCS 

GC-J091812-001 

81.00 

09/18/92 

LCS 

GC>P091819-001 

66.00 

09/18/92 

LCS 

6C~T091819-001 

60.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

6C-T091711-001 

64.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-J091812-001 

80.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

6C-P091819-001 

69.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

6C-T091819-001 

58.00 

09/21/92 

LCS 

GC-J092111-001 

91.00 

09/22/92 

LCS 

6C-I092215-001 

88.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

GC-J092111-001 

93.00 

09/23/92 

LCS 

GC-I092318-001 

84.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

GC-I092215-001 

87.00 

09/24/92 

LCS 

6C-J092316-00i 

91.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

6C-I092318~001 

74.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-J092316-001 

84.00 

09/25/92 

LCS 

6C-T092410-001 

64.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

GC-T092410-001 

62.00 

09/28/92 

LCS 

GC-I092811-001 

88.00 

09/28/92 

LCS 

GC-P092811-001 

56.00 

09/29/92 

LCS 

GC-P092918-001 

66.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-I092811-001 

91.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-P092811-001 

65.00 

09/30/92 

LCS 

GC-T093011-001 

63.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

GC-P092918-001 

79.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

GC’T093011-001 

70.00 

10/02/92 

LCS 

GC-IlOOlll-OOl 

70.00 

10/02/92 

LCS  DUP 

GC-IlOOlll-OOl 

74.00 

10/03/92 

LCS 

GC-I100212-001 

53.00 

10/03/92 

LCS  DUP 

GC-I100212-001 

59.00 

10/06/92 

LCS 

6C'-P100612-001 

60.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100610-001 

87.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100715-001 

79.00 

10/07/92 

LCS 

GC-P100714-001 

56:oo 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-I100610-001 

92.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

6C-P100612-001 

67.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-I100715-001 

84.00 

Date  Compiled;  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-99 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Chloroethane  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-P100714-001 

68.00 

10/09/92 

LCS 

GC-I100817-001 

85.00 

10/09/92 

LCS 

GC-P100817-001 

56.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-I100817-001 

93.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-P100817-001 

56.00 

10/12/92 

LCS 

GC-I101211-001 

96.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

GC-I101211-001 

103.00 

10/16/92 

LCS 

GC*-P101604-001 

64.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC-P101604-001 

54.00 

10/19/92 

LCS 

GC-P101918-001 

93.00 

10/20/92 

LCS  DUP 

GC-P101918-001 

80.00 

Number  of  Samples  : 

74 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

76,8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

13.88 

Acceptance  Criteria 

8-136 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Chloroform 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/03/92 

LCS 

GC-P080310-001 

101.00 

08/04/92 

LCS 

6C-J080412-001 

116.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC-P080310-001 

96.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

GC-J080412-001 

115.00 

08/07/92 

LCS 

GC-P080622-001 

89.00 

08/07/92 

LCS 

GC-T080722-001 

98.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-P080622-001 

93.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-T080722-001 

107.00 

08/10/92 

LCS 

GC-I081013-001 

123.00 

08/10/92 

LCS 

GC-T081011-001 

101.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-I081013-001 

122.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

6C-T081011-001 

107.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-001 

141.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-001 

86.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-001 

137.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119-001 

102.00 

09/08/92 

LCS 

GC-T090816-001 

72.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

GC-T090816-001 

88.00 

09/10/92 

LCS 

GC-T091014-001 

88.00 

09/11/92 

LCS 

GC-J091011-001 

92.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-J091011-001 

86.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-T091014-001 

97.00 

09/14/92 

LCS 

GC-J091419-001 

114.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

GC-J091419-001 

109.00 

09/16/92 

LCS 

GC-J091601-001 

105.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-100 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS.  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Chloroform 

continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC-J091601-001 

110.00 

09/17/92 

LCS 

GC-T091711-001 

90.00 

09/18/92 

LCS 

GC-J091812-001 

106.00 

09/18/92 

LCS 

GC-P091819-001 

109.00 

09/18/92 

LCS 

GC-T091819-001 

99.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

6C-T091711-001 

83.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-J091812-001 

100.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-P091819-001 

116.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-T091819-001 

95.00 

09/21/92 

LCS 

GC-J092111-001 

109.00 

09/22/92 

LCS 

GC-I092215-001 

129.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

GC-J092111-001 

103.00 

09/23/92 

LCS 

GC-I092318-001 

123.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

GC-I092215-001 

128.00 

09/24/92 

LCS 

GC-J092316-001 

110.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-I092318-001 

120.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-J092316-001 

102.00 

09/25/92 

LCS 

GC-T092410-001 

92.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

GC-T092410-001 

102.00 

09/28/92 

LCS 

GC-I092811-001 

126.00 

09/28/92 

LCS 

GC-P092811-001 

95.00 

09/29/92 

LCS 

GC-P092918-001 

108.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-I092811-001 

132.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-P0928il-001 

101.00 

09/30/92 

LCS 

GC”T093011-001 

94.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

GC-P092918-001 

109.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

GC-'T093011-001 

89.00 

10/02/92 

LCS 

GC-IlOOlll-OOl 

113.00 

10/02/92 

LCS  DUP 

GC-IlOOlll-OOl 

118.00 

10/03/92 

LCS 

GC-I100212-001 

103.00 

10/03/92 

LCS  DUP 

GC-I100212-001 

107.00 

10/06/92 

LCS 

GC-P100612-001 

92.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100610-001 

122.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100715-001 

111.00 

10/07/92 

LCS 

GC-P100714-00i 

94.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-I100610-001 

133.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-P100612-001 

98.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-I100715-001 

124.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-P100714-001 

101.00 

10/09/92 

LCS 

GC-I100817-001 

127.00 

10/09/92 

LCS 

GC-*P100817-001 

96.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-I100817-001 

136.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

6C-P100817-001 

96.00 

10/12/92 

LCS 

GC-I101211-001 

127.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

GC-I101211-001 

133.00 

10/16/92 

LCS 

GC-P101604-001 

97.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC-P101604-001 

90.00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-101 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS.  WATER  SAMPLES.  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Chloroform  continued 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/19/92  LCS  6C-P101918-001  100.00 

10/20/92  LCS  DUP  GC-P101918-001  96.00 


Number  of  Samples  :  74 

Mean  %  Recovery  :  106.5 

Standard  Deviation  :  14.91 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  20-184 


Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Chi oromethane 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/03/92 

LCS 

GC-P080310-001 

76.00 

08/04/92 

LCS 

GC-J080412-001 

69.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

6C-P080310-001 

70.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

GC-J080412-001 

82.00 

08/07/92 

LCS 

GC-P080622-001 

62.00 

08/07/92 

LCS 

GC-T080722-001 

98.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-P080622-001 

64.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-T080722-001 

131.00 

08/10/92 

LCS 

6C-I081013-001 

55.00 

08/10/92 

LCS 

GC-T081011-001 

95.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-I081013-001 

57.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

6C-T081011-001 

107.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-001 

55.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-001 

69.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-001 

64.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119-001 

72.00 

09/08/92 

LCS 

GC-T090816-001 

110.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

GC-T090816-001 

110.00 

09/10/92 

LCS 

GC-T091014-001 

94.00 

09/11/92 

LCS 

GC-J091011-001 

76.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-J091011-001 

75.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-T091014-001 

99.00 

09/14/92 

LCS 

GC-J091419-001 

103.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

GC-J091419-001 

88.00 

09/16/92 

LCS 

GC-J091601-001 

86.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC-J091601-001 

83.00 

09/17/92 

LCS 

GC-T091711-001 

106.00 

09/18/92 

LCS 

GC-J091812-001 

74.00 

09/18/92 

LCS 

6C-P091819-001 

62.00 

09/18/92 

LCS 

GC-T091819-001 

96.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

GC-T091711-001 

106.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-J091812-001 

73.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-P091819-001 

61.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-T091819-001 

91.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-102 


TABLE  A~6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Chi oromethane  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/21/92 

LCS 

GC-J092111-001 

85.00 

09/22/92 

LCS 

GC-I092215-001 

44.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

GC-J092111-'001 

82.00 

09/23/92 

LCS 

GC-I092318-001 

45.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

GC-I092215-001 

49.00 

09/24/92 

LCS 

GC-J092316-001 

70.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-I092318-001 

38.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-J092316-‘001 

71.00 

09/25/92 

LCS 

GC-T092410-001 

91.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

6C-T092410-001 

94.00 

09/28/92 

LCS 

GC-I092811-001 

41.00 

09/28/92 

LCS 

GC-P092811-001 

62.00 

09/29/92 

LCS 

GC-P092918-001 

68.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-I092811-001 

42.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-P092811-001 

67.00 

09/30/92 

LCS 

GC”T093011-001 

98.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

GC-P092918-001 

76.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

GC-T093011-001 

131.00 

10/02/92 

LCS 

GC-IlOOlll-OOl 

61.00 

10/02/92 

LCS  DUP 

6C-I100111-001 

61.00 

10/03/92 

LCS 

GC-I100212-001 

39.00 

10/03/92 

LCS  DUP 

6C~I100212-001 

40.00 

10/06/92 

LCS 

GC-P100612-001 

60.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100610-001 

46.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100715-001 

40.00 

10/07/92 

LCS 

GC-P100714-001 

56.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-I100610-001 

49.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-P100612-001 

62.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-I100715-001 

46.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-P100714-001 

66.00 

10/09/92 

LCS 

GC"I100817-001 

40.00 

10/09/92 

LCS 

GC-P100817-001 

58.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-I100817-001 

39.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

6C-P100817-001 

56.00 

10/12/92 

LCS 

GC-I101211-001 

41.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

GC-I10i211-001 

49.00 

10/16/92 

LCS 

GC-P101604-001 

72.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC-P101604-001 

60.00 

10/19/92 

LCS 

GC~P101918-001 

86.00 

10/20/92 

LCS  DUP 

GC-P101918-001 

78.00 

Number  of  Samples  :  74 

Mean  %  Recovery  :  71.3 

Standard  Deviation  :  22.48 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  D-193 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-103 


TABLE  A-6.  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Di bromochloromethane 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/03/92 

LCS 

GC-P080310-001 

106.00 

08/04/92 

LCS 

GC-J080412-001 

107.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC-P080310-001 

100.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

GC-J080412-001 

95.00 

08/07/92 

LCS 

GC-P080622-001 

92.00 

08/07/92 

LCS 

GC-T080722-001 

98.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-P080622-001 

96.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-T080722-001 

112.00 

08/10/92 

LCS 

GC-I081013-001 

114.00 

08/10/92 

LCS 

GC-T081011-001 

106.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-I081013-001 

111.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-T081011-001 

108.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-001 

117.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-001 

101.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-001 

120.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119-001 

106.00 

09/08/92 

LCS 

GC-T090816-001 

99.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

GC-T090816-00i 

98.00 

09/10/92 

LCS 

GC-T091014-001 

102.00 

09/11/92 

LCS 

GC-J091011-001 

76.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

6C-J091011-001 

70.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

6C-T091014-001 

101.00 

09/14/92 

LCS 

GC-J091419-001 

89.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

GC-J091419-001 

86.00 

09/16/92 

LCS 

GC-J091601-001 

98.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC-J091601-001 

96.00 

09/17/92 

LCS 

GC-T091711-001 

97.00 

09/18/92 

LCS 

GC-J091812-001 

97.00 

09/18/92 

LCS 

GC-P091819-001 

117.00 

09/18/92 

LCS 

GC-T091819-001 

110.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

GC-T091711-001 

90.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-J091812-001 

82.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-P091819-001 

120.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-T091819-001 

107.00 

09/21/92 

LCS 

GC-J092111-001 

92.00 

09/22/92 

LCS 

GC-I092215-001 

106.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

GC-J092111-001 

90.00 

09/23/92 

LCS 

GC-I092318-001 

105.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

GC-I092215-001 

105.00 

09/24/92 

LCS 

GC-J092316-001 

87.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-I092318-001 

101.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-J092316-001 

77.00 

09/25/92 

LCS 

GC-T092410-001 

114.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

GC-T092410-001 

109.00 

09/28/92 

LCS 

GC-I092811-001 

103.00 

09/28/92 

LCS 

GC-P092811-001 

103.00 

09/29/92 

LCS 

GC-P092918-001 

112.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  -  Not  Specified 


A-6-104 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Di bromochloromethane 

continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-I092811-001 

108.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-P092811-001 

111.00 

09/30/92 

LCS 

GC-T093011-001 

100.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

GC-P092918-001 

113.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

6C-T093011-001 

90.00 

10/02/92 

LCS 

GC-IlOOlll-OOl 

95.00 

10/02/92 

LCS  DUP 

GC-IlOOlll-OOl 

102.00 

10/03/92 

LCS 

GC-I100212-001 

97.00 

10/03/92 

LCS  DUP 

GC-I100212-001 

97.00 

10/06/92 

LCS 

GC-P100612-001 

101.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100610-001 

101.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100715-001 

96.00 

10/07/92 

LCS 

GC-P100714-001 

100.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-I100610-001 

109.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-P100612-001 

103.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-I100715-001 

105.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-P100714-001 

106.00 

10/09/92 

LCS 

GC-I100817-001 

103.00 

10/09/92 

LCS 

GC-P100817-001 

106.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-I100817-001 

107.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-Pi00817-001 

100.00 

10/12/92 

LCS 

GC-I101211-001 

101.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

GC-I101211-001 

111.00 

10/16/92 

LCS 

GC-P101604-001 

100.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC-P101604-001 

95.00 

10/19/92 

LCS 

GC-P101918-001 

100.00 

10/20/92 

LCS  DUP 

GC-P101918-001 

100.00 

Number  of  Samples 

:  74 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  101.1 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  9.64 

Acceptance  Criteria 

24-191 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

08/03/92 

06-SW-01-01 

MS 

GC-P080310-001 

95.00 

08/03/92 

06-SW-01-01 

MSD 

GC-P080310-001 

97.00 

08/04/92 

04-SW-01-01 

MS 

GC-J080412-001 

90.00 

08/05/92 

04-SW-01-01 

MSD 

GC-J080412-001 

82.00 

08/07/92 

07-SW-01-01 

MS 

GC-P080622-001 

92.00 

08/07/92 

07-SW-01-01 

MSD 

GC-P080622-001 

101.00 

09/09/92 

07-MW-02-01 

MS 

GC-T090816-001 

80.00 

09/09/92 

07-MW-02-01 

MSD 

GC-T090816-001 

84.00 

09/10/92 

07-MW-04-01 

MS 

GC-J091011-001 

64.00 

09/10/92 

07-MW-04-01 

MSD 

GC-J091011-001 

70.00 

09/11/92 

04-MW-02-01 

MS 

GC-T091014-001 

92.00 

09/11/92 

04-MW-02-01 

MSD 

GC-T091014-001 

82.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-105 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES.  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Di bromochl oromethane  continued 
Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


09/15/92 

07-DS-10  MS 

GC-J091419-001 

88.00 

09/15/92 

07-DS-10  MSD 

GC~J091419-001 

77.00 

09/16/92 

Ol-MW-06-01 

MS 

GC-J091601-001 

78.00 

09/16/92 

Ol-MW-06-01 

MSD 

GC-J091601-001 

95.00 

09/17/92 

09-MW-01-01 

MS 

6C-T091711-001 

85.00 

09/17/92 

09-MW-01-01 

MSD 

GC-T091711-001 

78.00 

09/18/92 

09-MW-01-0i 

MS 

GC-J091812-001 

88.00 

09/18/92 

09-MW-01-01 

MSD 

GC-J091812-001 

104.00 

09/19/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

GC-T091819-001 

95.00 

09/19/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

GC-T091819-001 

95.00 

09/19/92 

07-MW-01-01 

MS 

GC-T091819-001 

89.00 

09/19/92 

07-MW-01-01 

MSD 

GC-T091819-001 

88.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MS 

GC-J092111-001 

72.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MSD 

GC-J092111-001 

73.00 

09/23/92 

05-MW-07-01 

MS 

GC-I092215-001 

73.00 

09/23/92 

05-MW-07-01 

MSD 

GC-I092215-001 

75.00 

09/23/92 

09-MW-03-01 

MS 

GC-J092316-001 

93.00 

09/23/92 

09-MW-03-01 

MSD 

GC-J092316-001 

97.00 

09/24/92 

09-MW-03-01 

MS 

GC-I092318-001 

88.00 

09/24/92 

09-MW-03-01 

MSD 

GC-I092318-001 

87.00 

09/24/92 

09-MW-05-01 

MS 

6C-T092410-001 

97.00 

09/24/92 

09-MW-05-01 

MSD 

GC-T092410-001 

107.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MS 

GC-P092811-001 

91.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MSD 

GC-P092811-001 

98.00 

09/28/92 

05-MW-12-01 

MS 

GC-I092811-001 

85.00 

09/28/92 

05-MW-12-01 

MSD 

GC-I092811-001 

87.00 

09/30/92 

05-MW-05-01 

MS 

GC-P092918-001 

105.00 

09/30/92 

05-MW-05-01 

MSD 

GC-P092918-001 

102.00 

10/01/92 

02-GW-02-01 

MS 

GC-T093011-001 

85.00 

10/01/92 

02-GW-02-01 

MSD 

GC-T093011-001 

84.00 

10/01/92 

09-MW-11-01 

MS 

GC-IlOOlll-OOl 

90.00 

10/02/92 

09-MW-11-01 

MSD 

GC-IlOOlll-OOl 

90.00 

10/06/92 

09-MW-08-01 

MS 

GC-I100610-001 

84.00 

10/06/92 

09-MW-08-01 

MSD 

GC-I100610-001 

82.00 

10/07/92 

09-MW-14-01 

MS 

GC-I100715-001 

82.00 

10/07/92 

09-MW-14-01 

MSD 

GC-I100715-001 

82.00 

10/08/92 

09-MW-02-01 

MS 

GC-P100714-001 

84.00 

10/08/92 

09-MW-02-01 

MSD 

GC-P100714-001 

92.00 

10/09/92 

03-GW-01-01 

MS 

GC-I100817-001 

86.00 

10/09/92 

03-GW-01-01 

MSD 

GC-I100817-001 

85.00 

10/13/92 

03-DS-01  MS 

GC-I101211-001 

80.00 

10/13/92 

03-DS-01  MSD 

GC-I101211-001 

75.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-106 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Dibromochloromethane 

continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

Number  of  Samples 

:  54 

Below  acceptance  : 

Mean  %  Recovery 

:  87.0 

Above  acceptance  : 

Standard  Deviation 

:  9.25 

Acceptance  Criteri 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Di bromomethane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/03/92 

LCS 

GC-P080310-001 

115.00 

08/04/92 

LCS 

GC-J080412-001 

87.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC-P080310-001 

108.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

GC-J080412-001 

98.00 

08/07/92 

LCS 

GC-P080622-001 

97.00 

08/07/92 

LCS 

GC-T080722-001 

94.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-P080622-001 

104.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-T080722-001 

101.00 

08/10/92 

LCS 

GC-I081013-001 

110.00 

08/10/92 

LCS 

GC-T081011-001 

94.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-I081013-001 

107.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-T081011-001 

91.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-001 

112.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-001 

93.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-001 

108.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119-001 

103.00 

09/08/92 

LCS 

GC-T090816-001 

86.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

GC-T090816-001 

81.00 

09/10/92 

LCS 

GC-T091014-001 

81.00 

09/11/92 

LCS 

GC>J091011-001 

75.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-J091011-001 

71.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-T091014-001 

87.00 

09/14/92 

LCS 

GC-J091419-001 

105.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

GC-J091419-001 

132.00 

09/16/92 

LCS 

GC-J091601-001 

106.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC-J091601-001 

112.00 

09/17/92 

LCS 

GC-T091711-001 

87.00 

09/18/92 

LCS 

GC-J091812-001 

80.00 

09/18/92 

LCS 

GC-P091819-001 

120.00 

09/18/92 

LCS 

GC-T091819-001 

93.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

GC-T091711-001 

87.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-J091812-001 

86.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-P091819-001 

116.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-T091819-001 

76.00 

09/21/92 

LCS 

6C~J092111-001 

93.00 

09/22/92 

LCS 

GC-I092215-001 

98.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

GC-J092111-001 

91.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-107 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Di bromomethane  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/23/92 

LCS 

GC-I092318-001 

93.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

GC-I092215-001 

98.00 

09/24/92 

LCS 

GC-J092316-001 

82.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-I092318-001 

95.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-J092316-001 

78.00 

09/25/92 

LCS 

GC-T092410-001 

97.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

.  6C-T092410-001 

97.00 

09/28/92 

LCS 

GC-I092811-001 

92.00 

09/28/92 

LCS 

GC-P092811-001 

108.00 

09/29/92 

LCS 

GC-P092918-001 

103.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

6C-I092811-001 

91.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-P092811-001 

102.00 

09/30/92 

LCS 

GC-T093011-001 

90.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

GC-P092918-001 

110.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

GC-T093011-001 

82.00 

10/02/92 

LCS 

GC-IlOOlll-OOl 

102.00 

10/02/92 

LCS  DUP 

GC-IlOOlll-OOl 

96.00 

10/03/92 

LCS 

GC-I100212-001 

100.00 

10/03/92 

LCS  DUP 

GC-I100212-001 

90.00 

10/06/92 

LCS 

GC-P100612-001 

93.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100610~001 

95.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100715-001 

98.00 

10/07/92 

LCS 

GC-P100714-001 

100.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

6C-I100610-001 

95.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-P100612-001 

94.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-I100715-001 

91.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-P100714-001 

102.00 

10/09/92 

LCS 

GC-I100817-001 

90.00 

10/09/92 

LCS 

GC-P100817-001 

100.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-I100817-001 

90.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-P100817-001 

96.00 

10/12/92 

LCS 

GC-I101211-001 

89.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

GC-I101211'001 

94.00 

10/16/92 

LCS 

GC-P101604-001 

104.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC-P101604-001 

101.00 

10/19/92 

LCS 

GC-P101918-001 

94.00 

10/20/92 

LCS  DUP 

GC-P101918-001 

87.00 

Number  of  Samples  :  74 

Mean  %  Recovery  :  96.0 

Standard  Deviation  :  10.85 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  NS 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-108 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Methylene 

chi  oride 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/03/92 

LCS 

GC-P080310-001 

97.00 

08/04/92 

LCS 

GC-J080412-001 

100.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC-P080310~001 

91.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

GC-J080412~001 

93.00 

08/07/92 

LCS 

GC-P080622-001 

88.00 

08/07/92 

LCS 

GC-T080722-001 

78.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-P080622-001 

90.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-T080722-001 

87.00 

08/10/92 

LCS 

GC-I081013-001 

124.00 

08/10/92 

LCS 

GC-T081011-001 

79.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-I081013-001 

88.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-T081011-001 

86.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-001 

138.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-001 

94.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-001 

134.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119-001 

102.00 

09/08/92 

LCS 

GC-T090816-001 

81.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

GC-T090816-001 

72.00 

09/10/92 

LCS 

GC-T091014-001 

77.00 

09/11/92 

LCS 

GC-J091011-001 

77.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-J091011-001 

71.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-T091014-001 

76.00 

09/14/92 

LCS 

GC-J091419-001 

91.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

GC-J091419-001 

92.00 

09/16/92 

LCS 

GC-J091601~001 

96.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC-J091601-001 

123.00 

09/17/92 

LCS 

GC-T091711-001 

82.00 

09/18/92 

LCS 

GC-J091812-001 

87.00 

09/18/92 

LCS 

GC“P0918i9-001 

78.00 

09/18/92 

LCS 

GC-T091819-001 

81.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

GC-T091711-001 

74.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-J091812’001 

79.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-P09i819-001 

79.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-T091819-001 

64.00 

09/21/92 

LCS 

GC-J092111-001 

90.00 

09/22/92 

LCS 

GC-I092215-001 

71.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

GC-J092111-001 

86.00 

09/23/92 

LCS 

GC-I092318>001 

63.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

GC-I092215-001 

66.00 

09/24/92 

LCS 

GC-J0923i6-001 

89.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-I092318-001 

55.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-J092316>001 

82.00 

09/25/92 

LCS 

GC-T092410-001 

86.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

GC-T092410-001 

86.00 

09/28/92 

LCS 

GC-I092811-001 

62.00 

09/28/92 

LCS 

GC>P092811-001 

66.00 

09/29/92 

LCS 

GC-P092918-001 

68.00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-109 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Methylene 

chloride  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-I092811-001 

66.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-P092811-001 

72.00 

09/30/92 

LCS 

6C-T093011-00i 

77.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

GC-P092918-001 

76.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

GC-T093011-001 

79.00 

10/02/92 

LCS 

GC-IlOOlll-OOl 

57.00 

10/02/92 

LCS  DUP 

GC-IlOOlll-OOl 

64.00 

10/03/92 

LCS 

GC-I100212-001 

46.00 

10/03/92 

LCS  DUP 

GC-I100212-001 

49.00 

10/06/92 

LCS 

GC-P100612-001 

73.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100610-001 

107.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100715-001 

59.00 

10/07/92 

LCS 

GC-P100714-001 

64.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-I100610-001 

109.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-P100612-001 

71.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-I100715-001 

67.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-P100714-001 

73.00 

10/09/92 

LCS 

GC-I100817-001 

106.00 

10/09/92 

LCS 

GC-P100817-001 

66.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-I100817-001 

113.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-P100817-001 

66.00 

10/12/92 

LCS 

GC-I101211-001 

73.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

GC-I101211-001 

82.00 

10/16/92 

LCS 

GC-P101604-001 

68.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC-P101604-001 

63.00 

10/19/92 

LCS 

GC-P101918-001 

98.00 

10/20/92 

LCS  DUP 

GC-P101918-001 

94.00 

Number  of  Sampli 

es 

:  74 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  81.9 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  18.12 

Acceptance  Criteria 

25-162 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Tetrachl oroethene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/03/92 

LCS 

GC-P080310-001 

103.00 

08/04/92 

LCS 

GC-J080412-001 

118.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC-P080310-001 

99.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

GC-J080412-001 

113.00 

08/07/92 

LCS 

GC-P080622-001 

90.00 

08/07/92 

LCS 

GC-T080722-001 

114.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-P080622-001 

92.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-T080722-001 

123.00 

08/10/92 

LCS 

GC-I081013-001 

104.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-110 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Tetrachl oroethene  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/10/92 

LCS 

GC-T081011-001 

121.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-I081013-001 

102.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-T081011-001 

124.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-001 

106.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P0831i9-001 

90.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-001 

111.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC~P083119-001 

101.00 

09/08/92 

LCS 

GC'T090816-001 

112.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

GC-T090816-001 

109.00 

09/10/92 

LCS 

GC-*T091014-001 

111.00 

09/11/92 

LCS 

GC-J091011-001 

101.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-J091011-001 

97.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC>T091014-001 

115.00 

09/14/92 

LCS 

GC-J091419-001 

123.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

GC-J091419-001 

118.00 

09/16/92 

LCS 

GC-J091601-001 

105.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC-J091601-001 

111.00 

09/17/92 

LCS 

GC-TOgiZll-OOl 

110.00 

09/18/92 

LCS 

GC-J091812-001 

97.00 

09/18/92 

LCS 

GC-P0918i9-001 

106.00 

09/18/92 

LCS 

GC-T091819-001 

119.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

GC-TOgiZll’OOl 

100.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-J091812-001 

103.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC>P091819-001 

110.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-T091819-001 

116.00 

09/21/92 

LCS 

GC-J092111-001 

110.00 

09/22/92 

LCS 

GC>I092215-001 

102.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

GC-J092111-001 

105.00 

09/23/92 

LCS 

GC-'I092318-001 

101.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

GC-I092215-001 

102.00 

09/24/92 

LCS 

GC-J092316-001 

118.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-I092318-001 

98.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-J092316-001 

106.00 

09/25/92 

LCS 

GC-T092410-001 

124.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

GC-T092410-001 

123.00 

09/28/92 

LCS 

GC-I092811-001 

105.00 

09/28/92 

LCS 

GC-P092811-001 

94.00 

09/29/92 

LCS 

GC'P092918-001 

104.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-I0928il-001 

109.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-P092811-001 

100.00 

09/30/92 

LCS 

GC-T093011-001 

113.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

GC-P092918-001 

112.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

GC-T093011-001 

106.00 

10/02/92 

LCS 

GC-I100111~001 

86.00 

10/02/92 

LCS  DUP 

GC-IlOOlll-OOl 

88.00 

10/03/92 

LCS 

GC-I100212-001 

70.00 

10/03/92 

LCS  DUP 

GC-I100212-001 

76.00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-111 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Tetrachloroethene 

conti nued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/06/92 

LCS 

GC-P100612-001 

93.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100610-001 

102.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100715-001 

92.00 

10/07/92 

LCS 

GC-P100714-001 

90.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-I100610-001 

108.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-P100612-001 

96.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-I100715-001 

103.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-P100714-001 

101.00 

10/09/92 

LCS 

GC-I100817-001 

104.00 

10/09/92 

LCS 

GC-P100817-001 

96.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-I100817-001 

109.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-P100817-001 

92.00 

10/12/92 

LCS 

GC-I101211-001 

100.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

GC-I101211-001 

112.00 

10/16/92 

LCS 

GC-P101604-001 

96.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC-P101604-001 

82.00 

10/19/92 

LCS 

GC-P101918-001 

106.00 

10/20/92 

LCS  DUP 

GC-P101918-001 

94.00 

Number  of  Sampli 

as 

:  74 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

:  104.1 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation 

:  11.02 

Acceptance  Criteria  26-162 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Tri chloroethene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/03/92 

LCS 

GC-P080310-001 

86.00 

08/04/92 

LCS 

GC-J080412-001 

100.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC-P080310-001 

81.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

GC-J080412-001 

99.00 

08/07/92 

LCS 

GC-P080622-001 

77.00 

08/07/92 

LCS 

GC-T080722-001 

90.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-P080622-001 

76.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-T080722-001 

98.00 

08/10/92 

LCS 

GC-I081013-001 

102.00 

08/10/92 

LCS 

GC-T081011-001 

103.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

6C-I081013-001 

104.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-T081011-001 

102.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-001 

110.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-001 

77.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC~I083012-001 

107.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119-001 

86.00 

09/08/92 

LCS 

6C-T090816-001 

95.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

GC-T090816-001 

89.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Sped fied 


A-6-112 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Trichloroethene  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/10/92 

LCS 

GC-T091014-001 

85.00 

09/11/92 

LCS 

GC-J091011-001 

87.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-J091011-001 

81.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-T091014-001 

94.00 

09/14/92 

LCS 

GC-J091419-001 

106.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

GC-J091419-001 

103.00 

09/16/92 

LCS 

GC-J091601-001 

97.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC-J091601-001 

97.00 

09/17/92 

LCS 

GC-T091711-001 

89.00 

09/18/92 

LCS 

6C-J091812-001 

94.00 

09/18/92 

LCS 

GC-P091819-001 

87.00 

09/18/92 

LCS 

GC-T091819-001 

99.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

GC-T091711-001 

81.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-J091812-001 

89.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-P091819-001 

99.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-T091819-001 

99.00 

09/21/92 

LCS 

GC-J092111-001 

96.00 

09/22/92 

LCS 

GC-I092215-001 

89.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

GC-'J092111-001 

97.00 

09/23/92 

LCS 

GC-I092318-001 

86.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

GC-'I092215~001 

100.00 

09/24/92 

LCS 

GC-J092316-001 

98.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-I092318-001 

87.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC>J0923i6-001 

91.00 

09/25/92 

LCS 

GC-T092410-001 

101.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

6C-T092410-001 

100.00 

09/28/92 

LCS 

GC-I092811-001 

90.00 

09/28/92 

LCS 

GC-P092811-001 

87.00 

09/29/92 

LCS 

GC-P092918-001 

94.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-I092811-001 

96.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC'P092811-001 

82.00 

09/30/92 

LCS 

GC-T0930il-001 

91.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

GC-P092918-001 

80.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

GC-T093011-001 

90.00 

10/02/92 

LCS 

GC^IlOOlll'OOl 

86.00 

10/02/92 

LCS  DUP 

GC-IlOOlll-OOl 

83.00 

10/03/92 

LCS 

GC-I100212-001 

63.00 

10/03/92 

LCS  DUP 

GC-I100212-001 

75.00 

10/06/92 

LCS 

GC-P100612-001 

81.00 

10/07/92 

LCS 

.  GC-I100610-001 

86.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100715-001 

78.00 

10/07/92 

LCS 

GC-P100714-001 

79.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-I100610-001 

92.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-P100612-001 

83.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-I100715-001 

88.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-P100714-001 

87.00 

10/09/92 

LCS 

GC-I100817-001 

90.00 

Date  Corapiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-113 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Trichloroethene  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/09/92 

LCS 

GC-P100817-001 

87.00 

10/09/92 

LCS 

DUP 

GC-I100817-001 

94.00 

10/09/92 

LCS 

DUP 

GC-P100817-001 

87.00 

10/12/92 

LCS 

GC-I101211-001 

91.00 

10/13/92 

LCS 

DUP 

GC-I101211-001 

93.00 

10/16/92 

LCS 

GC-P101604-001 

102.00 

10/17/92 

LCS 

DUP 

GC-P101604-001 

82.00 

10/19/92 

LCS 

GC-P101918-001 

86.00 

10/20/92 

LCS 

DUP 

GC~P101918~001 

81.00 

Number  of  Sampl 

5S 

74 

Below  acceptance  : 

Mean  %  Recovery 

90.5 

Above  acceptance  : 

Standard  Deviation 

8.89 

Acceptance  Criteria 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

08/03/92 

06-SW-01-01 

MS 

GC-P080310-001 

75.00 

08/03/92 

06-SW-01-01 

MSD 

GC-P080310-001 

79.00 

08/04/92 

04-SW-01-01 

MS 

GC-J080412'001 

95.00 

08/05/92 

04-SW-01-01 

MSD 

GC-J080412-001 

80.00 

08/07/92 

07-SW-01-01 

MS 

GC-P080622-001 

72.00 

08/07/92 

07-SW-01-01 

MSD 

GC-P080622-001 

75.00 

09/09/92 

07~MW-02-01 

MS 

GC-T090816-001 

85.00 

09/09/92 

07-MW-02-01 

MSD 

GC-T090816-001 

86.00 

09/10/92 

07-MW-04-01 

MS 

GC-J091011-001 

76.00 

09/10/92 

07-MW-04-01 

MSD 

GC-J091011-001 

83.00 

09/11/92 

04-MW-02-01 

MS 

GC-T091014-001 

95.00 

09/11/92 

04-MW-02-01 

MSD 

6C-T091014-001 

86.00 

09/15/92 

07-DS-10  MS 

GC-J091419-001 

93.00 

09/15/92 

07-DS-10  MSD 

GC-J091419-001 

91.00 

09/16/92 

Ol-MW-06-01 

MS 

GC-J091601-001 

89.00 

09/16/92 

Ol-MW-06-01 

MSD 

GC-J091601-001 

95.00 

09/17/92 

09-MW-01-01 

MS 

GC-T091711-001 

88.00 

09/17/92 

09-MW-01-01 

MSD 

GC-T091711-001 

83.00 

09/18/92 

09-MW-01-01 

MS 

GC-J091812-001 

86.00 

09/18/92 

09-MW-01-01 

MSD 

GC-J091812-001 

103.00 

09/19/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

GC-T091819-001 

94.00 

09/19/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

GC-T091819-001 

94.00 

09/19/92 

07-MW-01-01 

MS 

GC-T091819-001 

88.00 

09/19/92 

07-MW-01-01 

MSD 

GC-T091819-001 

86.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MS 

GC-J092111-001 

92.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MSD 

GC-J092111-001 

90.00 

09/23/92 

05-MW-07*01 

MS 

GC-I092215-001 

80.00 

09/23/92 

05-MW-07-01 

MSD 

GC-I092215-001 

81.00 

09/23/92 

09-MW-03-01 

MS 

GC-J092316-001 

93.00 

09/23/92 

09-MW-03-01 

MSD 

GC-J092316-001 

92.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-114 


TABLE  A-6,  DETAILED 

LISTING 

OF  SPIKE  RESULTS, 

WATER  SAMPLES,  GALENA 

1992  EVENT 

DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Trichloroethene  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix 

Spike 

09/24/92 

09~MW-03-01 

MS 

GC-I092318'-001 

87.00 

09/24/92 

09~MW-03-01 

MSD 

GC-I092318’'001 

85.00 

09/24/92 

09-MW-05-01 

MS 

GC-T092410-001 

100.00 

09/24/92 

09-MW-05>01 

MSD 

GC-T092410-001 

105.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MS 

GC-P092811-001 

75.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MSD 

6C-P092811-001 

73.00 

09/28/92 

05-MW-12-01 

MS 

GC-I092811-001 

96.00 

09/28/92 

05-MW-12-01 

MSD 

GC-I092811-001 

113.00 

09/30/92 

05-MW-05-01 

MS 

GC-P092918-001 

79.00 

09/30/92 

05-MW-05-01 

MSD 

GC-P092918-001 

76.00 

10/01/92 

02-GW-02-01 

MS 

GC’T093011-001 

87.00 

10/01/92 

02-GW-02-01 

MSD 

GC-T093011-001 

85.00 

10/01/92 

09-MW-11-01 

MS 

GC-IlOOlll-OOl 

86.00 

10/02/92 

09-MW-11-01 

MSD 

GC-IlOOlll-OOl 

,  87.00 

10/06/92 

09-MW-08-01 

MS 

GC-I100610-001 

88.00 

10/06/92 

09-MW-08-01 

MSD 

GC-I100610-001 

87.00 

10/07/92 

09-MW-14-01 

MS 

GC-I100715-001 

83.00 

10/07/92 

09-MW-14~01 

MSD 

GC-I100715-001 

93.00 

10/08/92 

09-MW-02-01 

MS 

GC-P100714-001 

66.00 

10/08/92 

09-MW-02-01 

MSD 

GC-P100714-001 

78.00 

10/09/92 

03-GW-01-01 

MS 

GC-I100817-001 

88.00 

10/09/92 

03-GW-01-01 

MSD 

GC-I100817-001 

87.00 

10/13/92 

03-DS-01  MS 

GC-I101211-001 

76.00 

10/13/92 

03-DS-01  MSD 

GC-I101211-001 

71.00 

Number  of  Samples 

54 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

86.2 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

8.98 

Acceptance  Criteria 

35-146 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Trlchlorofl uoromethane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/03/92 

LCS 

GC-P080310-001 

56.00 

08/04/92 

LCS 

GC-J080412-001 

96.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC-P080310-001 

57.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

GC-J080412-001 

87.00 

08/07/92 

LCS 

GC-P080622~001 

53.00 

08/07/92 

LCS 

GC-T080722-001 

84.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-P080622~001 

52.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-T080722-001 

73.00 

08/10/92 

LCS 

6C-I081013-001 

81.00 

08/10/92 

LCS 

GC-T081011-001 

99.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC’I081013-001 

78.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-T081011-001 

94.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A>6-115 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Tri chi orofl uoromethane  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/30/92 

LCS 

GC-I083012-001 

87.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-001 

54.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-001 

78.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119-001 

56.00 

09/08/92 

LCS 

GC-T090816-001 

77.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

GC-T090816-001 

64.00 

09/10/92 

LCS 

GC-T091014-001 

74.00 

09/11/92 

LCS 

GC-J091011-001 

57.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-J091011-001 

55.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-T091014-001 

96.00 

09/14/92 

LCS 

GC-J091419-001 

63.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

GC-J091419-001 

62.00 

09/16/92 

LCS 

GC-J091601-001 

57.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC-J091601-001 

58.00 

09/17/92 

LCS 

GC-T091711-001 

70.00 

09/18/92 

LCS 

GC-J091812-001 

52.00 

09/18/92 

LCS 

GC-P091819-001 

55.00 

09/18/92 

LCS 

GC-T091819-001 

68.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

6C-T091711-001 

55.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-J091812-001 

55.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-P091819-001 

57.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-T091819-001 

54.00 

09/21/92 

LCS 

GC-J092111-001 

60.00 

09/22/92 

LCS 

GC-I092215-001 

73.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

GC-J092111-001 

58.00 

09/23/92 

LCS 

GC-I092318-001 

72.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

GC-I092215-001 

73.00 

09/24/92 

LCS 

GC-J092316-001 

61.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

6C-I092318-001 

63,00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-J092316-001 

56.00 

09/25/92 

LCS 

GC-T092410-001 

48.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

GC-T092410-001 

56.00 

09/28/92 

LCS 

GC-I092811-001 

77.00 

09/28/92 

LCS 

GC-P092811-001 

49.00 

09/29/92 

LCS 

6C-P092918-001 

53.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-I092811-001 

80.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-P092811-001 

54.00 

09/30/92 

LCS 

GC-T093011-001 

63.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

GC-P092918-001 

58,00 

10/01/92 

LCS  DUP 

GC-T093011-001 

56.00 

10/02/92 

LCS 

GC-IlOOlll-OOl 

53.00 

10/02/92 

LCS  DUP 

GC-IlOOlll-OOl 

61.00 

10/03/92 

LCS 

GC-I100212-001 

39.00 

10/03/92 

LCS  DUP 

GC-I100212-001 

44.00 

10/06/92 

LCS 

6C-P100612-001 

48.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100610-001 

77.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100715-001 

66.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  ==  Not  Specified 


A-6-116 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Trichlorofl uoromethane 

continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/07/92 

LCS 

GC-P100714-001 

48.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-I100610-001 

82.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-P100612-001 

54.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-I100715-001 

73.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-P100714-001 

54.00 

10/09/92 

LCS 

GC-I100817-001 

77.00 

10/09/92 

LCS 

GC-P100817-001 

51.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-I100817-001 

84.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

6C-P100817-001 

50.00 

10/12/92 

LCS 

6C-I101211-001 

83.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

GC-I101211-001 

86.00 

10/16/92 

LCS 

GC-P101604-001 

53.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

6C-P101604-001 

45.00 

10/19/92 

LCS 

6C-P101918-001 

60.00 

10/20/92 

LCS  DUP 

GC-P101918-001 

55.00 

Number  of  Samples 

:  74 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  64.4 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  14.07 

Acceptance  Criteria 

21-156 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Vinyl 

chloride 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/03/92 

LCS 

GC-P080310-001 

87.00 

08/04/92 

LCS 

GC-J080412-001 

132.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC-P080310-001 

79.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

GC-J080412-001 

117.00 

08/07/92 

LCS 

GC-P080622-001 

69.00 

08/07/92 

LCS 

GC-T080722-001 

104.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-P080622-001 

70.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-T080722-001 

102.00 

08/10/92 

LCS 

GC-I081013-001 

93.00 

08/10/92 

LCS 

GC-T081011-001 

92.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-I081013-001 

91.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-T0810il-001 

94.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-001 

96.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-001 

71.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-001 

88.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

6C-P083119-001 

82.00 

09/08/92 

LCS 

GC-T090816-001 

98.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

GC-T090816-001 

100.00 

09/10/92 

LCS 

GC-T091014-001 

93.00 

09/11/92 

LCS 

GC-J0910il-001 

108.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-J091011-001 

105.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-117 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Vinyl  chloride  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/11/92 

LCS  DUP 

GC-T091014-001 

96.00 

09/14/92 

LCS 

GC-J091419-001 

95.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

GC-J091419-001 

105.00 

09/16/92 

LCS 

GC-J091601-001 

103.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC-J091601-001 

102.00 

09/17/92 

LCS 

GC-T091711-001 

86.00 

09/18/92 

LCS 

GC-J091812-001 

91.00 

09/18/92 

LCS 

GC-P091819-001 

69.00 

09/18/92 

LCS 

GC-T091819-001 

84.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

GC-T091711-001 

80.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-J091812-001 

95.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-P091819-001 

70.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-T091819-001 

79.00 

09/21/92 

LCS 

GC-J092111-001 

110.00 

09/22/92 

LCS 

GC-I092215-001 

92.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

GC-J092111-001 

106.00 

09/23/92 

LCS 

GC-I092318-001 

86.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

GC-I092215-001 

90.00 

09/24/92 

LCS 

GC-J092316-001 

108.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-I092318-001 

77.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-J092316-001 

98.00 

09/25/92 

LCS 

GC-T092410-001 

94.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

GC-T092410-001 

96.00 

09/28/92 

LCS 

GC-I092811-001 

94.00 

09/28/92 

LCS 

GC-P092811-001 

65.00 

09/29/92 

LCS 

GC-P092918-001 

69.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-I092811-001 

98.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-P092811-001 

70.00 

09/30/92 

LCS 

GC-T093011-001 

91.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

6C-P092918-001 

84.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

GC-T093011-001 

97.00 

10/02/92 

LCS 

GC-IlOOlll-OOl 

71.00 

10/02/92 

LCS  DUP 

GC-IlOOlll-OOl 

78.00 

10/03/92 

LCS 

GC-I100212-001 

50.00 

10/03/92 

LCS  DUP 

GC-I100212-001 

58.00 

10/06/92 

LCS 

GC-P100612-001 

66.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100610-001 

88.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100715-001 

78.00 

10/07/92 

LCS 

GC-P100714-001 

64.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-I100610-001 

95.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-P100612-001 

69.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-I100715-001 

86.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-P100714-001 

71.00 

10/09/92 

LCS 

GC-I100817-001 

84.00 

10/09/92 

LCS 

GC-P100817-001 

65.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-I100817-001 

92.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-P1008i7-001 

64.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-118 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED  SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  Vinyl  chloride  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/12/92  LCS 

GC-I101211-001 

104.00 

10/13/92  LCS  DUP 

GC-I101211-001 

111.00 

10/16/92  LCS 

GC~P101604-001 

76,00 

10/17/92  LCS  DUP 

GC-P101604-001 

62.00 

10/19/92  LCS 

GC-P101918-001 

102.00 

10/20/92  LCS  DUP 

6C-P101918-001 

86.00 

Number  of  Samples  : 

74 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery  : 

87.4 

Above  acceptance  ; 

0 

Standard  Deviation  : 

15.56 

Acceptance  Criteria 

28-163 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  ci s-1 ,3-Dichloropropene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/03/92 

LCS 

GC-P080310-001 

101.00 

08/04/92 

LCS 

GC-J080412-001 

100.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC-P080310-001 

91.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

GC-J080412-001 

90.00 

08/07/92 

LCS 

GC-P080622-001 

86.00 

08/07/92 

LCS 

GC-T080722-001 

103.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-P080622-001 

92.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-T080722-001 

116.00 

08/10/92 

LCS 

■GC-I08i013-001 

104.00 

08/10/92 

LCS 

GC-T081011-001 

109.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-I081013-001 

97.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-T081011-001 

114.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-001 

113.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-001 

92.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-001 

111.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119-001 

101.00 

09/08/92 

LCS 

GC-T090816-001 

98.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

GC-T090816-001 

97.00 

09/10/92 

LCS 

GC-T091014-001 

93.00 

09/11/92 

LCS 

GC-J091011-001 

73.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-J091011-001 

68.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-T091014-001 

105.00 

09/14/92 

LCS 

GC-J091419-001 

87.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

GC-J091419-001 

82.00 

09/16/92 

LCS 

GC-J091601-001 

88.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC-J091601-001 

90.00 

09/17/92 

LCS 

GC-T091711-001 

100.00 

09/18/92 

LCS 

GC-J091812-001 

88.00 

09/18/92 

LCS 

GC-P091819-001 

105.00 

09/18/92 

LCS 

GC-T091819-001 

107.00 

Date  Compiled;  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6>119 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  ci s-1 ,3-Dichloropropene  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/18/92 

LCS  DUP 

GC-T091711-001 

90.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-J091812-001 

76.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-P091819-001 

109.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-T091819-001 

104.00 

09/21/92 

LCS 

GC-J092111-001 

86.00 

09/22/92 

LCS 

GC-I092215-001 

98.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

GC-J092111-001 

84.00 

09/23/92 

LCS 

GC-I092318-001 

96.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

GC-I092215-001 

100.00 

09/24/92 

LCS 

GC-J092316-001 

87.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-I092318-001 

95.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-J092316-001 

75.00 

09/25/92 

LCS 

GC-T092410-001 

112.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

GC-T092410-001 

111.00 

09/28/92 

LCS 

GC-I092811-001 

99.00 

09/28/92 

LCS 

GC-P092811-001 

95.00 

09/29/92 

LCS 

GC-P092918-001 

107.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-I092811-001 

103.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-P092811-001 

100.00 

09/30/92 

LCS 

GC-T093011-001 

101.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

6C-P092918-001 

101-00 

10/01/92 

LCS  DUP 

GC-*T093011-001 

97.00 

10/02/92 

LCS 

GC-IlOOlll-OOl 

92.00 

10/02/92 

LCS  DUP 

GC-IlOOlll-OOl 

96.00 

10/03/92 

LCS 

GC-I100212-001 

86.00 

10/03/92 

LCS  DUP 

GC-I100212-001 

82.00 

10/06/92 

LCS 

6C-P100612-001 

92.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100610-00i 

98.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100715-001 

90.00 

10/07/92 

LCS 

GC-P100714-001 

92.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-I100610-001 

107.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-P100612-001 

97.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-I100715-001 

100.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-P100714-001 

96,00 

10/09/92 

LCS 

GC-I100817-001 

101.00 

10/09/92 

LCS 

GC-P100817-001 

94.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-I100817-001 

105.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-P100817-001 

94.00 

10/12/92 

LCS 

GC-I101211-001 

93.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

6C-I101211-001 

107.00 

10/16/92 

LCS 

GC-P101604-001 

92.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC-P101604-001 

88.00 

10/19/92 

LCS 

GC-P101918-001 

98.00 

10/20/92 

LCS  DUP 

GC-P101918-001 

94.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-120 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 

LAB  ID 

% 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  cis-1 ,3-Dichloropropene  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

Number  of  Samples 

:  74 

Below  acceptance  : 

Mean  %  Recovery 

:  96.2 

Above  acceptance  : 

Standard  Deviation 

:  9.71 

Acceptance  Criteri 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  trans-1,2- 

-Diehl oroethene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/03/92 

LCS 

GC’P080310-001 

99.00 

08/04/92 

LCS 

6C-J080412-001 

108.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC-P080310-001 

98.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

GC-J080412-001 

103.00 

08/07/92 

LCS 

GC-P080622-001 

87.00 

08/07/92 

LCS 

GC-T080722-001 

92.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-P080622-001 

86.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-T080722-001 

90.00 

08/10/92 

LCS 

GC-I081013-001 

98.00 

08/10/92 

LCS 

GC-T081011-001 

76.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-I081013-001 

94.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-T081011-001 

84.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-001 

104.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-001 

92.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-001 

101.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119-001 

102.00 

09/08/92 

LCS 

GC-T090816-001 

73.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

GC-T090816-001 

69.00 

09/10/92 

LCS 

GC-T091014-001 

65.00 

09/11/92 

LCS 

GC-J091011-001 

90.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-J091011-001 

84.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-T091014-001 

69.00 

09/14/92 

LCS 

GC-J091419-001 

107.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

GC-J091419-001 

102.00 

09/16/92 

LCS 

6C-J091601-001 

94.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC-J091601-001 

96.00 

09/17/92 

LCS 

GC-T091711-001 

71.00 

09/18/92 

LCS 

GC-J091812’001 

91.00 

09/18/92 

LCS 

GC-P091819-001 

100.00 

09/18/92 

LCS 

GC-T091819-001 

69.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

GC-T091711-001 

67.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-J091812-001 

88.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-P091819-001 

104.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-T091819-001 

57.00 

09/21/92 

LCS 

GC~J092111-001 

100.00 

09/22/92 

LCS 

GC-I092215-001 

91.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

GC-J092111-001 

96.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-121 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  trans-1,2- 

-Di chi oroethene 

continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/23/92 

LCS 

GC-I092318-001 

84.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

GC-I092215-001 

93.00 

09/24/92 

LCS 

GC-J092316-001 

99.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-I092318-001 

82.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-J092316-001 

89.00 

09/25/92 

LCS 

6C-T092410-001 

78.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

GC-T092410-001 

78.00 

09/28/92 

LCS 

GC-I092811-001 

90.00 

09/28/92 

LCS 

6C-P092811-001 

88.00 

09/29/92 

LCS 

GC-P092918-001 

99.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-I092811-001 

94.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-P092811-001 

96.00 

09/30/92 

LCS 

GC-T093011-001 

66.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

GC-P092918-001 

108.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

GC-T093011-001 

73.00 

10/02/92 

LCS 

GC-IlOOlll-OOl 

78.00 

10/02/92 

LCS  DUP 

GC-IlOOlll-OOl 

81.00 

10/03/92 

LCS 

GC-I100212-001 

60.00 

10/03/92 

LCS  DUP 

GC-I100212-001 

64.00 

10/06/92 

LCS 

GC-P100612-001 

91.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100610-001 

100.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100715-001 

82.00 

10/07/92 

LCS 

GC-P100714-001 

88.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-1100610-001 

103.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-P100612-001 

96.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-I100715-001 

92.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-P100714-001 

100.00 

10/09/92 

LCS 

GC-I100817-001 

98.00 

10/09/92 

LCS 

GC-P100817-001 

89.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-I100817-001 

101.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-P100817-001 

88.00 

10/12/92 

LCS 

GC-I101211-001 

96.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

GC-I101211-001 

98.00 

10/16/92 

LCS 

GC-P101604-001 

95.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC-P101604-001 

78.00 

10/19/92 

LCS 

GC-P101918-001 

93.00 

10/20/92 

LCS  DUP 

GC-P101918-001 

95.00 

Number  of  Samples  : 

74 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

88,9 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation  : 

12.34 

Acceptance  Criteria  38-155 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-122 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  trans-1 , 2-Dichl oroethene  continued 
Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


08/03/92 

06-SW-01-01 

MS 

GC-P080310-001 

104.00 

08/03/92 

06-SW-01-01 

MSD 

GC-P080310-001 

105.00 

08/04/92 

04-SW-01-01 

MS 

GC-J080412-001 

115.00 

08/05/92 

04-SW'01-01 

MSD 

GC-J080412-001 

88.00 

08/07/92 

07-SW-01-01 

MS 

GC-P080622-001 

98.00 

08/07/92 

07-SW’01-01 

MSD 

GC‘-P080622-001 

99.00 

09/09/92 

07-MW'02-01 

MS 

GC-‘T090816-001 

68.00 

09/09/92 

07-MW-02~01 

MSD 

GC-T090816-001 

64.00 

09/10/92 

07-MW-04-01 

MS 

GC-J0910n-001 

88.00 

09/10/92 

07-MW-04-01 

MSD 

GC-J091011’001 

95.00 

09/11/92 

04-MW-02-01 

MS 

GC-T091014-001 

68.00 

09/11/92 

04-MW-02-01 

MSD 

GC-T091014-001 

66.00 

09/15/92 

07-DS-10  MS 

GC-J091419-001 

112.00 

09/15/92 

07-DS-10  MSD 

GC-JODHig-OOl 

106.00 

09/16/92 

Ol-MW-06-01 

MS 

GC-J091601-001 

108.00 

09/16/92 

Ol-MW-06-01 

MSD 

GC-J091601-001 

109.00 

09/17/92 

09-MW-01-01 

MS 

GC-T091711-001 

64.00 

09/17/92 

09-MW-01-01 

MSD 

GC-T091711-001 

61.00 

09/18/92 

09~MW-01-01 

MS 

GC-J091812-001 

95.00 

09/18/92 

09-MW-01-01 

MSD 

GC-J091812-001 

106.00 

09/19/92 

01~MW-02-01 

MS 

GC-T091819-001 

69.00 

09/19/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

GC-T091819-001 

69.00 

09/19/92 

07>-MW-01-01 

MS 

GC>T091819-001 

64.00 

09/19/92 

07-MW-01~01 

MSD 

GC-T091819~001 

70.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MS 

GC-J092111-001 

106.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MSD 

GC-J092111-001 

102.00 

09/23/92 

05-MW-07-01 

MS 

GC-I092215-001 

80.00 

09/23/92 

05-MW-07-01 

MSD 

GC-I092215-001 

80.00 

09/23/92 

09-MW-03-01 

MS 

GC-J092316-001 

102.00 

09/23/92 

09-MW-03-01 

MSD 

GC-J092316-001 

105.00 

09/24/92 

09-MW-03-01 

MS 

GC-I092318-001 

88.00 

09/24/92 

09-MW-03-01 

MSD 

GC-I092318-001 

87.00 

09/24/92 

09-MW-05-01 

MS 

GC-T092410-001 

80.00 

09/24/92 

09-MW-05-01 

MSD 

GC-T092410-001 

79.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MS 

GC-P092811-001 

100.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MSD 

GC-P092811-001 

104.00 

09/28/92 

05-MW-12-01 

MS 

GC-I092811-001 

96.00 

09/28/92 

05-MW-12-01 

MSD 

GC-I092811-001 

91.00 

09/30/92 

05-MW-05-01 

MS 

GC-P092918-001 

108.00 

09/30/92 

05-MW-05-01 

MSD 

6C-P092918-001 

104.00 

10/01/92 

02-GW-02-01 

MS 

GC-T093011-001 

74.00 

10/01/92 

02-GW-02-01 

MSD 

GC-T093011-001 

71.00 

10/01/92 

09-MW-11-01 

MS 

GC-IlOOlll-OOl 

93.00 

10/02/92 

09-MW-ll'01 

MSD 

GC-IlOOlll-OOl 

94.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-123 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  trans-l , 2-Di chi oroethene  continued 
Type  of  Spike  ;  Matrix  Spike 


10/06/92 

09-MW-08-01  MS 

GC-I100610-001 

95.00 

10/06/92 

09-MW-08-01  MSD 

6C-I100610-001 

90.00 

10/07/92 

09-MW-14-01  MS 

GC-I100715-001 

85.00 

10/07/92 

09-MW-14-01  MSD 

GC-I100715-001 

82.00 

10/08/92 

09-MW-02-01  MS 

GC-P100714-001 

82.00 

10/08/92 

09-MW-02-01  MSD 

GC-P100714-001 

88.00 

10/09/92 

03-GW-01-01  MS 

GC-I100817-001 

95.00 

10/09/92 

03-GW-01-01  MSD 

GC-I100817-001 

90.00 

10/13/92 

03-DS-01  MS 

GC-I101211-001 

77.00 

10/13/92 

03-DS-01  MSD 

GC-I101211-001 

72.00 

Number  of  Samples  :  54 

Mean  %  Recovery  :  88.7 

Standard  Deviation  :  15.01 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  38-155 


Method  :  SW8010 

1  Analyte  :  trans-l ,3- 

-Diehl oropropene 

of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/03/92 

LCS 

GC-P080310-001 

98.00 

08/04/92 

LCS 

GC-J080412-001 

113.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC-P080310-001 

88.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

GC-J080412-001 

96.00 

08/07/92 

LCS 

GC-P080622-001 

87.00 

08/07/92 

LCS 

GC-T080722-001 

98.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-P080622-001 

88.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

GC-T080722-001 

112.00 

08/10/92 

LCS 

GC-I081013-001 

114.00 

08/10/92 

LCS 

GC-T081011-001 

106.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-I081013-001 

101.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

GC-T081011-001 

110.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-001 

115.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-001 

89.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-001 

118.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119-001 

97.00 

09/08/92 

LCS 

GC-T090816-001 

98.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

GC-T090816-001 

97.00 

09/10/92 

LCS 

GC-T091014-001 

91.00 

09/11/92 

LCS 

GC-J091011-001 

77.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-J091011-001 

72.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

GC-T091014-001 

104.00 

09/14/92 

LCS 

6C-J091419-001 

91.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

GC-J091419-001 

87.00 

09/16/92 

LCS 

GC-J091601-001 

97.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC-J091601-001 

99.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-124 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  trans-1,3- 

-Dichloropropene  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/17/92 

LCS 

GC-T091711-001 

98.00 

09/18/92 

LCS 

GC-J091812-001 

99.00 

09/18/92 

LCS 

GC-P091819-001 

105.00 

09/18/92 

LCS 

GC-T091819-001 

107.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

GC-T091711-001 

89.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-J091812-001 

81.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

6C-P091819-001 

106.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC-T091819-001 

105.00 

09/21/92 

LCS 

GC-J092111-001 

92.00 

09/22/92 

LCS 

GC>I092215-001 

109.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

GC-J092111-001 

92.00 

09/23/92 

LCS 

GC-I092318-001 

108.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

GC-I092215-001 

110.00 

09/24/92 

LCS 

GC-J092316-001 

90.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-I092318-001 

106.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC-J092316-001 

77.00 

09/25/92 

LCS 

GC-T092410-’001 

115.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

GC-T092410-001 

111.00 

09/28/92 

LCS 

GC-I092811-001 

110.00 

09/28/92 

LCS 

GC-P092811-001 

92.00 

09/29/92 

LCS 

GC-P092918-001 

104.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-I092811-001 

114.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

GC-P092811-001 

98.00 

09/30/92 

LCS 

GC-T093011-001 

100.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

GC-P092918-001 

99.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

GC-T093011-001 

89.00 

10/02/92 

LCS 

GC-IlOOlll-OOl 

105.00 

10/02/92 

LCS  DUP 

GC-IlOOlll-OOl 

109.00 

10/03/92 

LCS 

GC-I100212’001 

103.00 

10/03/92 

LCS  DUP 

GC-I100212-001 

99.00 

10/06/92 

LCS 

GC-P100612-001 

90.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100610-001 

110.00 

10/07/92 

LCS 

GC-I100715-001 

106.00 

10/07/92 

LCS 

GC-P100714-001 

90.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-I100610-001 

121.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC-P100612>001 

93.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-I100715-001 

113.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

GC-P100714-001 

94.00 

10/09/92 

LCS 

GC-I100817-001 

113.00 

10/09/92 

LCS 

GC>P100817~001 

92.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-I100817-001 

117.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

GC-P100817-001 

84.00 

10/12/92 

LCS 

GC-I101211-001 

109.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

GC-I101211-001 

117.00 

10/16/92 

LCS 

GC-P101604-001 

89.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC-P101604-001 

85.00 

10/19/92 

LCS 

GC-P101918-001 

92.00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-125 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 

Method  :  SW8010 

Spiked  Analyte  :  trans-1 ,3-Di chi oropropene  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/20/92  LCS  DUP  GC-P101918-001  88.00 


Number  of  Samples  :  74 

Mean  %  Recovery  :  99.6 

Standard  Deviation  :  11.00 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  22-178 


Method  :  SW8015 
Spiked  Analyte  :  Ethanol 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/04/92 

LCS 

GC392080308-19 

96.00 

08/04/92 

LCS 

GC392080308-31 

97.00 

08/04/92 

LCS 

GC392080308-41 

97.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC392080308-19 

97.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC392080308-31 

100.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC392080308-41 

99.00 

08/05/92 

LCS 

GC392080308-56 

96.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

GC392080308-56 

102.00 

09/08/92 

LCS 

GC392090808-5 

109.00 

09/08/92 

LCS  DUP 

GC392090808-5 

110.00 

09/09/92 

LCS 

GC392090808-5 

114.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

GC392090808-5 

113.00 

09/17/92 

LCS 

GC392091708-05 

96.00 

09/17/92 

LCS  DUP 

GC392091708-05 

100.00 

09/18/92 

LCS 

GC392091710-03 

94.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

GC392091710-03 

96.00 

09/19/92 

LCS 

GC392091712-03 

100.00 

09/19/92 

LCS 

GC392091714-03 

102.00 

09/19/92 

LCS 

GC392091716-03 

104.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC392091712-03 

101.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC392091714-03 

103.00 

09/20/92 

LCS  DUP 

GC392091716-03 

106.00 

09/23/92 

LCS 

GC392092308-07 

92.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

GC392092308-07 

98.00 

09/24/92 

LCS 

GC392092408-05 

97.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC392092408-05 

99.00 

09/25/92 

LCS 

GC392092508-05 

97.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

GC392092508-05 

99.00 

09/28/92 

LCS 

GC392092808-05 

101.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

GC392092808-05 

98.00 

09/30/92 

LCS 

GC392093008-05 

95.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

GC392093008-05 

97.00 

10/07/92 

LCS 

GC392100708-05 

93.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC392100708-05 

94.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-126 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8015 

Spiked  Analyte  :  Ethanol  continued 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/12/92  LCS 

10/12/92  LCS  DUP 

GC392101208-05 

GC392101208~05 

96.00 

95.00 

Number  of  Samples 

:  36 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  99.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  5.32 

Acceptance  Criteria 

NS 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

08/04/92 

04-SW-01-01 

MS 

GC392080308-41 

95.00 

08/04/92 

04-SW-01-01 

MSD 

GC392080308-41 

94.00 

08/04/92 

06-SW-Oi-Ol 

MS 

GC392080308-19 

90.00 

08/04/92 

06-SW-01-01 

MSD 

GC392080308-19 

87.00 

09/08/92 

07-MW-02-01 

MS 

6C392090808-5 

100.00 

09/08/92 

07-MW’02-01 

MSD 

GC392090808~5 

110.00 

09/17/92 

09-MW-01-01 

MS 

GC392091708-05 

95.00 

09/18/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

GC392091710-03 

94.00 

09/18/92 

Ol’-MW-02-Ol 

MSD 

GC392091710'03 

96.00 

09/18/92 

07-MW-01-01 

MS 

GC392091710-03 

94.00 

09/18/92 

07-MW-01-01 

MSD 

GC392091710«03 

96.00 

09/18/92 

09-MW-01-01 

MSD 

GC392091708-05 

97.00 

09/19/92 

05-MW-07-01 

MS 

GC392091712-03 

93.00 

09/19/92 

05-MW-07-01 

MSD 

GC392091712-03 

97.00 

09/19/92 

09-MW-03-01 

MS 

GC392091714-03 

95.00 

09/19/92 

09-MW-03«01 

MSD 

GC392091714>03 

97.00 

09/23/92 

09-MW-05-01 

MS 

GC392092308-07 

95.00 

09/23/92 

09-MW-05-01 

MSD 

GC392092308-07 

98.00 

09/24/92 

05-MW-05-01 

MS 

GC392092408-05 

95.00 

09/24/92 

05-MW-05-01 

MSD 

GC392092408-05 

95.00 

09/25/92 

02-GW-01-01 

MS 

GC392092408-05 

95.00 

09/25/92 

02-GW*01-01 

MSD 

GC392092408-05 

96.00 

09/30/92 

06-MW-06-01 

MS 

GC392093008-05 

91.00 

09/30/92 

06-MW-06-01 

MSD 

GC392093008-05 

93.00 

10/08/92 

03-DS-01  MS 

GC392100708-05 

88.00 

10/08/92 

03-DS-01  MSD 

GC392100708-05 

90.00 

10/12/92 

11-MW-Ol-Ol 

MS 

GC392101208-05 

91.00 

10/12/92 

11-MW-Ol-Ol 

MSD 

GC392101208-05 

96.00 

Number 

of  Samples 

:  28 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  94.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  4.21 

Acceptance  Criteria 

NS 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-127 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8015 

Spiked  Analyte  :  Ethyl  ether 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/04/92 

LCS 

6C392080308-19 

101.00 

08/04/92 

LCS 

GC392080308-31 

98.00 

08/04/92 

LCS 

GC392080308-41 

96.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC392080308-19 

101.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC392080308-31 

100.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC392080308-41 

96.00 

08/05/92 

LCS 

GC392080308-56 

96.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

GC392080308-56 

100.00 

09/08/92 

LCS 

GC392090808-5 

107.00 

09/08/92 

LCS  DUP 

GC392090808-5 

106.00 

09/09/92 

LCS 

GC392090808-5 

113.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

GC392090808-5 

113.00 

09/17/92 

LCS 

GC392091708-05 

96.00 

09/17/92 

LCS  DUP 

GC392091708-05 

96.00 

09/18/92 

LCS 

GC392091710-03 

99.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

GC392091710-03 

101.00 

09/19/92 

LCS 

GC392091712-03 

105.00 

09/19/92 

LCS 

GC392091714-03 

103.00 

09/19/92 

LCS 

GC392091716-03 

104.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC392091712-03 

104.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC392091714-03 

104.00 

09/20/92 

LCS  DUP 

GC392091716-03 

102.00 

09/23/92 

LCS 

GC392092308-07 

100.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

GC392092308-07 

106.00 

09/24/92 

LCS 

GC392092408-05 

106.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC392092408-05 

108.00 

09/25/92 

LCS 

GC392092508-05 

105.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

GC392092508-05 

105.00 

09/28/92 

LCS 

GC392092808-05 

106.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

6C392092808-05 

104.00 

09/30/92 

LCS 

GC392093008-05 

99.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

GC392093008-05 

101.00 

10/07/92 

LCS 

GC392100708-05 

100.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC392100708-05 

99.00 

10/12/92 

LCS 

GC392101208-05 

96.00 

10/12/92 

LCS  DUP 

GC392101208-05 

95.00 

Number  of  Samplf 

3S 

:  36 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

:  102.0 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation 

:  4.59 

Acceptance  Criteria  NS 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

08/04/92 

04-SW-01-01 

MS 

GC392080308-41 

73.00 

08/04/92 

04-SW-01-01 

MSD 

GC392080308-41 

89.00 

08/04/92 

06-SW-01-01 

MS 

GC392080308-19 

95.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-128 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS.  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8015 

Spiked  Analyte  :  Ethyl  ether  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

08/04/92 

06-SW-01-01 

MSD 

GC392080308-19 

94.00 

09/08/92 

07-MW-02-01 

MS 

6C392090808-5 

96.00 

09/08/92 

oy-Mw-oz-oi 

MSD 

6C392090808-5 

105.00 

09/17/92 

09-MW-01-01 

MS 

GC392091708-05 

89.00 

09/18/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

GC392091710-03 

91.00 

09/18/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

GC392091710-03 

91.00 

09/18/92 

07-MW-01-01 

MS 

GC392091710-03 

91.00 

09/18/92 

07-MW-01-01 

MSD 

GC392091710-03 

93.00 

09/18/92 

09-MW-01-01 

MSD 

GC392091708-05 

88.00 

09/19/92 

05‘-MW-07-01 

MS 

GC392091712-03 

91.00 

09/19/92 

05-MW-07-01 

MSD 

GC392091712-03 

93.00 

09/19/92 

09-MW-03-01 

MS 

GC392091714-03 

86.00 

09/19/92 

09-MW-03-01 

MSD 

6C392091714-03 

91.00 

09/23/92 

09-MW-05-01 

MS 

6C392092308-07 

102.00 

09/23/92 

09-MW-05-01 

MSD 

6C392092308-07 

102.00 

09/24/92 

05-MW-05-01 

MS 

6C392092408-05 

102.00 

09/24/92 

05-MW-05-01 

MSD 

6C392092408-05 

100.00 

09/25/92 

02-GW-01-01 

MS 

GC392092408-05 

101.00 

09/25/92 

02-GW-01-01 

MSD 

GC392092408-05 

104.00 

09/30/92 

06-MW-06-01 

MS 

GC392093008-05 

96.00 

09/30/92 

06-MW-06-01 

MSD 

GC392093008-05 

99.00 

10/08/92 

03-DS-01  MS 

GC392100708-05 

90.00 

10/08/92 

03-DS-01  MSD 

GC392100708-05 

91.00 

10/12/92 

11-MW-Ol-Ol 

MS 

GC392101208-05 

90.00 

10/12/92 

11-MW-Ol-Ol 

MSD 

GC392101208-05 

69.00 

Number  of  Samples 

:  28 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  92.9 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  8.17 

Acceptance  Criteria 

NS 

Method  :  SW8015 

Spiked  Analyte  :  Methyl 

ethyl  ketone 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/04/92 

LCS 

GC392080308-19 

88.00 

08/04/92 

LCS 

GC392080308-31 

89.00 

08/04/92 

LCS 

6C392080308-41 

89.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC392080308-19 

89.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC392080308-31 

91.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC392080308-41 

90.00 

08/05/92 

LCS 

GC392080308-56 

88.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

GC392080308-56 

93.00 

09/08/92 

LCS 

GC392090808-5 

99.00 

09/08/92 

LCS  DUP 

GC392090808-5 

98.00 

09/09/92 

LCS 

GC392090808-5 

104.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-129 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


LAB  ID 


% 

RECOVERY 


Method  :  SW8015 

Spiked  Analyte  :  Methyl  ethyl  ketone  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/09/92 

LCS  DUP 

GC392090808-5 

103.00 

09/17/92 

LCS 

GC392091708-05 

90.00 

09/17/92 

LCS  DUP 

GC392091708-05 

91.00 

09/18/92 

LCS 

GC392091710-03 

88.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

GC392091710-03 

90.00 

09/19/92 

LCS 

GC392091712-03 

93.00 

09/19/92 

LCS 

GC392091714-03 

93.00 

09/19/92 

LCS 

GC392091716-03 

95.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC392091712-03 

94.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC392091714-03 

95.00 

09/20/92 

LCS  DUP 

GC392091716-03 

96.00 

09/23/92 

LCS 

GC392092308-07 

87.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

GC392092308-07 

92.00 

09/24/92 

LCS 

GC392092408-05 

91.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC392092408-05 

93.00 

09/25/92 

LCS 

GC392092508-05 

90.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

GC392092508~05 

92.00 

09/28/92 

LCS 

GC392092808-05 

95.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

GC392092808-05 

93.00 

09/30/92 

LCS 

GC392093008-05 

88.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

GC392093008-05 

91.00 

10/07/92 

LCS 

GC392100708-05 

89.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC392100708-05 

89.00 

10/12/92 

LCS 

GC392101208-05 

90.00 

10/12/92 

LCS  DUP 

GC392101208-05 

89.00 

Number  of  Samples 

:  36 

Below  acceptance  : 

Mean  %  Recovery 

:  92.1 

Above  acceptance  : 

Standard  Deviation 

:  4.03 

Acceptance  Criteri 

Spike  :  Matrix  Spike 

08/04/92 

04-SW-01-01  MS 

6C392080308-41 

93.00 

08/04/92 

04-SW-01-01  MSD 

GC392080308-41 

93.00 

08/04/92 

06-SW-01-01  MS 

GC392080308-19 

93.00 

08/04/92 

06-SW-01-01  MSD 

GC392080308-19 

93.00 

09/08/92 

07-MW-02-01  MS 

GC392090808-5 

98.00 

09/08/92 

07-MW-02-01  MSD 

GC392090808-5 

107.00 

09/17/92 

09-MW-01-01  MS 

GC392091708-05 

93.00 

09/18/92 

Ol-MW-02-01  MS 

GC392091710-03 

92.00 

09/18/92 

Ol-MW-02-01  MSD 

GC392091710-03 

94.00 

09/18/92 

07-MW-01-01  MS 

GC392091710-03 

92.00 

09/18/92 

07-MW-01-01  MSD 

GC392091710-03 

95.00 

09/18/92 

09-MW-01-01  MSD 

GC392091708-05 

95.00 

09/19/92 

05-MW-07-01  MS 

GC392091712-03 

94.00 

09/19/92 

05-MW-07-01  MSD 

GC392091712-03 

96.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-130 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8015 

Spiked  Analyte  :  Methyl 

ethyl  ketone  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix 

Spike 

09/19/92 

09~MW-03-01 

MS 

GC392091714-03 

94.00 

09/19/92 

09-MW-03-01 

MSD 

GC392091714-03 

95.00 

09/23/92 

09-MW-05-01 

MS 

6C392092308-07 

93.00 

09/23/92 

09-MW-05-01 

MSD 

GC392092308-07 

95.00 

09/24/92 

05-MW-05-01 

MS 

GC392092408-05 

94.00 

09/24/92 

05-MW-05-01 

MSD 

GC392092408-05 

97.00 

09/25/92 

02-GW-01-01 

MS 

GC392092408-05 

92.00 

09/25/92 

02-GW-01-01 

MSD 

GC392092408-05 

93.00 

09/30/92 

06-MW-06-01 

MS 

GC392093008-05 

90.00 

09/30/92 

06-MW-06-01 

MSD 

GC392093008-05 

93.00 

10/08/92 

03-DS-01  MS 

GC392100708-05 

87.00 

10/08/92 

03-DS-01  MSD 

GC392100708-05 

87.00 

10/12/92 

11-MW-Ol-Ol 

MS 

GC392101208-05 

88.00 

10/12/92 

11-MW-Ol-Ol 

MSD 

GC392101208‘-05 

86.00 

Number  of  Samples 

:  28 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  93.3 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  3.95 

Acceptance  Criteria 

NS 

Method  :  SW8015 

Spiked  Analyte  :  Methyl 

i sobutyl  ketone 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/04/92 

LCS 

GC392080308-19 

94.00 

08/04/92 

LCS 

GC392080308-31 

94.00 

08/04/92 

LCS 

GC392080308-41 

94.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC392080308-19 

94.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC392080308~31 

96.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC392080308-41 

95.00 

08/05/92 

LCS 

GC392080308-56 

93.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

GC392080308-56 

97.00 

09/08/92 

LCS 

GC392090808-5 

104.00 

09/08/92 

LCS  DUP 

GC392090808-5 

103.00 

09/09/92 

LCS 

GC392090808>5 

109.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

GC392090808-5 

108.00 

09/17/92 

LCS 

GC392091708-05 

94.00 

09/17/92 

LCS  DUP 

GC392091708-05 

96.00 

09/18/92 

LCS 

GC392091710-03 

94.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

GC392091710-03 

95.00 

09/19/92 

LCS 

GC392091712-03 

99.00 

09/19/92 

LCS 

6C392091714-03 

99.00 

09/19/92 

LCS 

GC392091716-03 

100.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC392091712-03 

99.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC392091714-03 

100.00 

09/20/92 

LCS  DUP 

GC392091716-03 

101.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-131 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8015 

Spiked  Analyte  :  Methyl  isobutyl  ketone 

continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/23/92 

LCS 

GC392092308-07 

89.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

GC392092308-07 

95.00 

09/24/92 

LCS 

GC392092408-05 

94.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC392092408-05 

96.00 

09/25/92 

LCS 

6C392092508-05 

93.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

GC392092508-05 

93.00 

09/28/92 

LCS 

6C392092808-05 

97.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

GC392092808-05 

95.00 

09/30/92 

LCS 

GC392093008-05 

91.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

GC392093008-05 

93.00 

10/07/92 

LCS 

GC392100708-05 

90.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC392100708-05 

91.00 

10/12/92 

LCS 

GC392101208-05 

92.00 

10/12/92 

LCS  DUP 

GC392101208-05 

91.00 

Number  of  Sampli 

BS 

:  36 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  96.1 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  4.65 

Acceptance  Criteria 

NS 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

08/04/92 

04-SW-01-01  MS 

GC392080308-41 

91.00 

08/04/92 

04-SW-01-01  MSD 

GC392080308-41 

93.00 

08/04/92 

06-SW-01-01  MS 

GC392080308-19 

94.00 

08/04/92 

06-SW-01-01  MSD 

GC392080308-19 

94.00 

09/08/92 

07-MW-02-01  MS 

GC392090808-5 

98.00 

09/08/92 

07-MW-02-01  MSD 

GC392090808-5 

107.00 

09/17/92 

09-MW-01-01  MS 

GC392091708-05 

93.00 

09/18/92 

Ol-MW-02-01  MS 

GC392091710-03 

92.00 

09/18/92 

Ol-MW-02-01  MSD 

GC392091710-03 

94.00 

09/18/92 

07-MW-01-01  MS 

GC392091710-03 

92.00 

09/18/92 

07-MW-01-01  MSD 

GC392091710-03 

95.00 

09/18/92 

09-MW-01-01  MSD 

GC392091708-05 

95.00 

09/19/92 

05-MW-07-01  MS 

GC392091712-03 

93.00 

09/19/92 

05-MW-07-01  MSD 

6C392091712-03 

96.00 

09/19/92 

09-MW-03-01  MS 

GC392091714-03 

93.00 

09/19/92 

09-MW-03-01  MSD 

GC392091714-03 

95.00 

09/23/92 

09-MW-05-01  MS 

GC392092308-07 

93.00 

09/23/92 

09-MW-05-01  MSD 

GC392092308-07 

94.00 

09/24/92 

05-MW-05-01  MS 

GC392092408-05 

91.00 

09/24/92 

05-MW-05-01  MSD 

GC392092408-05 

90.00 

09/25/92 

02-GW-01-01  MS 

GC392092408-05 

91.00 

09/25/92 

02-GW-01-01  MSD 

6C392092408-05 

93.00 

09/30/92 

06-MW-06-01  MS 

6C392093008-05 

89.00 

09/30/92 

06-MW-06-01  MSD 

GC392093008-05 

91.00 

10/08/92 

03-DS-01  MS 

6C392100708-05 

87.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-132 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8015 

Spiked  Analyte  :  Methyl  isobutyl  ketone  continued 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


10/08/92 

10/12/92 

10/12/92 


03-DS-01  MSD 
11-MW-Ol-Ol  MS 
11-MW-Ol-Ol  MSD 


GC392100708-05 

GC392101208-05 

GC392101208-05 


87.00 

88.00 

67.00 


Number  of  Samples  :  28 

Mean  %  Recovery  :  92.0 

Standard  Deviation  :  6.19 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  NS 


Method  :  SW8015 

Spiked  Analyte  :  t-Butanol  (surrogate) 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/04/92 

LCS 

GC392080308-19 

95.00 

08/04/92 

LCS 

GC392080308-31 

97.00 

08/04/92 

LCS 

GC392080308-41 

96.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC392080308-19 

96.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC392080308-31 

98.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

GC392080308-41 

97.00 

08/05/92 

LCS 

GC392080308-56 

95.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

GC392080308-56 

100.00 

09/08/92 

LCS 

GC392090808-5 

104.00 

09/08/92 

LCS  DUP 

GC392090808-5 

104.00 

09/09/92 

LCS 

GC392090808-5 

109.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

GC392090808-5 

108.00 

09/17/92 

LCS 

GC392091708-05 

96.00 

09/17/92 

LCS  DUP 

GC392091708-05 

98.00 

09/18/92 

LCS 

GC392091710-03 

94.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

GC392091710-03 

95.00 

09/19/92 

LCS 

GC392091712-03 

100.00 

09/19/92 

LCS 

GC392091714-03 

101.00 

09/19/92 

LCS 

GC392091716-03 

102.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC392091712-03 

99.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

GC392091714-03 

102.00 

09/20/92 

LCS  DUP 

GC392091716-03 

104.00 

09/23/92 

LCS 

GC392092308-07 

98.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

GC392092308-07 

104.00 

09/24/92 

LCS 

GC392092408-05 

102.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

GC392092408-05 

104.00 

09/25/92 

LCS 

GC392092508-05 

103.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

GC392092508-05 

103.00 

09/28/92 

LCS 

GC392092808-05 

107.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

GC392092808-05 

103.00 

09/30/92 

LCS 

GC392093008-05 

100.00 

09/30/92 

LCS  DUP 

GC392093008-05 

103.00 

10/07/92 

LCS 

GC392100708-05 

100.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-133 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS.  WATER  SAMPLES.  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED  SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8015 

Spiked  Analyte  :  t-Butanol  (surrogate) 

conti nued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/07/92  LCS  DUP 

6C392100708-05 

100.00 

10/12/92  LCS 

GC392101208-05 

102.00 

10/12/92  LCS  DUP 

GC392101208-05 

100.00 

Number  of  Samples 

:  36 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  100.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  3.81 

Acceptance  Criteria 

NS 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

08/04/92 

04-SW-01-01 

MS 

GC392080308-41 

95.00 

08/04/92 

04-SW-01-01 

MSD 

GC392080308-41 

95.00 

08/04/92 

06-SW-01-01 

MS 

GC392080308-19 

94.00 

08/04/92 

06-SW-01-01 

MSD 

GC392080308-19 

93.00 

09/08/92 

07-MW-02-01 

MS 

6C392090808-5 

97.00 

09/08/92 

07-MW-02-01 

MSD 

GC392090808-5 

107.00 

09/17/92 

09-MW-01-01 

MS 

GC392091708-05 

96.00 

09/18/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

GC392091710-03 

95.00 

09/18/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

GC392091710-03 

97.00 

09/18/92 

07-MW-01-01 

MS 

GC392091710-03 

94.00 

09/18/92 

07-MW-01-01 

MSD 

GC392091710-03 

97.00 

09/18/92 

09-MW-01-01 

MSD 

GC392091708-05 

97.00 

09/19/92 

05-MW-07-01 

MS 

GC392091712-03 

94.00 

09/19/92 

05-MW-07-01 

MSD 

GC392091712-03 

98.00 

09/19/92 

09-MW-03-01 

MS 

GC392091714-03 

95.00 

09/19/92 

09-MW-03-01 

MSD 

GC392091714-03 

97.00 

09/23/92 

09-MW-05-01 

MS 

GC392092308-07 

100.00 

.  09/23/92 

09-MW-05-01 

MSD 

GC392092308-07 

102.00 

09/24/92 

05-MW-05-01 

MS 

GC392092408-05 

100.00 

09/24/92 

05-MW-05-01 

MSD 

6C392092408-05 

99.00 

09/25/92 

02-GW-01-01 

MS 

GC392092408-05 

99.00 

09/25/92 

02-GW-01-01 

MSD 

GC392092408“05 

101.00 

09/30/92 

06-MW-06-01 

MS 

GC392093008-05 

97.00 

09/30/92 

06-MW-06-01 

MSD 

GC392093008-05 

99.00 

10/08/92 

03-DS-01  MS 

GC392100708-05 

94.00 

10/08/92 

03-DS-01  MSD 

GC392100708-05 

94.00 

10/12/92 

11-MW-Ol-Ol 

MS 

GC392101208-05 

96.00 

10/12/92 

11-MW-Ol-Ol 

MSD 

GC392101208-05 

99.00 

Number  of  Samples 

:  28 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  97.2 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviati 

on 

:  3.07 

Acceptance  Criteria 

NS 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-134 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES.  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8015MEMP 

Spiked  Analyte  :  Chlorobenzene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

07/17/92 

LCS 

TP-L071707-002 

92.00 

07/18/92 

LCS 

TP-L071808-002 

88.00 

07/18/92 

LCS  OUP 

TP-L071707-002 

85.00 

07/19/92 

LCS  DUP 

TP-L071808-002 

81.00 

07/20/92 

LCS 

TP-L072012-002 

97.00 

07/21/92 

LCS  DUP 

TP-L072012-002 

92.00 

07/24/92 

LCS 

TP-L072320-002 

102.00 

07/24/92 

LCS  DUP 

TP--L072320-002 

81.00 

07/28/92 

LCS 

TP-L072801-002 

96.00 

07/28/92 

LCS  DUP 

TP-L072801-002 

86.00 

07/28/92 

LCS  DUP 

TP-L072801-002 

86.00 

07/30/92 

LCS 

TP-L073008-002 

90.00 

07/30/92 

LCS  DUP 

TP-L073008-002 

94.00 

08/01/92 

LCS 

TP-L080122-002 

94.00 

08/01/92 

LCS  DUP 

TP-L080122-002 

91.00 

08/03/92 

LCS 

TP-L080318-002 

102.00 

08/04/92 

LCS 

TP~L080519-002 

88.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

TP-'L080318-002 

91.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

TP-L080519-002 

90.00 

08/06/92 

LCS 

TP-L080622-002 

90.00 

08/06/92 

LCS  DUP 

TP-L080622-002 

96.00 

08/07/92 

LCS 

TP-L080723-002 

90.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

TP-L080723-002 

93.00 

08/12/92 

LCS 

TP-L081206-002 

99.00 

08/12/92 

LCS  DUP 

TP-L081206-002 

95.00 

08/14/92 

LCS 

TP-L0813i9-002 

96.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

TP-L081319-002 

95.00 

08/17/92 

LCS 

TP-L081714-002 

95.00 

08/18/92 

LCS 

TP-L081921-002 

99.00 

08/18/92 

LCS  DUP 

TP-L081714-002 

100.00 

08/19/92 

LCS  DUP 

TP-L081921‘002 

90.00 

08/20/92 

LCS 

TP-L082011-002 

91.00 

08/21/92 

LCS 

TP-L082113-002 

91.00 

08/21/92 

LCS  DUP 

TP-L082011-002 

86.00 

08/22/92 

LCS  DUP 

TP-L082113-002 

89.00 

08/24/92 

LCS 

TP-N082420-002 

119.00 

08/25/92 

LCS  DUP 

TP-N082420’002 

115.00 

08/27/92 

LCS 

TP-N0827i9-002 

109,00 

08/27/92 

LCS  DUP 

TP-N0827i9-002 

99.00 

09/09/92 

LCS 

TP-L090801-002 

96.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

TP-L090801-002 

98.00 

09/17/92 

LCS 

TP-L091712-002 

99.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

TP-L091712-002 

97.00 

09/19/92 

LCS 

TP-L091904-002 

95.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

TP-L091904’002 

95.00 

10/13/92 

LCS 

TP-L101316’002 

87.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

TP-L101316-002 

92.00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-135 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8015MEMP 

Spiked  Analyte  ;  Chlorobenzene  continued 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


Number  of  Samples  :  47 

Mean  %  Recovery  :  94.1 

Standard  Deviation  :  7.37 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  74-138 


Method  ;  SW8015MEMP 

Spiked  Analyte  :  Diesel  Range  Organics  (2) 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/04/92 

LCS 

TP-M090412-001 

66.00 

09/04/92 

LCS  DUP 

TP-M090412-001 

62.00 

09/05/92 

LCS 

TP-M090514-001 

57.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

TP-M090514-001 

65.00 

09/06/92 

LCS 

TP-M090617-001 

73.00 

09/06/92 

LCSD 

TP-M090617-001 

68.00 

09/14/92 

LCS 

TP-M091413-001 

62.00 

09/14/92 

LCS 

TP-M092312-001 

78.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

TP-M092312-001 

74.00 

09/14/92 

LCSD 

TP-M091413-001 

70.00 

09/18/92 

LCS 

TP-M091814-001 

88.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

TP-M091814-001 

84.00 

09/26/92 

LCS 

TP-M092510-001 

74.00 

09/26/92 

LCS  DUP 

TP-M092510-001 

96.00 

09/29/92 

LCS 

TP-M092814-001 

72.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

TP-M092814-001 

76.00 

10/01/92 

LCS 

TP-M100113-001 

85.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-M100113-001 

82.00 

10/06/92 

LCS 

TP-G100615-001 

80.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

TP-G100615-001 

83.00 

10/07/92 

LCS 

TP-G100716-001 

84.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

TP-G100716-001 

83.00 

10/08/92 

LCS 

TP-M100810-001 

75.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

TP-M100810-001 

59.00 

10/09/92 

LCS 

TP-G100912-001 

80.00 

10/09/92 

LCS 

TP-M100912-001 

76.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

TP-G100912-001 

81.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

TP-M100912-001 

69.00 

10/10/92 

LCS 

TP-G100912-001 

92.00 

10/10/92 

LCS 

TP-M100912-001 

72.00 

10/10/92 

LCS  DUP 

TP-G100912-001 

94.00 

10/10/92 

LCS  DUP 

TP-M100912-001 

71.00 

10/12/92 

LCS 

TP-G101211-001 

83.00 

10/12/92 

LCS  DUP 

TP-G101211-001 

88.00 

10/13/92 

LCS 

TP-M101213-001 

63.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

TP-M101213-001 

69.00 

10/14/92 

LCS 

TP-G101313-001 

89.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-136 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED  SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8015MEMP 

Spiked  Analyte  :  Diesel  Range  Organics 

(2)  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/14/92  LCS 

TP-G101413-001 

86.00 

10/14/92  LCS  DUP 

TP-G101313-001 

84.00 

10/14/92  LCS  DUP 

TP-G101413-001 

82.00 

10/15/92  LCS 

TP-G101513-001 

85.00 

10/15/92  LCS  DUP 

TP-G101513-001 

76.00 

Number  of  Samples 

:  42 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  77.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  9.67 

Acceptance  Criteria 

50-150 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

09/04/92 

06-SW-01-01 

MS 

TP-M090412-001 

141.00 

09/04/92 

06-SW-01-01 

MSD 

TP-M090412-001 

126.00 

09/06/92 

04-SW-01-01 

MS 

TP-M090514-001 

70.00 

09/06/92 

04-SW-01-01 

MSD 

TP-M090514-001 

41.00 

10/01/92 

lO-MW-02-02 

MS 

TP-M100113-001 

82.00 

10/01/92 

lO-MW-02-02 

MSD 

TP-M100113-001 

81.00 

10/06/92 

09-MW-01-01 

MS 

TP-G100615-001 

92.00 

10/06/92 

09-MW-01-01 

MSD 

TP-G100615-001 

84.00 

10/07/92 

07-MW-01-01 

MS 

TP-G100615-001 

92.00 

10/07/92 

07-MW-01-01 

MSD 

TP-G100615-001 

84.00 

10/09/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

TP-M100810-001 

73.00 

10/09/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

TP-M100810-001 

76.00 

10/09/92 

05-MW-07-01 

MS 

TP-M100912-001 

0.00 

10/09/92 

05-MW-07-01 

MSD 

TP-M100912-001 

0.00 

10/09/92 

09-MW-03-01 

MS 

TP-G100912-001 

86.00 

10/09/92 

09-MW-03-01 

MSD 

TP-G100912-001 

85.00 

10/10/92 

09-MW-05-01 

MS 

TP-G100912-001 

106.00 

10/10/92 

09-MW-05-01 

MSD 

TP-6100912-001 

105.00 

10/12/92 

02-6W-01-01 

MS 

TP-G101211-001 

95.00 

10/12/92 

02-GW-01-01 

MSD 

TP-G101211-001 

93.00 

10/13/92 

05-MW-05-01 

MS 

TP-G101313-001 

67.00 

10/13/92 

05-MW-05-01 

MSD 

TP-G101313-001 

58.00 

10/14/92 

03-DS-01  MS 

■  TP-G101413-001 

91.00 

10/14/92 

03-DS-01  MSD 

TP-G101413-001 

96.00 

Number 

of  Samples 

:  24 

Below  acceptance  : 

3 

Mean  %  Recovery 

:  80.2 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  31,92 

Acceptance  Criteria 

50-150 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-137 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8015MEMP 

Spiked  Analyte  :  Gasoline  Range  Organics  (2) 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


07/17/92 

LCS 

TP-L071707-002 

124.00 

07/18/92 

LCS 

TP-L071808-002 

85.00 

07/18/92 

LCS  DUP 

TP-L071707-002 

103.00 

07/19/92 

LCS  DUP 

TP-L071808-002 

85.00 

07/20/92 

LCS 

TP-L072012-002 

105.00 

07/21/92 

LCS  DUP 

TP-L072012-002 

109.00 

07/24/92 

LCS 

TP-L072320-002 

117.00 

07/24/92 

LCS  DUP 

TP-L072320-002 

99.00 

07/28/92 

LCS 

TP-L072801-002 

120.00 

07/28/92 

LCS  DUP 

TP-L072801-002 

103.00 

07/28/92 

LCS  DUP 

TP-L072801-002 

103.00 

07/30/92 

LCS 

TP-L073008-002 

102.00 

07/30/92 

LCS  DUP 

TP-L073008-002 

99.00 

08/01/92 

LCS 

TP-L080122-002 

109.00 

08/01/92 

LCS  DUP 

TP-L080122-002 

110.00 

08/03/92 

LCS 

TP-L080318-002 

111.00 

08/04/92 

LCS 

TP-L080519-002 

112.00 

08/04/92 

LCS  DUP 

TP-L080318-002 

104.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

TP-L080519-002 

96.00 

08/06/92 

LCS 

TP-L080622-002 

98.00 

08/06/92 

LCS  DUP 

TP-L080622-002 

101.00 

08/07/92 

LCS 

TP-L080723-002 

94.00 

08/07/92 

LCS  DUP 

TP-L080723-002 

97.00 

08/12/92 

LCS 

TP-L081206-002 

110.00 

08/12/92 

LCS  DUP 

TP-L081206-002 

97.00 

08/14/92 

LCS 

TP-L081319-002 

108.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

TP-L081319-002 

103.00 

08/17/92 

LCS 

TP-L081714-002 

114.00 

08/18/92 

LCS 

TP-L081921-002 

118.00 

08/18/92 

LCS  DUP 

TP-L081714-002 

118.00 

08/19/92 

LCS  DUP 

TP-L081921-002 

101.00 

08/20/92 

LCS 

TP-L082011-002 

114.00 

08/21/92 

LCS 

TP-L082113-002 

116.00 

08/21/92 

LCS  DUP 

TP-L082011-002 

89.00 

08/22/92 

LCS  DUP 

TP-L082113-002 

112.00 

08/24/92 

LCS 

TP-N082420-002 

136.00 

08/25/92 

LCS  DUP 

TP-N082420-002 

116.00 

08/27/92 

LCS 

TP-N082719-002 

122.00 

08/27/92 

LCS  DUP 

TP-N082719-002 

101.00 

09/09/92 

LCS 

TP-L090801-002 

114.00 

09/09/92 

LCS  DUP 

TP-LOg0801-002 

118.00 

09/17/92 

LCS 

TP-L091712-002 

127.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

TP-L091712-002 

117.00 

09/19/92 

LCS 

TP-L091904-002 

112.00 

09/19/92 

LCS  DUP 

TP-L091904-002 

121.00 

10/13/92 

LCS 

TP-L101316-002 

114.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

TP-L101316-002 

114.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-138 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8015MEMP 

Spiked  Analyte  :  Gasoline  Range  Organics  (2)  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

Number  of  Samples  :  47  Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery  :  108.5  Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation  :  10.74  Acceptance  Criteria  50-150 


Method  :  SW8015MEMP 
Spiked  Analyte  :  Triacontane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/04/92 

LCS 

TP-M090412-001 

80.00 

09/04/92 

LCS  DUP 

TP-M090412-001 

79.00 

09/05/92 

LCS 

TP-M090514-001 

72.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

TP-M090514-001 

74.00 

09/06/92 

LCS 

TP-M090617-001 

86.00 

09/06/92 

LCSD 

TP-M090617-001 

86.00 

09/14/92 

LCS 

TP-M091413-001 

88.00 

09/14/92 

LCS 

TP-M092312-001 

86.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

TP-M092312-001 

83.00 

09/14/92 

LCSD 

TP-M091413-001 

93.00 

09/18/92 

LCS 

TP-M091814-001 

86.00 

09/18/92 

LCS  DUP 

TP-M091814-001 

83.00 

09/26/92 

LCS 

TP-M092510-001 

98.00 

09/26/92 

LCS  DUP 

TP-M092510-001 

73.00 

09/29/92 

LCS 

TP-M092814-001 

95.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

TP-M092814-001 

89.00 

10/01/92 

LCS 

TP-M100113-001 

92.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-M100113-001 

89.00 

10/06/92 

LCS 

TP-G100615-001 

88.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

TP-G100615-001 

92.00 

10/07/92 

LCS 

TP-G100716-001 

99.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

TP-G100716-001 

95.00 

10/08/92 

LCS 

TP-M100810-001 

125.00 

10/08/92 

LCS  DUP 

TP-M100810-001 

126.00 

10/09/92 

LCS 

TP-G100912-001 

93.00 

10/09/92 

LCS 

TP-M100912-001 

88.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

TP-G100912-001 

90.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

TP-M1009i2-001 

93.00 

10/10/92 

LCS 

TP-G100912-001 

97.00 

10/10/92 

LCS 

TP-M100912-001 

122.00 

10/10/92 

LCS  DUP 

TP-G100912-001 

97.00 

10/10/92 

LCS  DUP 

TP-M100912-001 

126.00 

10/12/92 

LCS 

TP-G101211-001 

98.00 

10/12/92 

LCS  DUP 

TP-G101211-001 

94.00 

10/13/92 

LCS 

TP-M101213-001 

95.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

TP-M101213-001 

96.00 

10/14/92 

LCS 

TP-G101313-001 

98.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-139 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS.  WATER  SAMPLES.  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED  SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8015MEMP 

Spiked  Analyte  :  Triacontane  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/14/92  LCS 

TP-G101413-001 

98.00 

10/14/92  LCS  DUP 

TP-G101313-001 

92.00 

10/14/92  LCS  DUP 

TP-6101413-001 

95.00 

10/15/92  LCS 

TP-G101513-001 

100.00 

10/15/92  LCS  DUP 

TP-G101513-001 

93.00 

Number  of  Samples 

:  42 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

:  93.4 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation 

:  12.46 

Acceptance  Criteria  50-150 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

09/04/92 

06-SW-01-01 

MS 

TP-M090412-001 

84.00 

09/04/92 

06-SW-01-01 

MSD 

TP-M090412-001 

88.00 

09/06/92 

04-SW-01-01 

MS 

TP-M090514-001 

81.00 

09/06/92 

04-SW-01-01 

MSD 

TP-M090514-001 

52.00 

10/01/92 

lO-MW-02-02 

MS 

TP-M100113-001 

81.00 

10/01/92 

lO-MW-02-02 

MSD 

TP-M100113-001 

81.00 

10/06/92 

09-MW-01-01 

MS 

TP-G100615-001 

95.00 

10/06/92 

09-MW-01-01 

MSD 

TP-G100615-001 

96.00 

10/07/92 

07-MW-01-01 

MS 

TP-G100615-001 

95.00 

10/07/92 

07-MW-01-01 

MSD 

TP-G100615-001 

96.00 

10/09/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

TP-M100810-001 

135.00 

10/09/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

TP-M100810-001 

134.00 

10/09/92 

05-MW-07-01 

MS 

TP-M100912-001 

129.00 

10/09/92 

05-MW-07-01 

MSD 

TP-M100912-001 

92.00 

10/09/92 

09-MW-03-01 

MS 

TP-G100912-001 

85.00 

10/09/92 

09-MW-03-01 

MSD 

TP-G100912-001 

89.00 

10/10/92 

09-MW-05-01 

MS 

TP-G100912-001 

98.00 

10/10/92 

09-MW-05-01 

MSD 

TP-G100912-001 

85.00 

10/12/92 

02-GW-01-01 

MS 

TP-G101211-001 

87.00 

10/12/92 

02-GW-01-01 

MSD 

TP-G101211-001 

93.00 

10/13/92 

05-MW-05-01 

MS 

TP-G101313-001 

80.00 

10/13/92 

05-MW-05-01 

MSD 

TP-G101313-001 

90.00 

10/14/92 

03-DS-01  MS 

TP-G101413-001 

97.00 

10/14/92 

03-DS-01  MSD 

TP-G101413-001 

98.00 

Number 

of  Samples 

:  24 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  93.4 

Above  acceptance  : 

24 

Standard  Deviation 

:  17.95 

Acceptance  Criteria 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-140 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8020 

Spiked  Analyte  :  1,2-Di chlorobenzene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/08/92 

LCS 

TP-L080811-002 

87.00 

08/08/92 

LCS 

TP-L080811-003 

95.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

TP-L080811-002 

94.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

TP-L080811-003 

101.00 

08/10/92 

LCS 

TP-L080923-002 

93.00 

08/10/92 

LCS 

TP-L080923-003 

94.00 

08/10/92 

LCS  DUP 

TP-L080923-002 

87.00 

08/10/92 

LCS  DUP 

TP-L080923‘-003 

85.00 

08/11/92 

LCS 

TP-L081112-002 

90.00 

08/11/92 

LCS 

TP-L081112-003 

92.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

TP-L081112-002 

90.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

TP-L081112-003 

94.00 

08/21/92 

LCS 

TP-L082113-002 

78.00 

08/21/92 

LCS 

TP-L082113~003 

80.00 

08/22/92 

LCS  DUP 

TP-L082113-002 

81.00 

08/22/92 

LCS  DUP 

TP-L082113-003 

85.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-'002 

92.00 

08/31/92 

LCS 

GC-I083111-002 

95.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083il9-002 

79.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-002 

93.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083111-002 

89.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119-002 

86.00 

09/11/92 

LCS 

TP-L091116-002 

105.00 

09/11/92 

LCS 

TP-L091116-003 

100.00 

09/12/92 

LCS  DUP 

TP-L091116-002 

100.00 

09/12/92 

LCS  DUP 

TP-L091116-003 

94.00 

09/14/92 

LCS 

TP-L091413~002 

100.00 

09/14/92 

LCS 

TP-L091413-003 

90.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

TP-L091413-002 

103.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

TP-L091413-003 

95.00 

09/20/92 

LCS 

TP~L092014-002 

108.00 

09/20/92 

LCS 

TP-L092014-003 

95.00 

09/21/92 

LCS 

TP-L092115-002 

99.00 

09/21/92 

LCS 

TP-L092115-003 

93.00 

09/21/92 

LCS  DUP 

TP-L092014-002 

92.00 

09/21/92 

LCS  DUP 

TP-L092014’003 

88.00 

09/22/92 

LCS 

TP-L092218-002 

94.00 

09/22/92 

LCS 

TP-L092218-003 

93.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

TP-L092115-002 

98.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

TP-L092115-003 

89.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

TP'-L092218-002 

93.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

TP-L092218-003 

83.00 

09/24/92 

LCS 

TP-L092402-002 

89.00 

09/24/92 

LCS 

TP-L092402-003 

86.00 

09/25/92 

LCS 

TP-L092511>002 

90.00 

09/25/92 

LCS 

TP-L092511-003 

88.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

TP-L092402-002 

93.00 

Date  Compiled;  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-141 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8020 

Spiked  Analyte  :  1 , 2-Di chi orobenzene 

continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/25/92 

LCS  OUP 

TP-L092402-003 

87.00 

09/26/92 

LCS  DUP 

TP-L092511-002 

87.00 

09/26/92 

LCS  DUP 

TP-L092511-003 

82.00 

09/30/92 

LCS 

TP-L093007-002 

101.00 

09/30/92 

LCS 

TP-L093007-003 

98.00 

10/01/92 

LCS 

TP-LlOOlll-002 

102.00 

10/01/92 

LCS 

TP-LlOOlll-003 

96.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-L093007-002 

101.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-L093007-003 

95.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-LlOOlll-002 

102.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-LlOOlll-003 

95.00 

10/06/92 

LCS 

TP-L100621-002 

110.00 

10/06/92 

LCS 

TP-L100621-003 

101.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

TP-L100621-002 

108.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

TP-L100621-003 

95.00 

10/08/92 

LCS 

TP-L100814-002 

103.00 

10/08/92 

LCS 

TP-L100814-003 

104.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

TP-L100814-002 

104.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

TP-L100814-003 

101.00 

10/12/92 

LCS 

TP-L101213-002 

103.00 

10/12/92 

LCS 

TP-L101213-003 

102.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

TP-L101213-002 

101.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

TP-L101213-003 

97.00 

10/16/92 

LCS 

TP-L101610-002 

106.00 

10/16/92 

LCS 

TP-L101610-003 

103.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

TP-L101610-002 

104.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

TP-L101610-003 

95.00 

Number  of  Samples 

:  74 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  94.6 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  7.41 

Acceptance  Criteria 

37-154 

Method  ;  SW8020 

Spiked  Analyte  :  1 ,3-Di chi orobenzene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/08/92 

LCS 

TP-L080811-002 

88.00 

08/08/92 

LCS 

TP-L080811-003 

96.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

TP-L080811-002 

95.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

TP-L080811-003 

103.00 

08/10/92 

LCS 

TP-L080923-002 

94.00 

08/10/92 

LCS 

TP-L080923-003 

97.00 

08/10/92 

LCS  DUP 

TP-L080923-002 

87.00 

08/10/92 

LCS  DUP 

TP-L080923-003 

87.00 

08/11/92 

LCS 

TP-L081112-002 

93.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-142 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8020 

Spiked  Analyte  :  1 ,3-Di chlorobenzene  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/11/92 

LCS 

TP-L081112-003 

98.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

TP-L081112-002 

92.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

TP-L081112-003 

99.00 

08/21/92 

LCS 

TP-L082113-002 

80.00 

08/21/92 

LCS 

TP-L082113-003 

84.00 

08/22/92 

LCS  DUP 

TP-L082113-002 

84.00 

08/22/92 

LCS  DUP 

TP-L082113-003 

87.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-002 

95.00 

08/31/92 

LCS 

GC-I083111-002 

98.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119‘'002 

78.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-002 

95.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083111-002 

92.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119-002 

88.00 

09/11/92 

LCS 

TP-L091116-002 

108.00 

09/11/92 

LCS 

TP-L091116-003 

102.00 

09/12/92 

LCS  DUP 

TP-L091116-002 

104.00 

09/12/92 

LCS  DUP 

TP-L091116-003 

99.00 

09/14/92 

LCS 

TP-L091413-002 

103.00 

09/14/92 

LCS 

TP’L091413-003 

93.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

TP-L091413-002 

105.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

TP-L091413-003 

97.00 

09/20/92 

LCS 

TP-L092014-002 

107.00 

09/20/92 

LCS 

TP-L092014-003 

99.00 

09/21/92 

LCS 

TP-L092115-002 

102.00 

09/21/92 

LCS 

TP-L092115-003 

95.00 

09/21/92 

LCS  DUP 

TP-L092014-002 

95.00 

09/21/92 

LCS  DUP 

TP-L092014-003 

91.00 

09/22/92 

LCS 

TP-L092218-002 

98.00 

09/22/92 

LCS 

TP-L092218-003 

97.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

TP-L092115-002 

100.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

TP-L092115-003 

90.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

TP-L092218-002 

95.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

TP-L092218-003 

85.00 

09/24/92 

LCS 

TP-L092402-002 

94.00 

09/24/92 

LCS 

TP-L092402-003 

91.00 

09/25/92 

LCS 

TP-L092511-002 

93.00 

09/25/92 

LCS 

TP-L092511-003 

90.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

TP-L092402-002 

95.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

TP-L092402-003 

88.00 

09/26/92 

LCS  DUP 

TP-L092511-002 

88.00 

09/26/92 

LCS  DUP 

TP-L092511-003 

83.00 

09/30/92 

LCS 

TP-L093007-002 

105.00 

09/30/92 

LCS 

TP-L093007-003 

103.00 

10/01/92 

LCS 

TP-LlOOlll-002 

106.00 

10/01/92 

LCS 

TP-LlOOlll-003 

100,00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-L093007-002 

104.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-L093007-003 

99.00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-143 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8020 

Spiked  Analyte  :  1,3-Dichlorobenzene 

continued 

Type  of  Spike  ;  Laboratory  Control 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-LlOOlll-002 

106.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-LlOOlll-003 

98.00 

10/06/92 

LCS 

TP-L100621-002 

112.00 

10/06/92 

LCS 

TP-L100621-003 

103.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

TP-L100621-002 

110.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

TP-L100621-003 

98.00 

10/08/92 

LCS 

TP-L100814-002 

106.00 

10/08/92 

LCS 

TP-L100814-003 

106.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

TP-L100814-002 

104.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

TP-L100814-003 

103.00 

10/12/92 

LCS 

TP-L101213-002 

106.00 

10/12/92 

LCS 

TP-L101213-003 

104.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

TP-L101213-002 

104.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

TP-L101213-003 

101.00 

10/16/92 

LCS 

TP-L101610-002 

109.00 

10/16/92 

LCS 

TP-L101610-003 

106.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

TP-L101610-002 

105.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

TP-L101610-003 

97.00 

Number  of  Sampli 

5S 

:  74 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

:  97.2 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation 

:  7,61 

Acceptance  Criteria  50-141 

Method  :  SW8020 

Spiked  Analyte  :  1,4-Dichlorobenzene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/08/92 

LCS 

TP-L080811-002 

90.00 

08/08/92 

LCS 

TP-L080811-003 

96.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

TP-L080811-002 

94.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

TP-L080811-003 

101.00 

08/10/92 

LCS 

TP-L080923-002 

96.00 

08/10/92 

LCS 

TP-L080923-003 

100.00 

08/10/92 

LCS  DUP 

TP-L080923-002 

92.00 

08/10/92 

LCS  DUP 

TP-L080923-003 

88,00 

08/11/92 

LCS 

TP-L081112-002 

91.00 

08/11/92 

LCS 

TP-L081112-003 

93.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

TP-L081112-002 

91.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

TP-L081112-003 

94.00 

08/21/92 

LCS 

TP-L082113-002 

82.00 

08/21/92 

LCS 

TP-L082113-003 

84.00 

08/22/92 

LCS  DUP 

TP-L082113-002 

82.00 

08/22/92 

LCS  DUP 

TP-L082113-003 

89.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-002 

96.00 

08/31/92 

LCS 

GC-I083111-002 

99.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-144 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8020 

Spiked  Analyte  :  1 , 4-Di chi orobenzene  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-002 

79.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC~I083012-002 

97.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083111-002 

93.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119-002 

88.00 

09/11/92 

LCS 

TP-L091116-002 

107.00 

09/11/92 

LCS 

TP-L091116-003 

102.00 

09/12/92 

LCS  DUP 

TP-L091116-002 

102.00 

09/12/92 

LCS  DUP 

TP-L091116-003 

97.00 

09/14/92 

LCS 

TP-L091413-002 

102.00 

09/14/92 

LCS 

TP-L091413-003 

93.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

TP-L091413-002 

104.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

TP-L091413-003 

97.00 

09/20/92 

LCS 

TP-L092014-002 

108.00 

09/20/92 

LCS 

TP-L092014-003 

98.00 

09/21/92 

LCS 

TP-L092115-002 

100.00 

09/21/92 

LCS 

TP-L092115-003 

95.00 

09/21/92 

LCS  DUP 

TP-L092014-002 

98.00 

09/21/92 

LCS  DUP 

TP-L092014-003 

92.00 

09/22/92 

LCS 

TP-L092218-002 

96.00 

09/22/92 

LCS 

TP-L092218-003 

95.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

TP-L092115-002 

99.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

TP-L092115-003 

91.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

TP>L092218-002 

94.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

TP-L092218-003 

85.00 

09/24/92 

LCS 

TP-L092402<002 

93.00 

09/24/92 

LCS 

TP-L092402-003 

89.00 

09/25/92 

LCS 

TP-L092511-002 

91.00 

09/25/92 

LCS 

TP-L092511-003 

89.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

TP-L092402-002 

95.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

TP-L092402-003 

88.00 

09/26/92 

LCS  DUP 

TP-L092511-002 

88.00 

09/26/92 

LCS  DUP 

TP-L092511-003 

83.00 

09/30/92 

LCS 

TP-L093007-002 

104.00 

09/30/92 

LCS 

TP-L093007-003 

102.00 

10/01/92 

LCS 

TP-LlOOlll-002 

104.00 

10/01/92 

LCS 

TP-LlOOlll-003 

99.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP’L093007-002 

103.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-L093007-003 

98.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-LlOOlll-002 

104.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-LlOOni-003 

98.00 

10/06/92 

LCS 

TP-L100621-002 

112.00 

10/06/92 

LCS 

TP-L100621-003 

102.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

TP-L100621-002 

109.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

TP-L100621-003 

96.00 

10/08/92 

LCS 

TP-L100814>002  . 

105.00 

10/08/92 

LCS 

TP-L100814-003 

106.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

TP-L100814-002 

104.00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-145 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED  SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8020 

Spiked  Analyte  :  1 ,4-Di chi orobenzene 

continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/09/92  LCS  DUP 

TP-L100814-003 

102.00 

10/12/92  LCS 

TP-L101213-002 

105.00 

10/12/92  LCS 

TP-L101213-003 

103.00 

10/13/92  LCS  DUP 

TP-L101213-002 

103.00 

10/13/92  LCS  DUP 

TP-L101213-003 

100.00 

10/16/92  LCS 

TP-L101610-002 

108.00 

10/16/92  LCS 

TP-L101610-003 

105.00 

10/17/92  LCS  DUP 

TP-L101610-002 

105.00 

10/17/92  LCS  DUP 

TP-L101610-003 

95.00 

Number  of  Samples 

:  74 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  96.7 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  7.18 

Acceptance  Criteria 

42-143 

Method  :  SW8020 

Spiked  Analyte  :  l-Bromo-4- 

-fl uorobenzene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/08/92 

LCS 

TP-L080811-002 

80.00 

08/08/92 

LCS 

TP-L080811-002 

75,00 

08/08/92 

LCS 

TP-L080811-003 

85.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

TP-L080811-002 

75.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

TP-L080811-002 

113.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

TP-L080811-003 

80.00 

08/10/92 

LCS 

TP-L080923-002 

80.00 

08/10/92 

LCS 

TP-L080923-002 

84.00 

08/10/92 

LCS 

TP-L080923-003 

82.00 

08/10/92 

LCS  DUP 

TP-L080923-002 

80.00 

08/10/92 

LCS  DUP 

TP-L080923-002 

81.00 

08/10/92 

LCS  DUP 

TP-L080923-003 

82.00 

08/11/92 

LCS 

TP-L081112-002 

84.00 

08/11/92 

LCS 

TP-L081112-002 

78,00 

08/11/92 

LCS 

TP-L081112-003 

86.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

TP-L081112-002 

88.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

TP-L081112-002 

85.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

TP-L081112-003 

88.00 

08/21/92 

LCS 

TP-L082113-002 

78.00 

08/21/92 

LCS 

TP-L082113-003 

80.00 

08/22/92 

LCS  DUP 

TP-L082113-002 

74.00 

08/22/92 

LCS  DUP 

TP-L082113-003 

77.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-002 

111.00 

08/31/92 

LCS 

GC-I083111-002 

112.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-002 

78.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-002 

110.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083111-002 

108.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-146 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

7o 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8020 

Spiked  Analyte  :  l-Bromo-4- 

■fl uorobenzene 

continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119-002 

86.00 

09/11/92 

LCS 

TP-L091116-002 

104,00 

09/11/92 

LCS 

TP-L09ill6-002 

88.00 

09/11/92 

LCS 

TP-L091116-003 

84.00 

09/12/92 

LCS  DUP 

TP-L091116-002 

104,00 

09/12/92 

LCS  DUP 

TP-L091116-002 

89.00 

09/12/92 

LCS  DUP 

TP-L091116-003 

83.00 

09/14/92 

LCS 

TP-L091413-002 

91.00 

09/14/92 

LCS 

TP-*L091413-002 

105,00 

09/14/92 

LCS 

TP-L091413-003 

83.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

TP-L091413-002 

91.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

TP-L091413-002 

101.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

TP-L091413-003 

85.00 

09/20/92 

LCS 

TP-L092014-002 

91.00 

09/20/92 

LCS 

TP-L092014-002 

105.00 

09/20/92 

LCS 

TP-L092014-003 

83.00 

09/21/92 

LCS 

TP-L092115-002 

90.00 

09/21/92 

LCS 

TP-L092115-002 

99.00 

09/21/92 

LCS 

TP-L092115-003 

84.00 

09/21/92 

LCS  DUP 

TP-L092014-002 

85.00 

09/21/92 

LCS  DUP 

TP-L092014-002 

104.00 

09/21/92 

LCS  DUP 

TP-L092014~003 

81.00 

09/22/92 

LCS 

TP-L092218-002 

84.00 

09/22/92 

LCS 

TP-L092218-002 

102.00 

09/22/92 

LCS 

TP-L092218-003 

83.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

TP-L092115-002 

88.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

TP-L092115-002 

95.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

TP-L092115-003 

80.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

TP-L092218-002 

90.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

TP-L092218-002 

81.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

TP-L092218-003 

73.00 

09/24/92 

LCS 

TP-L092402”002 

84.00 

09/24/92 

LCS 

TP-L092402-002 

93.00 

09/24/92 

LCS 

TP~L092402-003 

80.00 

09/25/92 

LCS 

TP-L092511-002 

84.00 

09/25/92 

LCS 

TP-L092511-002 

106.00 

09/25/92 

LCS 

TP‘*L092511-003 

82.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

TP-L092402-002 

84.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

TP-L092402-002 

93.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

TP-L092402-003 

77.00 

09/26/92 

LCS  DUP 

TP~L092511-002 

80.00 

09/26/92 

LCS  DUP 

TP-L092511-002 

76.00 

09/26/92 

LCS  DUP 

TP-L092511-003 

76.00 

09/30/92 

LCS 

TP~L093007-002 

94.00 

09/30/92 

LCS 

TP-L093007~002 

108.00 

09/30/92 

LCS 

TP-L093007-003 

93.00 

10/01/92 

LCS 

TP-LlOOlll-002 

91.00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-147 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8020 

Spiked  Analyte  :  l-Bromo-4- 

•fl uorobenzene 

continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/01/92 

LCS 

TP-LlOOlll-002 

108.00 

10/01/92 

LCS 

TP-LlOOlll-003 

87.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-L093007-002 

103.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-L093007-002 

92.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-L093007-003 

88.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-LlOOlll-002 

89.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-LlOOlll-002 

108.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-LlOOlll-003 

84.00 

10/06/92 

LCS 

TP-L100621-002 

103.00 

10/06/92 

LCS 

TP-L100621-002 

109.00 

10/06/92 

LCS 

TP-L100621-003 

93.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

TP-L100621-002 

96.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

TP-L100621-002 

119.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

TP-L100621-003 

86.00 

10/08/92 

LCS 

TP-L100814-002 

103.00 

10/08/92 

LCS 

TP-L100814-002 

90.00 

10/08/92 

LCS 

TP-L100814-003 

94.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

TP-L100814-002 

90.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

TP-L100814-003 

91.00 

10/09/92 

LCSD 

TP-L100814-002 

100.00 

10/12/92 

LCS 

TP-L101213-002 

87.00 

10/12/92 

LCS 

TP-L101213-002 

100.00 

10/12/92 

LCS 

TP-L101213-003 

88.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

TP-L101213-002 

88.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

TP-L101213-002 

99.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

TP-L101213-003 

87.00 

10/16/92 

LCS 

TP-L101610-002 

90.00 

10/16/92 

LCS 

TP-L101610-002 

108.00 

10/16/92 

LCS 

TP-L101610-003 

88.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

TP-L101610-002 

85.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

TP-L101610-002 

96.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

TP-L101610-003 

79.00 

Number  of  Samples 

:  106 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  90.1 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  10.48 

Acceptance  Criteria 

NS 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

08/08/92 

06-SW-01-01 

MS 

TP-L080811-'002 

81.00 

08/08/92 

06-SW-01-01 

MS 

TP-L080811-003 

84.00 

08/08/92 

06-SW-01-01 

MSD 

TP-L080811-002 

79.00 

08/08/92 

06-SW-01-01 

MSD 

TP-L080811-003 

80.00 

08/10/92 

04-SW-01-01 

MS 

TP-L080923-002 

78.00 

08/10/92 

04-SW-01-01 

MS 

TP-L080923-003 

80.00 

08/10/92 

04-SW-01-01 

MSD 

TP-L080923-002 

73.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-148 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8020 

Spiked  Analyte  :  l-Bromo-4*-fl uorobenzene  continued 
Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


08/10/92 

04-SW-01-01 

MSD 

TP-L080923-003 

75.00 

08/11/92 

05-SW-01-01 

MS 

TP-L081112-002 

77.00 

08/11/92 

05-SW-01-01 

MS 

TP-L081112-003 

79.00 

08/11/92 

05-SW-01-01 

MSD 

TP-L081112-002 

78.00 

08/11/92 

05-SW-01-01 

MSD 

TP-L081112-003 

78.00 

08/21/92 

07’DS-05  MS 

TP-L082113-003 

77.00 

08/21/92 

07-DS-05  MSD 

TP-L082n3-003 

75.00 

09/11/92 

07-MW-02-01 

MS 

TP-L091116-002 

92.00 

09/11/92 

07-MW-02-01 

MS 

TP-L091116-003 

85.00 

09/11/92 

07-MW-02-01 

MSD 

TP-L091116-002 

89.00 

09/11/92 

07-MW-02-01 

MSD 

TP-L091116-003 

84.00 

09/15/92 

04~MW-03-01 

MS 

TP-L091413-002 

91.00 

09/15/92 

04-MW-03-01 

MS 

TP-L091413-003 

82.00 

09/15/92 

04-MW-03-01 

MSD 

TP-L091413-002 

93.00 

09/15/92 

04-MW-03-01 

MSD 

TP-L091413-003 

82.00 

09/20/92 

09-MW-01-01 

MS 

TP-L092014-002 

93.00 

09/20/92 

09-MW-01-01 

MS 

TP>L092014-003 

85.00 

09/20/92 

09-MW-01-01 

MSD 

TP-L092014-002 

89.00 

09/20/92 

09-MW-01-01 

MSD 

TP-L092014-003 

81.00 

09/21/92 

01>MW-02-01 

MS 

TP-L092115-003 

73.00 

09/21/92 

01-MW“02-01 

MSD 

TP-L092115-003 

79.00 

09/23/92 

07-MW-01-01 

MS 

TP-L092218-003 

80.00 

09/23/92 

07-MW-01-01 

MSD 

TP-L092218-003 

75.00 

09/24/92 

05-MW-07-01 

MS 

TP-L092402-003 

79.00 

09/24/92 

05-MW-07-01 

MSD 

TP-L092402-003 

80.00 

09/25/92 

09-MW-03-01 

MS 

TP-L092511-003 

80.00 

09/25/92 

09-MW-03-01 

MSD 

TP-L092511-003 

77.00 

09/28/92 

09-MW-05-01 

MS 

TP-L092815-003 

78.00 

09/28/92 

09~MW-05-01 

MSD 

TP-L092815-003 

82.00 

09/30/92 

02-GW-01-01 

MS 

TP-L093007-003 

88.00 

09/30/92 

02~6W-01-01 

MSD 

TP-L093007-003 

82.00 

09/30/92 

05-MW-05-01 

MS 

TP-L093007-003 

85.00 

09/30/92 

05-MW-05-01 

MSD 

TP-L093007-003 

85.00 

10/01/92 

06-MW~02-01 

MS 

TP-LlOOlll-002 

85.00 

10/01/92 

06-MW-02-01 

MSD 

TP-LlOOlll-002 

86.00 

10/09/92 

05-MW-06-01 

MS 

TP-L100814-002 

88.00 

10/09/92 

05-MW-06-01 

MS 

TP-L100814-003 

89.00 

10/09/92 

05-MW-06-01 

MSD 

TP-L100814-002 

83.00 

10/09/92 

05-MW-06-01 

MSD 

TP-L100814-003 

85.00 

10/13/92 

03-DS-01  MS 

TP-L101213-003 

81.00 

10/13/92 

03-DS-01  MSD 

TP-L1012i3-003 

88.00 

10/16/92 

02-GW-04»01 

MS 

TP-L101610-003 

92.00 

10/17/92 

02-GW-04-01 

MSD 

TP-L101610-003 

90.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-149 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8020 

Spiked  Analyte  :  l-Bromo-4-fl uorobenzene  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 

Method  :  SW8020 
Spiked  Analyte  :  Benzene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/08/92 

LCS 

TP-L080811-002 

118.00 

08/08/92 

LCS 

TP-L080811-003 

93,00 

08/09/92 

LCS  DUP 

TP-L080811-002 

100.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

TP-L080811-003 

91.00 

08/10/92 

LCS 

TP-L080923-002 

89.00 

08/10/92 

LCS 

TP-L080923-003 

89.00 

08/10/92 

LCS  DUP 

TP-L080923-002 

82.00 

08/10/92 

LCS  DUP 

TP-L080923-003 

86.00 

08/11/92 

LCS 

TP-L081112-002 

92.00 

08/11/92 

LCS 

TP-L08in2-003 

88.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

TP~L081112-002 

87.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

TP-L081112-003 

83.00 

08/21/92 

LCS 

TP-L082113-002 

84.00 

08/21/92 

LCS 

TP-L082113-003 

87.00 

08/22/92 

LCS  DUP 

TP-L082113-002 

92.00 

08/22/92 

LCS  DUP 

TP-L082113-003 

82.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-002 

102.00 

08/31/92 

LCS 

6C-I083111-002 

108.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-002 

78.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-002 

102.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

6C-I083111-002 

102.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119-002 

86.00 

09/11/92 

LCS 

TP-L091116-002 

110.00 

09/11/92 

LCS 

TP-L091116-003 

103.00 

09/12/92 

LCS  DUP 

TP-L091116-002 

111.00 

09/12/92 

LCS  DUP 

TP-L091116-003 

101,00 

09/14/92 

LCS 

TP-L091413-002 

107.00 

09/14/92 

LCS 

TP-L091413-003 

96.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

TP-L091413-002 

110.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

TP-L091413-003 

97.00 

09/20/92 

LCS 

TP-L092014-002 

110.00 

09/20/92 

LCS 

TP-L092014-003 

103.00 

09/21/92 

LCS 

TP-L092115-002 

107.00 

09/21/92 

LCS 

TP-L092115-003 

100.00 

09/21/92 

LCS  DUP 

TP-L092014-002 

103.00 

09/21/92 

LCS  DUP 

TP-L092014-003 

96.00 

09/22/92 

LCS 

TP-L092218-002 

102,00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 


50 

82.6 

5,36 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  59-142 


A-6-150 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8020 

Spiked  Analyte  :  Benzene  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/22/92 

LCS 

TP-L092218-003 

101.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

TP>L092115-002 

104.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

TP-L092115-003 

93.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

TP-L092218-002 

88.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

TP-L092218-003 

76.00 

09/24/92 

LCS 

TP-L092402-002 

102.00 

09/24/92 

LCS 

TP-L092402-003 

96.00 

09/25/92 

LCS 

TP-L092511-002 

102.00 

09/25/92 

LCS 

TP-L092511-003 

95.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

TP-L092402-002 

87.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

TP-L092402-003 

79.00 

09/26/92 

LCS  DUP 

TP-L092511-002 

82.00 

09/26/92 

LCS  DUP 

TP-L092511-003 

74.00 

09/30/92 

LCS 

TP-L093007-002 

112.00 

09/30/92 

LCS 

TP-L093007-003 

106.00 

10/01/92 

LCS 

TP-LlOOlll-002 

110.00 

10/01/92 

LCS 

TP-LlOOlll-003 

103.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-L093007-002 

112.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-L093007-003 

103.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-LlOOlll-002 

113.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-LlOOlll-003 

102.00 

10/06/92 

LCS 

TP-L100621-002 

112.00 

10/06/92 

LCS 

TP-L100621-003 

102.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

TP-L100621-002 

114.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

TP-L100621-003 

101.00 

10/08/92 

LCS 

TP-L100814-002 

109.00 

10/08/92 

LCS 

TP-L100814-003 

108.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

TP-L100814-002 

108.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

TP-L100814-003 

104.00 

10/12/92 

LCS 

TP-L101213-002 

111.00 

10/12/92 

LCS 

TP-L101213-003 

108.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

TP-L101213-002 

107.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

TP-L101213-003 

105.00 

10/16/92 

LCS 

TP-L101610-002 

112.00 

10/16/92 

LCS 

TP-L101610-003 

109.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

TP-L101610-002 

108.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

TP-L101610-003 

100.00 

Number  of  Samples 

:  74 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  99.1 

Above  acceptance  : 

74 

Standard  Deviation 

:  10.58 

Acceptance  Criteria 

39-50 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-151 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8020 

Spiked  Analyte  :  Benzene  continued 
Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


08/08/92 

06-SW-01-01 

MS 

TP-L080811-002 

122.00 

08/08/92 

06-SW-01-01 

MS 

TP-L080811-003 

84.00 

08/08/92 

06-SW-01-01 

MSD 

TP-L080811-002 

113.00 

08/08/92 

06-SW-01-01 

MSD 

TP-L080811-003 

88.00 

08/10/92 

04-SW-01-01 

MS 

TP-L080923-002 

87.00 

08/10/92 

04-SW-01-01 

MS 

TP-L080923-003 

83.00 

08/10/92 

04-SW-01-01 

MSD 

TP-L080923-002 

84,00 

08/10/92 

04-SW-01-01 

MSD 

TP-L080923-003 

82.00 

08/11/92 

05-SW-01-01 

MS 

TP-L081112-002 

86.00 

08/11/92 

05-SW-01-01 

MS 

TP-L081112-003 

82.00 

08/11/92 

05-SW-01-01 

MSD 

TP-L081112-002 

84.00 

08/11/92 

05-SW-01-01 

MSD 

TP-L081112-003 

81.00 

08/21/92 

07-DS-05  MS 

TP-L082113-003 

84.00 

08/21/92 

07-DS-05  MSD 

TP-L082113-003 

87.00 

09/11/92 

07-MW-02-01 

MS 

TP-L091116-002 

92.00 

09/11/92 

07-MW-02-01 

MS 

TP-L091116-003 

80.00 

09/11/92 

07-MW-02-01 

MSD 

TP-L091116-002 

89.00 

09/11/92 

07-MW-02-01 

MSD 

TP-L091116-003 

77.00 

09/15/92 

04-MW-03-01 

MS 

TP-L091413-002 

107.00 

09/15/92 

04-MW-03-01 

MS 

TP-L091413-003 

89.00 

09/15/92 

04-MW-03-01 

MSD 

TP-L091413-002 

107.00 

09/15/92 

04-MW-03-01 

MSD 

TP-L091413-003 

90.00 

09/20/92 

09-MW-01-01 

MS 

TP-L092014-002 

25.00 

09/20/92 

09-MW-01-01 

MS 

TP-L092014-003 

35.00 

09/20/92 

09-MW-01-01 

MSD 

TP-L092014-002 

28.00 

09/20/92 

09-MW-01-01 

MSD 

TP-L092014-003 

37.00 

09/21/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

TP-L092115-003 

84.00 

09/21/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

TP-L092115-003 

83.00 

09/23/92 

07-MW-01-01 

MS 

TP-L092218-003 

84.00 

09/23/92 

07-MW-01-01 

MSD 

TP-L092218-003 

87.00 

09/24/92 

05-MW-07-01 

MS 

TP-L092402-003 

63.00 

09/24/92 

05-MW-07-01 

MSD 

TP-L092402-003 

63.00 

09/25/92 

09-MW-03-01 

MS 

TP-L092511-003 

82.00 

09/25/92 

09-MW-03-01 

MSD 

TP-L092511-003 

84.00 

09/28/92 

09-MW-05-01 

MS 

TP-L092815-003 

156.00 

09/28/92 

09-MW-05-01 

MSD 

TP-L092815-003 

106.00 

09/30/92 

02-GW-01-01 

MS 

TP-L093007-003 

91.00 

09/30/92 

02-GW-01-01 

MSD 

TP-L093007-003 

91.00 

09/30/92 

05-MW-05-01 

MS 

TP-L093007-003 

124.00 

09/30/92 

05-MW-05-01 

MSD 

TP-L093007-003 

79.00 

10/01/92 

06-MW-02-01 

MS 

TP-LlOOlll-002 

86.00 

10/01/92 

06-MW-02-01 

MSD 

TP-LlOOlll-002 

84.00 

10/09/92 

05-MW-06-01 

MS 

TP-L100814-002 

87.00 

10/09/92 

05-MW-06-01 

MS 

TP-L100814-003 

80.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-152 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED  SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8020 

Spiked  Analyte  :  Benzene  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

10/09/92  05-MW-06-01  MSD 

TP-L100814-002 

89,00 

10/09/92  05-MW-06-01  MSD 

TP-L100814-003 

82.00 

10/13/92  03-DS-01  MS 

TP-L101213-003 

75.00 

10/13/92  03-DS-01  MSD 

TP-L101213-003 

76.00 

10/16/92  02-GW-04-01  MS 

TP-L101610-003 

81.00 

10/17/92  02-GW-04-01  MSD 

TP-L101610-003 

75.00 

Number  of  Samples  : 

50 

Below  acceptance  : 

4 

Mean  %  Recovery  : 

83,9 

Above  acceptance  : 

1 

Standard  Deviation  : 

21,86 

Acceptance  Criteria 

39-150 

Method  ;  SW8020 

Spiked  Analyte  :  Chlorobenzene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/08/92 

LCS 

TP-L080811-002 

89.00 

08/08/92 

LCS 

TP-L080811-003 

95.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

TP-L080811-002 

94.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

TP-L080811-003 

100.00 

08/10/92 

LCS 

TP-L080923-002 

93.00 

08/10/92 

LCS 

TP-L080923-003 

95-.  00 

08/10/92 

LCS  DUP 

TP-L080923-002 

86.00 

08/10/92 

LCS  DUP 

TP-L080923-003 

86.00 

08/11/92 

LCS 

TP-L081112-002 

90.00 

08/11/92 

LCS 

TP-L081112-003 

91.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

TP-L081112-002 

90.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

TP-L081112-003 

92.00 

08/21/92 

LCS 

TP-L082113-002 

85.00 

08/21/92 

LCS 

TP-L082113-003 

89.00 

08/22/92 

LCS  DUP 

TP-L082113-002 

85.00 

08/22/92 

LCS  DUP 

TP-L082113-003 

87.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-002 

103.00 

08/31/92 

LCS 

GC-I083111-002 

107.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-002 

82.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-002 

103.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083111-002 

102.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

6C-P083119-002 

90.00 

09/11/92 

LCS 

TP-L091116-002 

108.00 

09/11/92 

LCS 

TP-L091116-003 

101.00 

09/12/92 

LCS  DUP 

TP-L091116-002 

106.00 

09/12/92 

LCS  DUP 

TP-L091116-003 

100,00 

09/14/92 

LCS 

TP-L091413-002 

103.00 

09/14/92 

LCS 

TP-L091413-003 

95.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

TP-L091413-002 

105.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

TP-L091413-003 

97.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-153 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8020 

Spiked  Analyte  :  Chlorobenzene  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/20/92 

LCS 

TP-L092014-002 

110.00 

09/20/92 

LCS 

TP-L092014-003 

101.00 

09/21/92 

LCS 

TP-L092115-002 

104.00 

09/21/92 

LCS 

TP-L092115-003 

97.00 

09/21/92 

LCS  DUP 

TP-L092014-002 

100.00 

09/21/92 

LCS  DUP 

TP-L092014-003 

94.00 

09/22/92 

LCS 

TP-L092218-002 

100.00 

09/22/92 

LCS 

TP-L092218-003 

98.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

TP-L092115-002 

101.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

TP-L092115-003 

91.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

TP-L092218-002 

93.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

TP-L092218-003 

81.00 

09/24/92 

LCS 

TP-L092402-002 

98.00 

09/24/92 

LCS 

TP-L092402-003 

93.00 

09/25/92 

LCS 

TP-L092511-002 

95.00 

09/25/92 

LCS 

TP-L092511-003 

91.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

TP-L092402-002 

92.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

TP-L092402-003 

85.00 

09/26/92 

LCS  DUP 

TP-L092511-002 

86.00 

09/26/92 

LCS  DUP 

TP-L092511-003 

80.00 

09/30/92 

LCS 

TP-L093007-002 

106.00 

09/30/92 

LCS 

TP-L093007-003 

105.00 

10/01/92 

LCS 

TP-LlOOlll-002 

106.00 

10/01/92 

LCS 

TP-LlOOlll-003 

102.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-L093007-002 

107.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-L093007-003 

102.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-LlOOlll-002 

108.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-LlOOlll-003 

101.00 

10/06/92 

LCS 

TP-L100621-002 

110.00 

10/06/92 

LCS 

TP-L100621-003 

103.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

TP-L100621-002 

111.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

TP-L100621-003 

99.00 

10/08/92 

LCS 

TP-L100814-002 

106.00 

10/08/92 

LCS 

TP-L100814-003 

107.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

TP-L100814-002 

104.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

TP-L100814-003 

104.00 

10/12/92 

LCS 

TP-L101213-002 

107.00 

10/12/92 

LCS 

TP-L101213-003 

107.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

TP-L101213-002 

105.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

TP-L101213-003 

103.00 

10/16/92 

LCS 

TP-L101610-002 

111.00 

10/16/92 

LCS 

TP-L101610-003 

108.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

TP-L101610-002 

109.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

TP-L101610-003 

100.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-154 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8020 

Spiked  Analyte  :  Chlorobenzene  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

Number  of  Samples  :  74 

Mean  %  Recovery  :  98.2 

Standard  Deviation  :  8.14 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  55-135 


Method  :  SW8020 
Spiked  Analyte  :  Ethylbenzene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/08/92 

LCS 

TP-L080811-002 

88,00 

08/08/92 

LCS 

TP-L080811-003 

92,00 

08/09/92 

LCS  DUP 

TP-L080811-002 

93.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

TP-L080811-003 

96.00 

08/10/92 

LCS 

TP-L080923-002 

92.00 

08/10/92 

LCS 

TP-L080923-003 

93.00 

08/10/92 

LCS  DUP 

TP-L080923-002 

86.00 

08/10/92 

LCS  DUP 

TP-L080923-003 

86.00 

08/11/92 

LCS 

TP-L081112-002 

90.00 

08/11/92 

LCS 

TP-L081112-003 

90.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

TP-L081112-002 

89.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

TP-L081112-003 

91,00 

08/21/92 

LCS 

TP-L082113-002 

85,00 

08/21/92 

LCS 

TP-L082il3-003 

87.00 

08/22/92 

LCS  DUP 

TP-L082113-002 

84,00 

08/22/92 

LCS  DUP 

TP-L082113-003 

85,00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-002 

100.00 

08/31/92 

LCS 

GC-I083111-002 

104.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-002 

83.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-002 

99.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083111-002 

99.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119-002 

92.00 

09/11/92 

LCS 

TP-L091116-002 

111.00 

09/11/92 

LCS 

TP-L091116-003 

104.00 

09/12/92 

LCS  DUP 

TP-L091116-002 

110.00 

09/12/92 

LCS  DUP 

TP-L091116-003 

102.00 

09/14/92 

LCS 

TP-L091413-002 

106.00 

09/14/92 

LCS 

TP-L091413-003 

97.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

TP-L091413-002 

108.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

TP-L091413-003 

100.00 

09/20/92 

LCS 

TP-L092014-002 

111.00 

09/20/92 

LCS 

TP-L092014-003 

103.00 

09/21/92 

LCS 

TP-L092115-002 

108.00 

09/21/92 

LCS 

TP-L092115-003 

101.00 

09/21/92 

LCS  DUP 

TP-L092014-002 

103.00 

09/21/92 

LCS  DUP 

TP-L092014-003 

97.00 

09/22/92 

LCS 

TP-L092218-002 

102.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  Not  Specified 


A-6-155 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS.  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8020 

Spiked  Analyte  :  Ethyl benz 

ene  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/22/92 

LCS 

TP-L092218-003 

100.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

TP-L092115-002 

104.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

TP-L092115-003 

94.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

TP-L092218-002 

96.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

TP-L092218-003 

83.00 

09/24/92 

LCS 

TP-L092402-002 

102.00 

09/24/92 

LCS 

TP-L092402-003 

96.00 

09/25/92 

LCS 

TP-L092511-002 

102.00 

09/25/92 

LCS 

TP-L092511-003 

97.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

TP-L092402-002 

94.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

TP-L092402-003 

85.00 

09/26/92 

LCS  DUP 

TP-L092511-002 

88.00 

09/26/92 

LCS  DUP 

TP-L092511-003 

81.00 

09/30/92 

LCS 

TP-L093007-002 

109.00 

09/30/92 

LCS 

TP-L093007-003 

108.00 

10/01/92 

LCS 

TP-LlOOlll-002 

109.00 

10/01/92 

LCS 

TP-LlOOlll-003 

104.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-L093007-002 

109.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-L093007-003 

105.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-LlOOlll-002 

110.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-LlOOlll-003 

104.00 

10/06/92 

LCS 

TP-L100621-002 

112.00 

10/06/92 

LCS 

TP-L100621-003 

104.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

TP-L100621-002 

112.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

TP-L100621-003 

101.00 

10/08/92 

LCS 

TP-L100814-002 

107,00 

10/08/92 

LCS 

TP-L100814-003 

110.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

TP-L100814-002 

105.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

TP-L100814-003 

106.00 

10/12/92 

LCS 

TP-L101213-002 

107.00 

10/12/92 

LCS 

TP-L101213-003 

108.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

TP-L101213-002 

106.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

TP-L101213-003 

105.00 

10/16/92 

LCS 

TP-L101610-002 

111.00 

10/16/92 

LCS 

TP-L101610-003 

110.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

TP-L101610-002 

107,00 

10/17/92 

LCS  DUP 

TP-L101610-003 

101.00 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


74 

99.4 

8.72 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  32-160 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-156 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 

LAB  ID 

% 

RECOVERY 

Method  :  SW8020 

Spiked  Analyte  :  Ethylbenzene  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

Type  of  Spike  ;  Matrix 

Spi  ke 

08/08/92 

06-SW-01-01 

MS 

TP-L080811-002 

88.00 

08/08/92 

06-SW-01-01 

MS 

TP-L080811-003 

83.00 

08/08/92 

06-SW-01-01 

MSD 

TP-L080811-002 

93.00 

08/08/92 

06-SW-01-01 

MSD 

TP-L080811-003 

86.00 

08/10/92 

04-SW-01-01 

MS 

TP-L080923-002 

91.00 

08/10/92 

04-SW-01-01 

MS 

TP-L080923-003 

86.00 

08/10/92 

04-SW-01-01 

MSD 

TP-L080923-002 

87.00 

08/10/92 

04-SW-01-01 

MSD 

TP-L080923-003 

82.00 

08/11/92 

05-SW-01-01 

MS 

TP-L081112-002 

87.00 

08/11/92 

05-SW-01-01 

MS 

TP-L081112-003 

83.00 

08/11/92 

05-SW-01-01 

MSD 

TP-L081112-002 

87.00 

08/11/92 

05-SW-01~01 

MSD 

TP-L08ni2-003 

81.00 

08/21/92 

07-DS-05  MS 

TP-L082113-003 

82.00 

08/21/92 

07-DS-05  MSD 

TP-L082113-003 

83.00 

09/11/92 

07-MW-02-01 

MS 

TP-L091116-002 

101.00 

09/11/92 

07-MW-02-01 

MS 

TP-L091116-003 

89.00 

09/11/92 

07-MW-02-01 

MSD 

TP-L091116~002 

96.00 

09/11/92 

07-MW-02-01 

MSD 

TP-L091116-003 

86.00 

09/15/92 

04-MW-03-01 

MS 

TP-L091413-002 

106.00 

09/15/92 

04-MW-03-01 

MS 

TP-L091413-003 

90.00 

09/15/92 

04-MW-03-01 

MSD 

TP-L0914i3-002 

106.00 

09/15/92 

04-MW-03-01 

MSD 

TP-L091413-003 

89.00 

09/20/92 

09-MW-01-01 

MS 

TP-L092014-002 

92.00 

09/20/92 

09-MW-01-01 

MS 

TP-L092014-003 

103.00 

09/20/92 

09-MW-01-01 

MSD 

TP-L092014-002 

92-00 

09/20/92 

09-MW-01-01 

MSD 

TP-L092014-003 

103.00 

09/21/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

TP-L092115-003 

85.00 

09/21/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

TP-L092115-003 

84.00 

09/23/92 

07-MW-01-01 

MS 

TP-L092218-003 

86.00 

09/23/92 

07-MW-01-01 

MSD 

TP-L092218-003 

88.00 

09/24/92 

05-MW-07-01 

MS 

TP-L092402-003 

80.00 

09/24/92 

05-MW-07-01 

MSD 

TP-L092402-003 

88.00 

09/25/92 

09-MW-03-01 

MS 

TP-L092511-003 

84.00 

09/25/92 

09-MW-03-01 

MSD 

TP-L092511-‘003 

87.00 

09/28/92 

09-MW-05-01 

MS 

TP-L092815-003 

93.00 

09/28/92 

09-MW-05-01 

MSD 

TP-L092815-003 

99.00 

09/30/92 

02~GW-01-01 

MS 

TP-L093007-003 

96.00 

09/30/92 

02-GW-01-01 

MSD 

TP-L093007-003 

97.00 

09/30/92 

05-MW-05-01 

MS 

TP-L093007-003 

187.00 

09/30/92 

05-MW-05*-01 

MSD 

TP-'L093007-003 

66.00 

10/01/92 

06~MW-02-01 

MS 

TP-LlOOlll-002 

92.00 

10/01/92 

06-'MW-02-01 

MSD 

TP-LlOOlll-002 

88.00 

10/09/92 

05-MW-06-01 

MS 

TP-L100814-002 

95.00 

10/09/92 

05-MW-06-01 

MS 

TP-*L100814-003 

90.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-157 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED  SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8020 

Spiked  Analyte  :  Ethylbenzene  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

10/09/92  05-MW-06-01 

MSD 

TP-L100814-002 

95.00 

10/09/92  05-MW-06-01 

MSD 

TP-L100814-003 

92.00 

10/13/92  03-DS-01  MS 

TP-L101213-003 

83.00 

10/13/92  03-DS-01  MSD 

TP-L101213-003 

86.00 

10/16/92  02-GW-04-01 

MS 

TP-L101610-003 

95.00 

10/17/92  02-GW-04-01 

MSD 

TP-L101610-003 

89.00 

Number  of  Samples 

50 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

91.5 

Above  acceptance  : 

1 

Standard  Deviation 

15.57 

Acceptance  Criteria 

32-160 

Method  :  SW8020 

Spiked  Analyte  :  Gasoline  Range  Organics 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/08/92 

LCS 

TP-L080811-002 

113.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

TP-L080811-002 

118.00 

08/10/92 

LCS 

TP-L080923-002 

108.00 

08/10/92 

LCS  DUP 

TP-L080923-002 

107.00 

08/11/92 

LCS 

TP-L081112-002 

106.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

TP-L081112-002 

91.00 

09/11/92 

LCS 

TP-L091116-002 

96.00 

09/12/92 

LCS  DUP 

TP-L091116-002 

95.00 

09/14/92 

LCS 

TP-L091413-002 

106.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

TP-L091413-002 

97.00 

09/20/92 

LCS 

TP-L092014-002 

106.00 

09/21/92 

LCS 

TP-L092115-002 

97.00 

09/21/92 

LCS  DUP 

TP-L092014-002 

96.00 

09/22/92 

LCS 

TP-L092218-002 

94.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

TP-L092115-002 

108.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

TP-L092218-002 

92.00 

09/24/92 

LCS 

TP-L092402-002 

92.00 

09/25/92 

LCS 

TP-L092511-002 

98.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

TP-L092402-002 

93.00 

09/26/92 

LCS  DUP 

TP-L092511-002 

83.00 

09/30/92 

LCS 

TP-L093007-002 

110.00 

10/01/92 

LCS 

TP-LlOOlll-002 

107.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-L093007-002 

111.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-LlOOlll-002 

115.00 

10/06/92 

LCS 

TP-L100621-002 

92.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

TP-L100621-002 

128.00 

10/08/92 

LCS 

TP-L100814-002 

96.00 

10/09/92 

LCSD 

TP-L100814-002 

95.00 

10/12/92 

LCS 

TP-L101213-002 

84.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

TP-L101213-002 

90.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-158 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8020 

Spiked  Analyte  :  Gasoline  Range  Organics  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/16/92  LCS  TP-L101610-002  120.00 

10/17/92  LCS  DUP  TP-L101610-002  110.00 


Number  of  Samples  :  32 

Mean  %  Recovery  :  101.7 

Standard  Deviation  :  10.76 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  50-150 


Method  :  SW8020 
Spiked  Analyte  :  Toluene 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/08/92 

LCS 

TP-L080811-002 

98.00 

08/08/92 

LCS 

TP-L080811-003 

101.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

TP-L080811-002 

101.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

TP-L080811-003 

102.00 

08/10/92 

LCS 

TP-L080923-002 

95.00 

08/10/92 

LCS 

TP-L080923-003 

92.00 

08/10/92 

LCS  DUP 

TP-L080923-002 

84.00 

08/10/92 

LCS  DUP 

TP-L080923-003 

102.00 

08/11/92 

LCS 

TP-L081112-002 

109.00 

08/11/92 

LCS 

TP-L081112-003 

86.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

TP-L081112-002 

105.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

TP-L081112-003 

88.00 

08/21/92 

LCS 

TP-L082113-002 

90.00 

08/21/92 

LCS 

TP-L082113-003 

89.00 

08/22/92 

LCS  DUP 

TP-L082113-002 

85.00 

08/22/92 

LCS  DUP 

TP-L082113-003 

85.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-002 

104.00 

08/31/92 

LCS 

GC-I083111-002 

109.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083il9-002 

82.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-002 

103.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083111-002 

103.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119-002 

90.00 

09/11/92 

LCS 

TP-L091116-002 

109.00 

09/11/92 

LCS 

TP-L091116-003 

102.00 

09/12/92 

LCS  DUP 

TP-L091116-002 

109.00 

09/12/92 

LCS  DUP 

TP-L091116-003 

101.00 

09/14/92 

LCS 

TP-L091413-002 

105.00 

09/14/92 

LCS 

TP-L091413-003 

96.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

TP-L091413-002 

108.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

TP-L091413-003 

98.00 

09/20/92 

LCS 

TP-L092014-002 

109.00 

09/20/92 

LCS 

TP-L092014-003 

102.00 

09/21/92 

LCS 

TP-L092115-002 

108.00 

09/21/92 

LCS 

TP-L092115-003 

99.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-159 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8020 

Spiked  Analyte  :  Toluene 

continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/21/92 

LCS  DUP 

TP-L092014-002 

103.00 

09/21/92 

LCS  DUP 

TP-L092014-003 

97.00 

09/22/92 

LCS 

TP-L092218-002 

102.00 

09/22/92 

LCS 

TP-L092218-003 

100.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

TP-L092115-002 

103.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

TP-L092115-003 

91.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

TP-L092218-002 

93.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

TP-L092218-003 

79.00 

09/24/92 

LCS 

TP-L092402-002 

103.00 

09/24/92 

LCS 

TP-L092402-003 

96.00 

09/25/92 

LCS 

TP-L092511-002 

101.00 

09/25/92 

LCS 

TP-L092511-003 

95.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

TP-L092402-002 

91.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

TP-L092402-003 

82.00 

09/26/92 

LCS  DUP 

TP-L092511-002 

84.00 

09/26/92 

LCS  DUP 

TP-L092511-003 

77.00 

09/30/92 

LCS 

TP-L093007-002 

110.00 

09/30/92 

LCS 

TP-L093007-003 

107.00 

10/01/92 

LCS 

TP-LlOOlll-002 

109.00 

10/01/92 

LCS 

TP-LlOOlll-003 

103.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-L093007-002 

110.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-L093007-003 

103.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-LlOOlll-002 

111.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-LlOOlll-003 

103.00 

10/06/92 

LCS 

TP-L100621-002 

112.00 

10/06/92 

LCS 

TP-L100621-003 

103.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

TP-L100621-002 

113.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

TP-L100621-003 

100.00 

10/08/92 

LCS 

TP-L100814-002 

108.00 

10/08/92 

LCS 

TP-L100814-003 

108.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

TP-L100814-002 

105.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

TP-L100814-003 

105.00 

10/12/92 

LCS 

TP-L101213-002 

109.00 

10/12/92 

LCS 

TP-L101213-003 

109.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

TP-L101213-002 

105.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

TP-L101213-003 

104.00 

10/16/92 

LCS 

TP-L101610-002 

112.00 

10/16/92 

LCS 

TP-L101610-003 

109.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

TP-L101610-002 

107.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

TP-L101610-003 

100.00 

Number  of  Samples  :  74 

Mean  %  Recovery  :  100.1 

Standard  Deviation  :  8.87 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  46-148 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-160 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8020 

Spiked  Analyte  :  Toluene  continued 
Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


08/08/92 

06-SW-01-01 

MS 

TP-L080811-002 

92.00 

08/08/92 

06-SW-01-01 

MS 

TP-L080811-003 

84.00 

08/08/92 

06-SW-01-01 

MSD 

TP-L080811-002 

97.00 

08/08/92 

06-SW-01-01 

MSD 

TP-L080811-003 

88.00 

08/10/92 

04-SW-01-01 

MS 

TP-L080923-002 

93.00 

08/10/92 

04-SW-01-01 

MS 

TP-L080923-003 

92.00 

08/10/92 

04-SW-01-01 

MSD 

TP-L080923-002 

88.00 

08/10/92 

04-SW-01~01 

MSD 

TP~L080923-003 

88.00 

08/11/92 

05-SW-01-01 

MS 

TP-L081112-002 

88.00 

08/11/92 

05-SW-01-01 

MS 

TP-L081112-003 

84.00 

08/11/92 

05~SW-01-01 

MSD 

TP-L081112'002 

86.00 

08/11/92 

OS-SW-Ol-Ol 

MSD 

TP-L081112-003 

83.00 

08/21/92 

07-DS-05  MS 

TP>L082113-003 

82.00 

08/21/92 

07-DS-05  MSD 

TP-L082113-003 

83.00 

09/11/92 

07-MW-02-01 

MS 

TP-L091116-002 

93.00 

09/11/92 

07-MW-02>01 

MS 

TP-L091116-003 

85.00 

09/11/92 

07'MW-02-01 

MSD 

TP-L091116-002 

89.00 

09/11/92 

07-MW-02-'01 

MSD 

TP-L091116-003 

82.00 

09/15/92 

04-MW-03-01 

MS 

TP-L091413'002 

103.00 

09/15/92 

04-MW-03-01 

MS 

TP-L091413-003 

92.00 

09/15/92 

04-MW-03-01 

MSD 

TP-L091413-002 

102.00 

09/15/92 

04-MW-03-01 

MSD 

TP-L091413-003 

92.00 

09/20/92 

09~MW-01-01 

MS 

TP-L092014-002 

103.00 

09/20/92 

09-MW-01-01 

MS 

TP-L092014-003 

96.00 

09/20/92 

09-MW-01-01 

MSD 

TP-L092014-002 

103.00 

09/20/92 

09-MW>01-01 

MSD 

TP-L092014-003 

98.00 

09/21/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

TP-L092115-003 

86.00 

09/21/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

TP-L092115~003 

84.00 

09/23/92 

07-MW-01~01 

MS 

TP-L092218~003 

86.00 

09/23/92 

07-MW-01-01 

MSD 

TP-L092218-003 

88.00 

09/24/92 

05-MW-07-01 

MS 

TP-L092402-003 

61.00 

09/24/92 

05-MW-07-01 

MSD 

TP-L092402-003 

63.00 

09/25/92 

09-MW-03-01 

MS 

TP-L0925il-003 

85.00 

09/25/92 

09-MW-03-01 

MSD 

TP-L092511-003 

86.00 

09/28/92 

09-MW-05-01 

MS 

TP-L092815-003 

201.00 

09/28/92 

09-MW-05-01 

MSD 

TP-L092815-003 

112.00 

09/30/92 

02-GW-01-01 

MS 

TP-L093007-003 

95.00 

09/30/92 

02-GW-01-01 

MSD 

TP-L093007-003 

95.00 

09/30/92 

05-MW-05-01 

MS 

TP-L093007-003 

721.00 

09/30/92 

05-MW-05-01 

MSD 

TP-L093007-003 

29.00 

10/01/92 

06-MW-02'01 

MS 

TP-L100111~002 

87.00 

10/01/92 

06-MW-02-01 

MSD 

TP~L100111-002 

84.00 

10/09/92 

05-MW-06’01 

MS 

TP-L100814-002 

88.00 

10/09/92 

05-MW-06-01 

MS 

TP-L100814-003 

87.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-161 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS.  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8020 

Spiked  Analyte  :  Toluene 

continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

10/09/92 

05-MW-06-01  MSD 

TP-L100814-002 

88.00 

10/09/92 

05-MW-06-01  MSD 

TP-L100814-003 

88.00 

10/13/92 

03-DS-01  MS 

TP-L101213-003 

79.00 

10/13/92 

03-DS-01  MSD 

TP-L101213-003 

81.00 

10/16/92 

02-GW-04-01  MS 

TP-L101610-003 

89.00 

10/17/92 

02-GW-04-01  MSD 

TP-L101610-003 

82.00 

Number  of  Samples  :  50 

Mean  %  Recovery  :  102.2 

Standard  Deviation  :  91.53 


Below  acceptance  :  1 

Above  acceptance  :  2 

Acceptance  Criteria  46-148 


Method  :  SW8020 

Spiked  Analyte  :  Total  xylenes 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/08/92 

LCS 

TP-L080811-002 

91.00 

08/08/92 

LCS 

TP-L080811-003 

95.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

TP-L080811-002 

97.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

TP-L080811-003 

99.00 

08/10/92 

LCS 

TP-L080923-002 

97.00 

08/10/92 

LCS 

TP-L080923-003 

97.00 

08/10/92 

LCS  DUP 

TP-L080923-002 

86.00 

08/10/92 

LCS  DUP 

TP-L080923-003 

88.00 

08/11/92 

LCS 

TP-L081112-002 

92.00 

08/11/92 

LCS 

TP-L081112-003 

91.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

TP-L081112-002 

92.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

TP-L081112-003 

92.00 

08/21/92 

LCS 

TP-L082113-002 

89.00 

08/21/92 

LCS 

TP-L082113-003 

89.00 

08/22/92 

LCS  DUP 

TP-L082113-002 

90.00 

08/22/92 

LCS  DUP 

TP-L082113-003 

87.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-002 

96.00 

08/31/92 

LCS 

GC-1083111-002 

100.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-002 

79.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083012-002 

96.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC-1083111-002 

96.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

6C-P083119-002 

88.00 

09/11/92 

LCS 

TP-L091116-002 

110.00 

09/11/92 

LCS 

TP-L091116-003 

103.00 

09/12/92 

LCS  DUP 

TP-L091116-002 

110.00 

09/12/92 

LCS  DUP 

TP-L091116-003 

102.00 

09/14/92 

LCS 

TP-L091413-002 

106.00 

09/14/92 

LCS 

TP-L091413-003 

96.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

TP-L091413-002 

108.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

TP-L091413-003 

100.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-162 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8020 

Spiked  Analyte  :  Total 

xylenes  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/20/92 

LCS 

TP-L092014-002 

109,00 

09/20/92 

LCS 

TP-L092014-003 

103.00 

09/21/92 

LCS 

TP-L092115-002 

107.00 

09/21/92 

LCS 

TP-L092115-003 

100.00 

09/21/92 

LCS  DUP 

TP-L092014-002 

103.00 

09/21/92 

LCS  DUP 

TP-L092014-003 

96.00 

09/22/92 

LCS 

TP-L092218-002 

103.00 

09/22/92 

LCS 

TP-L092218-003 

99.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

TP-L092115-002 

104,00 

09/22/92 

LCS  DUP 

TP-L092115-003 

93.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

TP-L092218-002 

96.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

TP-L092218-003 

83,00 

09/24/92 

LCS 

TP~L092402-002 

103.00 

09/24/92 

LCS 

TP-L092402-003 

95.00 

09/25/92 

LCS 

TP-L092511-'002 

102.00 

09/25/92 

LCS 

TP-L092511-003 

96.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

TP-L092402-002 

96.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

TP-L092402-003 

85.00 

09/26/92 

LCS  DUP 

TP-L092511-002 

89.00 

09/26/92 

LCS  DUP 

TP-L092511-003 

81.00 

09/30/92 

LCS 

TP-L093007-002 

109.00 

09/30/92 

LCS 

TP-L093007-003 

107.00 

10/01/92 

LCS 

TP-LlOOlll-002 

109.00 

10/01/92 

LCS 

TP-LlOOlll-003 

104.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-L093007-002 

109.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-L093007-003 

104.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-LlOOlll-002 

110.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-LlOOlll-003 

104.00 

10/06/92 

LCS 

TP-L100621-002 

110.00 

10/06/92 

LCS 

TP-L100621-003 

103.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

TP-L100621-002 

111.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

TP“L100621-003 

101.00 

10/08/92 

LCS 

TP-L100814-002 

105.00 

10/08/92 

LCS 

TP-L100814-003 

110.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

TP-L100814-002 

103.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

TP-L100814-003 

106.00 

10/12/92 

LCS 

TP-L101213-002 

105.00 

10/12/92 

LCS 

TP-L101213-003 

108.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

TP-L101213-002 

104.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

TP-L101213-003 

105.00 

10/16/92 

LCS 

TP-L101610-002 

109.00 

10/16/92 

LCS 

TP-L101610~003 

109.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

TP-L101610-002 

105.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

TP-L101610-003 

100.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-163 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8020 

Spiked  Analyte  :  Total  xylenes  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


0 

0 

NS 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


74 

99.4 

8.00 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


08/08/92 

06-SW-01-01 

MS 

TP-L080811-002 

112.00 

08/08/92 

06-SW-01-01 

MS 

TP-L080811-003 

88.00 

08/08/92 

06-SW-01-01 

MSD 

TP-L080811-002 

114.00 

08/08/92 

06-SW-01-01 

MSD 

TP-L080811-003 

91.00 

08/10/92 

04-SW-01-01 

MS 

TP-L080923-002 

93.00 

08/10/92 

04-SW-01-01 

MS 

TP-L080923-003 

92.00 

08/10/92 

04-SW-01-01 

MSD 

TP-L080923-002 

88.00 

08/10/92 

04-SW-01-01 

MSD 

TP-L080923-003 

88.00 

08/11/92 

05-SW-01-01 

MS 

TP-L081112-002 

89.00 

08/11/92 

05-SW-01-01 

MS 

TP-L081112-003 

89.00 

08/11/92 

05-SW-01-01 

MSD 

TP-L081112-002 

88.00 

08/11/92 

05-SW-01-01 

MSD 

TP-L081112-003 

87.00 

08/21/92 

07-DS-05  MS 

TP-L082113-003 

83.00 

08/21/92 

07-DS-05  MSD 

TP-L082113-003 

76.00 

09/11/92 

07-MW-02-01 

MS 

TP-L091116-002 

99.00 

09/11/92 

07-MW-02-01 

MS 

TP-L091116-003 

90.00 

09/11/92 

07-MW-02-01 

MSD 

TP-L091116-002 

94.00 

09/11/92 

07-MW-02-01 

MSD 

TP-L091116-003 

87.00 

09/15/92 

04-MW-03-01 

MS 

TP-L091413-002 

104.00 

09/15/92 

04-MW-03-01 

MS 

TP-L091413-003 

91.00 

09/15/92 

04-MW-03-01 

MSD 

TP-L091413-002 

104.00 

09/15/92 

04-MW-03-01 

MSD 

TP-L091413-003 

90.00 

09/20/92 

09-MW-01-01 

MS 

TP-L092014-002 

100.00 

09/20/92 

09-MW-01-01 

MS 

TP-L092014-003 

95.00 

09/20/92 

09-MW-01-01 

MSD 

TP-L092014-002 

100.00 

09/20/92 

09-MW-01-01 

MSD 

TP-L092014-003 

95.00 

09/21/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

TP-L092115-003 

86.00 

09/21/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

TP-L092115-003 

84.00 

09/23/92 

07-MW-01-01 

MS 

TP-L092218-003 

87.00 

09/23/92 

07-MW-01-01 

MSD 

TP-L092218-003 

89.00 

09/24/92 

05-MW-07-01 

MS 

TP-L092402-003 

81.00 

09/24/92 

05-MW-07-01 

MSD 

TP-L092402-003 

88.00 

09/25/92 

09-MW-03-01 

MS 

TP-L092511-003 

85.00 

09/25/92 

09-MW-03-01 

MSD 

TP-L092511~003 

88.00 

09/28/92 

09-MW-05-01 

MS 

TP-L092815-003 

96.00 

09/28/92 

09-MW-05-01 

MSD 

TP-L092815-003 

89.00 

09/30/92 

02-GW-01-01 

MS 

TP-L093007-003 

85.00 

09/30/92 

02-GW-01-01 

MSD 

TP-L093007-003 

98.00 

09/30/92 

05-MW-05-01 

MS 

TP-L093007-003 

201.00 

09/30/92 

05-MW-05-01 

MSD 

TP-L093007-003 

51.00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 


A-6-164 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8020 

Spiked  Analyte  :  Total  xylenes  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

10/01/92 

06-MW-02-01  MS 

TP-LlOOlll-002 

91.00 

10/01/92 

06-MW-02-01  MSD 

TP-LlOOlll-002 

84.00 

10/09/92 

05-MW-06-01  MS 

TP-L100814-002 

90.00 

10/09/92 

05>MW-06-01  MS 

TP-L100814-003 

92.00 

10/09/92 

05-MW-06-01  MSD 

TP-L100814-002 

91.00 

10/09/92 

05~MW-06-01  MSD 

TP~L100814-003 

93.00 

10/13/92 

03-DS-01  MS 

TP-L101213-003 

85.00 

10/13/92 

03-DS-01  MSD 

TP-L101213-003 

87.00 

10/16/92 

02-GW-04~01  MS 

TP-L101610-003 

95.00 

10/17/92 

02-GW-04-01  MSD 

TP-L101610-003 

89.00 

Number  of  Samples  : 

50 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

92.6 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

18.07 

Acceptance  Criteria 

NS 

Method  :  SW8020 

Spiked  Analyte  :  Tri fl uorotol uene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/08/92 

LCS 

TP-L080811-002 

94.00 

08/08/92 

LCS 

TP-L080811-002 

100.00 

08/08/92 

LCS 

TP-L0808n-003 

100.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

TP-L080811-002 

88.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

TP-L0808il-002 

81.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

TP-L080811-003 

92.00 

08/10/92 

LCS 

TP-L080923-002 

95.00 

08/10/92 

LCS 

TP-L080923-002 

119.00 

08/10/92 

LCS 

TP-L080923-003 

94.00 

08/10/92 

LCS  DUP 

TP-L080923-002 

96.00 

08/10/92 

LCS  DUP 

TP-L080923-002 

110.00 

08/10/92 

LCS  DUP 

TP-L080923-003 

106.00 

08/11/92 

LCS 

TP-L081112-002 

97.00 

08/11/92 

LCS 

TP-L081112''002 

120.00 

08/11/92 

LCS 

TP-L081112-003 

97.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

TP-L08U12-002 

116.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

TP-L081112-002 

94.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

TP-L081112-003' 

97.00 

08/21/92 

LCS 

TP-L082113-002 

90.00 

08/21/92 

LCS 

TP-L082113-003 

93.00 

08/22/92 

LCS  DUP 

TP-L082113-002 

95.00 

08/22/92 

LCS  DUP 

TP-L082113-003 

88.00 

08/30/92 

LCS 

GC-I083012-002 

123.00 

08/31/92 

LCS 

GC-I083111-002 

124.00 

08/31/92 

LCS 

GC-P083119-002 

92.00 

08/31/92 

LCS  DUP 

GC’I083012-002 

121.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-165 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8020 

Spiked  Analyte  :  Tri fl uorotol uene  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/31/92 

LCS  DUP 

GC-I083111-002 

116.00 

09/01/92 

LCS  DUP 

GC-P083119-002 

100.00 

09/11/92 

LCS 

TP-L091116-002 

102.00 

09/11/92 

LCS 

TP-L091116-002 

121.00 

09/11/92 

LCS 

TP-L091116-003 

94.00 

09/12/92 

LCS  DUP 

TP-L091116-002 

117.00 

09/12/92 

LCS  DUP 

TP-L091116-002 

105.00 

09/12/92 

LCS  DUP 

TP-L091116-003 

93.00 

09/14/92 

LCS 

TP-L091413-002 

105.00 

09/14/92 

LCS 

TP-L091413-002 

119.00 

09/14/92 

LCS 

TP-L091413-003 

93.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

TP-L091413-002 

106.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

TP-L091413-002 

111.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

TP-L091413~003 

92.00 

09/20/92 

LCS 

TP-L092014-002 

102.00 

09/20/92 

LCS 

TP-L092014-002 

118.00 

09/20/92 

LCS 

TP-L092014-003 

94.00 

09/21/92 

LCS 

TP-L092115-002 

102.00 

09/21/92 

LCS 

TP-L092115-002 

113.00 

09/21/92 

LCS 

TP-L092115-003 

93.00 

09/21/92 

LCS  DUP 

TP-L092014-002 

98.00 

09/21/92 

LCS  DUP 

TP-L092014-002 

115.00 

09/21/92 

LCS  DUP 

TP-L092014-003 

90.00 

09/22/92 

LCS 

TP-L092218-002 

96.00 

09/22/92 

LCS 

TP-L092218-002 

114.00 

09/22/92 

LCS 

TP-L092218-003 

95.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

TP-L092115-002 

100.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

TP-L092115-002 

117.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

TP-L092115-003 

88.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

TP-L092218-002 

98.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

TP-L092218-002 

91.00 

09/23/92 

LCS  DUP 

TP-L092218-003 

79.00 

09/24/92 

LCS 

TP-L092402-002 

96.00 

09/24/92 

LCS 

TP-L092402-002 

106.00 

09/24/92 

LCS 

TP-L092402-003 

90.00 

09/25/92 

LCS' 

TP-L092511-002 

100.00 

09/25/92 

LCS 

TP-L092511-002 

123.00 

09/25/92 

LCS 

TP-L092511-003 

94.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

TP-L092402-002 

95.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

TP-L092402-002 

106.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

TP-L092402-003 

87.00 

09/26/92 

LCS  DUP 

TP-L092511-002 

91.00 

09/26/92 

LCS  DUP 

TP-L092511-002 

105.00 

09/26/92 

LCS  DUP 

TP-L092511-003 

83.00 

09/30/92 

LCS 

TP-L093007-002 

112.00 

09/30/92 

LCS 

TP-L0g3007-002 

124.00 

09/30/92 

LCS 

TP-L093007-003 

107.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A~6-166 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8020 

Spiked  Analyte  :  Tri fl uorotol uene  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/01/92 

LCS 

TP-LlOOlll-002 

106.00 

10/01/92 

LCS 

TP-LlOOlll-002 

126.00 

10/01/92 

LCS 

TP-LlOOlll-003 

97.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-L093007-002 

115.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-L093007-002 

108.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-L093007-003 

98.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-LlOOlll-002 

103.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP“L100111-002 

124.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

TP-LlOOlll-003 

93.00 

10/06/92 

LCS 

TP-L100621-002 

113.00 

10/06/92 

LCS 

TP-L100621-002 

126.00 

10/06/92 

LCS 

TP-L100621-'003 

103.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

TP-L100621-002 

106.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

TP-L100621-002 

124.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

TP-L100621-003 

93.00 

10/08/92 

LCS 

TP-L100814-002 

111.00 

10/08/92 

LCS 

TP~L100814-002 

101.00 

10/08/92 

LCS 

TP-L100814-003 

103.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

TP-L100814-002 

100.00 

10/09/92 

LCS  DUP 

TP-L100814-003 

100.00 

10/09/92 

LCSD 

TP-L100814-002 

114.00 

10/12/92 

LCS 

TP-L101213-002 

97.00 

10/12/92 

LCS 

TP-L101213-002 

108.00 

10/12/92 

LCS 

TP-L101213-003 

98.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

TP-L101213-002 

97.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

TP-L101213-002 

109.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

TP-L101213-003 

96.00 

10/16/92 

LCS 

TP-L101610-002 

100.00 

10/16/92 

LCS 

TP-L101610-002 

116.00 

10/16/92 

LCS 

TP-L101610-003 

99.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

TP-L101610-002 

92.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

TP-L101610-002 

105.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

TP-L101610-003 

86.00 

Number  of  Samples  : 

106 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

102.7 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation  : 

11.23 

Acceptance  Criteria  50-150 

Type  of  Spike  :  Matrix 

Spi  ke 

08/08/92 

06-SW-01-01  MS 

TP-L080811-002 

90.00 

08/08/92 

06-SW-01-01  MS 

TP-L080811-003 

94.00 

08/08/92 

06-SW-01-01  MSO 

TP-L080811-002 

87.00 

08/08/92 

06-SW-01-01  MSD 

TP-L080811-003 

93.00 

08/10/92 

04-SW-01-01  MS 

TP-L080923-002 

92.00 

08/10/92 

04-SW-01-01  MS 

TP-L080923-003 

90.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-167 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8020 

Spiked  Analyte  :  Tri fl uorotol uene  continued 
Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


08/10/92 

04-SW-01-01 

MSD 

TP-L080923-002 

86.00 

08/10/92 

04-SW-01-01 

MSD 

TP-L080923-003 

86.00 

08/11/92 

05-SW-01-01 

MS 

TP-L081112-002 

93.00 

08/11/92 

05-SW-01-01 

MS 

TP-L081112-003 

93.00 

08/11/92 

05-SW-01-01 

MSD 

TP-L081112-002 

90.00 

08/11/92 

05-SW-01-01 

MSD 

TP-L081112-003 

90.00 

08/21/92 

07-DS-05  MS 

TP-L082113-003 

90.00 

08/21/92 

07-DS-05  MSD 

TP-L082113-003 

86.00 

09/11/92 

07-MW-02-01 

MS 

TP-L091116-002 

107.00 

09/11/92 

07-MW-02-01 

MS 

TP-L091116-003 

97.00 

09/11/92 

07-MW-02-01 

MSD 

TP-L091116-002 

104.00 

09/11/92 

07-MW-02-01 

MSD 

TP-L091116-003 

94.00 

09/15/92 

04-MW-03-01 

MS 

TP-L091413-002 

109.00 

09/15/92 

04-MW-03-01 

MS 

TP-L091413-003 

93.00 

09/15/92 

04-MW-03-01 

MSD 

TP-L091413-002 

105.00 

09/15/92 

04-MW-03-01 

MSD 

TP-L091413-003 

91.00 

09/20/92 

09-MW-01-01 

MS 

TP-L092014-002 

104.00 

09/20/92 

09-MW-01-01 

MS 

TP-L092014-003 

98.00 

09/20/92 

09-MW-01-01 

MSD 

TP-L092014-002 

98.00 

09/20/92 

09-MW-01-01 

MSD 

TP-L092014-003 

92.00 

09/21/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

TP-L092115-003 

80.00 

09/21/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

TP-L092115-003 

88.00 

09/23/92 

07-MW-01-01 

MS 

TP-L092218-003 

91.00 

09/23/92 

07-MW-01-01 

MSD 

TP-L092218-003 

82.00 

09/24/92 

05-MW-07-01 

MS 

TP-L092402-003 

89.00 

09/24/92 

05‘MW-07-01 

MSD 

TP-L092402-003 

90.00 

09/25/92 

09-MW-03-01 

MS 

TP-L092511-003 

88.00 

09/25/92 

09-MW-03-01 

MSD 

TP-L092511-003 

89.00 

09/28/92 

09-MW-05-01 

MS 

TP-L092815-003 

84.00 

09/28/92 

09-MW-05-01 

MSD 

TP-L092815-003 

85.00 

09/30/92 

02-GW-01-01 

MS 

TP-L093007-003 

98.00 

09/30/92 

02-GW-01-01 

MSD 

TP-L093007-003 

92.00 

09/30/92 

05-MW-05-01 

MS 

TP-L093007-003 

102.00 

09/30/92 

05-MW-05-01 

MSD 

TP-L093007-003 

96.00 

10/01/92 

06-MW-02-01 

MS 

TP-LlOOlll-002 

97.00 

10/01/92 

06-MW-02-01 

MSD 

TP-LlOOlll-002 

97.00 

10/09/92 

05-MW-06-01 

MS 

TP-L100814-002 

99.00 

10/09/92 

05-MW-06-01 

MS 

TP-L100814-003 

100.00 

10/09/92 

05-MW-06-01 

MSD 

TP-L100814-002 

91.00 

10/09/92 

05-MW-06-01 

MSD 

TP-L100814-003 

91.00 

10/13/92 

03-DS-01  MS 

TP-L101213-003 

89.00 

10/13/92 

03-DS-01  MSD 

TP-L101213-003 

96.00 

10/16/92 

02-GW-04-01 

MS 

TP-L101610-003 

102.00 

10/17/92 

02-GW-04-01 

MSD 

TP-L101610-003 

105.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-168 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8020 

Spiked  Analyte  :  Tri fl uorotol uene  continued 
Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

0 
0 

50-150 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


50 

93.5 

6.62 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


Method  :  SW8080 

Spiked  Analyte  :  2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene 
Type  of  Spike  :  Surrogate 


09/03/92 

Ol-SW-01-01 

GC192090212-14 

74.00 

09/03/92 

Ol-SW-02-01 

GC192090212-14 

55.00 

09/03/92 

04-DS-03 

GC192090212-14 

76.00 

09/03/92 

04-SW-01-01 

GC192090212-14 

78.00 

09/03/92 

04-SW-01-01  MS 

GC192090212-14 

80.00 

09/03/92 

04-SW-01-01  MSD 

GC192090212-14 

88.00 

09/03/92 

04-SW-02-01 

GC192090212-14 

83.00 

09/03/92 

04-SW-03-01 

GC192090212-14 

80.00 

09/03/92 

04-SW-04-01 

GC192090212-14 

92.00 

09/03/92 

05-DS-07 

GC192090212-14 

86.00 

09/03/92 

05-SW-01-01 

GC192090212-14 

86.00 

09/03/92 

05-SW-02-01 

GC192090212-14 

80.00 

09/03/92 

05-SW-03-01 

GC192090212-14 

87.00 

09/03/92 

07-SW-01-01 

GC192090212-14 

57.00 

09/03/92 

07-SW-02-01 

GC192090212-14 

62.00 

09/04/92 

06-DS-07 

GC192090214-13 

70.00 

09/04/92 

06-SW-01-01 

GCi92090214-13 

66.00 

09/04/92 

06-SW-01-01  MS 

GC192090214-13 

67.00 

09/04/92 

06-SW-01-01  MSD 

GC192090214-13 

69.00 

09/04/92 

06-SW-02-01 

GC192090214-13 

92.00 

09/16/92 

99-TW-15-01 

GC192091512-14 

101.00 

10/07/92 

07-DS-10 

GC692100712-14 

89.00 

10/07/92 

07-MW-02-01 

GC692100712-14 

95.00 

10/07/92 

07-MW-04-01 

GC692100712-14 

96.00 

10/08/92 

07-MW-03-01 

GC692100712-14 

91.00 

10/13/92 

Ol-MW-01-01 

GC692101212-14 

80.00 

10/13/92 

Ol-MW-06-01 

GC692101212-14 

95.00 

10/13/92 

04-MW-02-01 

GC692101212-14 

96.00 

10/13/92 

04-MW-03-01 

GC692101212-14 

84.00 

10/14/92 

07-DS-09 

GC892101308-42 

86.00 

10/14/92 

07-MW-01-01 

GC892101308-42 

81.00 

10/14/92 

07-MW-01-01  MS 

GC892101308-42 

97.00 

10/14/92 

07-MW-01-01  MSD 

GC892101308-42 

98.00 

10/14/92 

lO-MW-01-02 

GC892101308-42 

87.00 

10/14/92 

lO-MW-02-02 

GC892101308-42 

334.00 

10/14/92 

lO-MW-03-02 

GC892101308-42 

76.00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-169 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8080 

Spiked  Analyte  :  2,4,5,6-Tetrachloro-ni-xylene  continued 
Type  of  Spike  :  Surrogate 


10/16/92 

06-DS-08 

GC892101608-14 

94.00 

10/17/92 

Ol-DS-06 

GC892101608-14 

95.00 

10/17/92 

Ol-DS-07 

6C892101608-14 

94.00 

10/17/92 

Ol-MW-02-01 

GC892101608-14 

89.00 

10/17/92 

Ol-MW-02-01  MS 

GC892101608-14 

93.00 

10/17/92 

Ol-MW-02-01  MSD 

GC892101608-14 

94.00 

10/17/92 

01-MW-03--01 

GC892101608-14 

90.00 

10/17/92 

Ol-MW-04-01 

GC892101608-14 

90.00 

10/17/92 

Ol-MW-05-01 

GC892101608-14 

90.00 

10/17/92 

06-MW-03-01 

GC892101608-14 

98.00 

10/17/92 

09-DS-07 

GC892101608-14 

86.00 

10/17/92 

09-MW-01-01 

GC892101608-14 

86.00 

10/17/92 

09-MW-01-01  MS 

GC892101608-14 

92.00 

10/17/92 

09-MW-01-01  MSD 

6C892101608-14 

90.00 

10/17/92 

09-MW-04-01 

GC892101608-14 

89.00 

10/18/92 

03-GW-01-01 

GC892101608-82 

104.00 

10/18/92 

03-GW-02-01 

GC892101608-82 

93.00 

10/18/92 

05-DS-08 

GC892101608-58 

69.00 

10/18/92 

05-MW-02-01 

GC892101608-58 

62.00 

10/18/92 

05-MW-07-01 

GC892101608-58 

90.00 

10/18/92 

05-MW-07-01  MS 

GC892101608-58 

95.00 

10/18/92 

05-MW-07-01  MSD 

GC892101608-58 

81.00 

10/18/92 

05-MW-08-01 

GC892101608-58 

59.00 

10/18/92 

05-MW-09-01 

GC892101608-58 

68.00 

10/18/92 

05-MW-10-01 

GC892101608-58 

68.00 

10/18/92 

09-MW-03-01 

6C892101608-58 

48.00 

10/18/92 

09-MW-03-01  MS 

GC892101608-58 

73.00 

10/18/92 

09-MW-03-01  MSD 

GC892101608-58 

64.00 

10/18/92 

09-MW-05-01 

GC892101608-82 

78.00 

10/18/92 

09-MW-05-01  MS 

GC892101608-82 

90.00 

10/18/92 

09-MW-05-01  MSD 

GC892101608-82 

96.00 

10/18/92 

09-MW-06-01 

GC892101608-82 

103.00 

10/18/92 

09-MW-07-01 

GC892101608-58 

62.00 

10/18/92 

09-MW-14-01 

GC892101608-82 

97.00 

10/23/92 

02-GW-02-01 

GC892102308-14 

84.00 

10/23/92 

05-MW-06-01 

GC892102308-14 

77.00 

10/24/92 

02-GW-01-01 

GC892102308-14 

72.00 

10/24/92 

02-GW-01-01  MS 

GC892102308-14 

82.00 

10/24/92 

02-GW-01-01  MSD 

6C892102308-14 

77.00 

10/24/92 

05-DS-09 

GC892102308-14 

36.00 

10/24/92 

05-MW-01-01 

GC892102308-14 

74.00 

10/24/92 

05-MW-03-01 

GC892102308-14 

105.00 

10/24/92 

05-MW-04-01 

GC892102308-14 

47.00 

10/24/92 

05-MW-05-01 

GC892102308-14 

41.00 

10/24/92 

05-MW-05-01  MS 

GC892102308-14 

27.00 

10/24/92 

05-MW-05-01  MSD 

GC892102308-14 

40.00 

10/31/92 

12-MW-Ol-Ol 

GC192103012-28 

86.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-170 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8080 

Spiked  Analyte  :  Z^A.S^e-Tetrachloro-m-xylene  continued 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

10/31/92 

12**MW-02*01 

GC192103012-28 

98.00 

11/01/92 

05-MW-11-01 

GC192103012-28 

80.00 

11/01/92 

05-MW-12-01 

GC192103012-28 

77.00 

11/03/92 

06-MW-01-01 

GC192110212-26 

74.00 

11/03/92 

06-MW-02-01 

6C192110212-26 

70.00 

11/03/92 

06-MW-06-01 

GC192110212-26 

80.00 

11/03/92 

09-MW-10-01 

GC192110212-26 

75.00 

11/03/92 

09-MW-ll-Ol 

GC192110212-26 

88.00 

11/03/92 

ll-MW-02-01 

6C192110212-26 

79.00 

11/04/92 

02-DS-01 

GC892110308-41 

101.00 

11/04/92 

02-6W-03-01 

6C892110308-41 

89.00 

11/04/92 

02-GW-04-01 

GC892110308-41 

39.00 

11/04/92 

03-DS-01 

GC892110308-41 

91.00 

11/04/92 

03-DS-01  MS 

GC892110308-41 

92.00 

11/04/92 

03-DS-01  MSD 

GC892110308-41 

97.00 

11/04/92 

03~GW-03-01 

GC892110308-41 

91.00 

11/04/92 

03-GW-04-01 

GC892110308~41 

98.00 

11/04/92 

06-MW-04-01 

GC892110308-14 

179.00 

11/04/92 

09-DS-10 

GC8921i0308-14 

102.00 

11/04/92 

09-*MW-02-01 

GC892110308-14 

66.00 

11/04/92 

09-MW-08-01 

GC892110308-41 

571.00 

11/04/92 

09-MW-12-01 

GC892110308-41 

167.00 

11/04/92 

09-MW-14-01 

GC892110308-14 

104.00 

11/04/92 

11-MW-Ol-Ol 

GC892110308-41 

97.00 

Number  of  Samples 

107 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

90.1 

Above  acceptance  : 

4 

Standard  Deviation 

56.58 

Acceptance  Criteria 

20-142 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

-  Blank  Sample 

09/02/92 

METHOD  BLANK 

GC192090212-14 

75.00 

09/04/92 

METHOD  BLANK 

GC192090214-13 

74.00 

09/15/92 

METHOD  BLANK 

GC192091512-14 

83.00 

09/16/92 

Ol-DS-05 

6C192091512-27 

108.00 

09/16/92 

07-DS-05 

GC192091512-14 

98.00 

09/16/92 

METHOD  BLANK 

GC192091512-27 

52.00 

10/07/92 

07-DS-ll 

GC692100712-14 

65.00 

10/07/92 

METHOD  BLANK 

GC692100712-14 

80.00 

10/07/92 

METHOD  BLANK 

GC692100713-14 

75.00 

10/10/92 

lO-DS-04 

GC692101012-14 

104.00 

10/10/92 

METHOD  BLANK 

GC692101012-14 

78.00 

10/12/92 

METHOD  BLANK 

GC692101212-14 

83.00 

10/13/92 

Ol-DS-08 

6C692101212-14 

87.00 

10/13/92 

04-DS-05 

GC692101212-14 

78.00 

10/14/92 

lO-DS-07 

GC892101308-42 

68.00 

Date  Compiled;  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-171 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  ;  SW8080 

Spiked  Analyte  :  2,4, 5,6-Tetrachloro-m-xylene  continued 

Type  of  Spike  :  Surrogate  - 

Blank  Sample 

10/14/92 

METHOD  BLANK 

GC892101308-42 

65.00 

10/16/92 

06-DS-09 

GC892101608-14 

91.00 

10/16/92 

METHOD  BLANK 

GC892101608-14 

72.00 

10/17/92 

METHOD  BLANK 

GC892101608-14 

86.00 

10/17/92 

METHOD  BLANK 

GC892101608-58 

55.00 

10/18/92 

METHOD  BLANK 

GC892101608-82 

86.00 

10/18/92 

METHOD  BLANK 

GC892101608-82 

76.00 

10/23/92 

METHOD  BLANK 

GC892102309-14 

82.00 

10/23/92 

METHOD  BLANK 

GC892102308-14 

81.00 

10/24/92 

05-DS-10 

GC892102308-14 

85.00 

10/31/92 

METHOD  BLANK 

GC192103012-28 

79.00 

11/03/92 

METHOD  BLANK 

GC192110212-26 

75.00 

11/03/92 

METHOD  BLANK 

GC892110308-14 

53.00 

11/04/92 

METHOD  BLANK 

GC892110308-14 

102.00 

11/04/92 

METHOD  BLANK 

6C892110308-41 

74.00 

Number  of  Samples  : 

30 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

79.0 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation  : 

13.64 

Acceptance  Criteria  20-142 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

-  Laboratory  Control 

09/02/92 

LCS 

6C192090212-14 

80.00 

09/02/92 

LCS 

GC192090212-14 

75.00 

09/02/92 

LCS  DUP 

GC192090212-14 

76.00 

09/02/92 

LCS  DUP 

GC192090212-14 

75.00 

09/04/92 

LCS 

GC192090214-13 

69.00 

09/04/92 

LCS 

GC192090214-13 

70.00 

09/04/92 

LCS  DUP 

6C192090214-13 

74.00 

09/04/92 

LCS  DUP 

GC192090214-13 

70.00 

09/15/92 

LCS 

GC192091512-14 

67.00 

09/16/92 

LCS 

GC192091512-14 

84.00 

09/16/92 

LCS 

GC192091512-27 

61.00 

09/16/92 

LCS 

GC192091512-27 

43.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC192091512-14 

80.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC192091512-14 

82.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC192091512-27 

55.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC192091512-27 

52.00 

10/07/92 

LCS 

GC692100712-14 

79.00 

10/07/92 

LCS 

GC692100712-14 

71.00 

10/07/92 

LCS 

GC692100713-14 

77.00 

10/07/92 

LCS 

GC692100713-14 

70.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC692100712-14 

78.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC692100712-14 

78.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC692100713-14 

80.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC692100713-14 

77.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-172 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8080 

Spiked  Analyte  :  2,4,5,6-Tetrachloro-ni-xylene 

continued 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

-  Laboratory  Control 

10/10/92 

LCS 

GC692101012-14 

82.00 

10/10/92 

LCS 

GC692101012-14 

88.00 

10/10/92 

LCS  DUP 

GC692101012-14 

78.00 

10/10/92 

LCS  DUP 

GC692101012-14 

65.00 

10/10/92 

LCS  DUP 

GC692101012-14 

94.00 

10/12/92 

LCS 

GC692101212-14 

66.00 

10/12/92 

LCS 

GC692101212-14 

78.00 

10/12/92 

LCS  DUP 

GC692101212-14 

70.00 

10/12/92 

LCS  DUP 

GC692101212-14 

74.00 

10/14/92 

LCS 

GC892101308-42 

65.00 

10/14/92 

LCS 

GC892101308-42 

69.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

GC892101308-42 

60.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

GC892101308-42 

71.00 

10/16/92 

LCS 

GC892101608-14 

76.00 

10/16/92 

LCS 

GC892101608’14 

75.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

GC892101608-14 

78.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

GC892101608-14 

69,00 

10/17/92 

LCS 

GC892101608-14 

81.00 

10/17/92 

LCS 

GC892101608-14 

90.00 

10/17/92 

LCS 

GC892101608-58 

62.00 

10/17/92 

LCS 

GC892101608-58 

52.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC892101608-14 

82.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC892101608-14 

84.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC892101608>58 

56.00 

10/18/92 

LCS 

GC892101608-82 

76.00 

10/18/92 

LCS 

GC892101608-82 

81.00 

10/18/92 

LCS 

GC892101608-82 

74,00 

10/18/92 

LCS 

GC892101608-82 

76.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608-58 

58.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608-82 

79.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608-82 

76.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608-82 

78.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608-82 

68.00 

10/23/92 

LCS 

GC892102308-14 

83.00 

10/23/92 

LCS 

GC892102308-14 

82.00 

10/23/92 

LCS  DUP 

GC892102308-14 

81.00 

10/23/92 

LCS  DUP 

GC892102308-14 

72.00 

10/31/92 

LCS 

GC192103012-28 

’  74.00 

10/31/92 

LCS 

GC1921030i2-28 

78.00 

10/31/92 

LCS  DUP 

GC192103012-28 

80.00 

10/31/92 

LCS  DUP 

GC192103012-28 

76.00 

11/03/92 

LCS 

GC192110212-26 

81.00 

11/03/92 

LCS 

GC192il0212-26 

81.00 

11/03/92 

LCS 

GC892110308-14 

63.00 

11/03/92 

LCS  DUP 

GC192110212-26 

79.00 

11/03/92 

LCS  DUP 

GC192110212-26 

73.00 

11/03/92 

LCS  DUP 

GC892110308-14 

56.00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-173 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  ;  SW8080 

Spiked  Analyte  ;  2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene  continued 

Type  of  Spike  :  Surrogate  - 

Laboratory  Control 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-14 

49.00 

11/04/92 

LCS 

6C892110308-14 

105.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-14 

90.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-41 

84.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-41 

77.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-14 

27.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

6C892110308-14 

92.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-14 

92.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-41 

82.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-41 

77.00 

Number  of  Samples  :  81 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  73.9 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  :  11.83 

Acceptance  Criteria 

NS 

Method  :  SW8080 

Spiked  Analyte  :  4,4'-DDT 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/02/92 

LCS 

6C192090212-14 

87.00 

09/02/92 

LCS  DUP 

6C192090212-14 

92.00 

09/04/92 

LCS 

GC192090214-13 

87.00 

09/04/92 

LCS  DUP 

GC192090214-13 

90.00 

09/15/92 

LCS 

GC192091512-14 

68.00 

09/16/92 

LCS 

6C192091512-27 

86.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC192091512-14 

84.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC192091512-27 

88.00 

10/07/92 

LCS 

GC692100712-14 

95.00 

10/07/92 

LCS 

GC692100713-14 

105.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC692100712-14 

102.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC692100713-14 

113.00 

10/10/92 

LCS 

GC692101012-14 

115.00 

10/10/92 

LCS  DUP 

GC692101012-14 

98.00 

10/10/92 

LCS  DUP 

GC692101012-14 

93.00 

10/12/92 

LCS 

GC692101212-14 

95.00 

10/12/92 

LCS  DUP 

GC692101212-14 

89.00 

10/14/92 

LCS 

GC892101308-42 

82.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

6C892101308-42 

85.00 

10/16/92 

LCS 

GC892101608-14 

83.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

6C892101608-14 

82.00 

10/17/92 

LCS 

GC892101608-14 

101.00 

10/17/92 

LCS 

6C892101608-58 

84.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC892101608-14 

103.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC892101608-58 

89.00 

10/18/92 

LCS 

GC892101608-82 

90.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A~6-174 


TABLE  A'6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8080 

Spiked  Analyte  :  4,4 

'-DDT  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/18/92 

LCS 

GC892101608-82 

101.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608-82 

94.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608-82 

106.00 

10/23/92 

LCS 

6C892102308-14 

93.00 

10/23/92 

LCS  DUP 

GC892102308-14 

95.00 

10/31/92 

LCS 

GC192103012-28 

115.00 

10/31/92 

LCS  DUP 

GC192103012-28 

116.00 

11/03/92 

LCS 

GC192110212-26 

126.00 

11/03/92 

LCS  DUP 

GC192110212-26 

124.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-14 

90.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-14 

105.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-41 

103.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-14 

95.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-14 

108.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

6C892110308-41 

108.00 

Number  of  Samples 

:  41 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  96.7 

Above  acceptance  : 

0 

Standard 

Deviation 

:  12.39 

Acceptance  Criteria 

25-160 

Type  of  Spike  :  Matrix 

Spi  ke 

09/03/92 

04-sw-Ol-Ol 

MS 

GC192090212-14 

75.00 

09/03/92 

04-SW-01-01 

MSD 

GC192090212-14 

80.00 

09/04/92 

06-SW-01-01 

MS 

GC192090214-13 

62.00 

09/04/92 

06-SW-01-01 

MSD 

GC192090214-13 

65.00 

10/14/92 

07-MW-01-01 

MS 

GC892101308-42 

80.00 

10/14/92 

07-MW-01-01 

MSD 

GC892101308-42 

85.00 

10/14/92 

lO-MW-02-02 

MS 

GC892101308-42 

95.00 

10/14/92 

lO-MW-02-02 

MSD 

6C892101308-42 

98.00 

10/17/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

GC892101608-14 

104.00 

10/17/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

GC892101608-14 

100.00 

10/17/92 

09-MW-01-01 

MS 

GC892101608-14 

88.00 

10/17/92 

09-MW-01-01 

MSD 

GC892101608-14 

95.00 

10/18/92 

05-MW-07-01 

MS 

GC892101608-58 

94.00 

10/18/92 

05-MW-07-01 

MSD 

GC892101608-58 

80.00 

10/18/92 

09-MW-03-01 

MS 

6C892101608-58 

80.00 

10/18/92 

09-MW-03-01 

MSD 

GC892101608-58 

79.00 

10/18/92 

09-MW-05-01 

MS 

6C892101608-82 

93.00 

10/18/92 

09-MW-05-01 

MSD 

6C892101608-82 

96.00 

10/24/92 

02-GW-01-01 

MS 

GC892102308-14 

95.00 

10/24/92 

02-GW-01-01 

MSD 

GC892102308-14 

94.00 

10/24/92 

05-MW-05-01 

MS 

GC892102308-14 

90.00 

10/24/92 

05-MW-05-01 

MSD 

GC892102308-14 

94.00 

11/04/92 

03-DS-01  MS 

GC892110308-41 

97.00 

11/04/92 

03-DS-01  MSD 

GC892il0308-41 

100.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-175 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS.  WATER  SAMPLES.  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8080 

Spiked  Analyte  ;  4,4'-DDT 

conti nued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-176 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS.  WATER  SAMPLES.  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8080 

Spiked  Analyte  :  4. 4' -DDT  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

Number  of  Samples  :  24 

Mean  %  Recovery  :  88.3 

Standard  Deviation  :  11.02 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


Method  :  SW8080 
Spiked  Analyte  :  Aldrin 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/02/92 

LCS 

GC192090212-14 

88.00 

09/02/92 

LCS  DUP 

GC192090212-14 

91.00 

09/04/92 

LCS 

GC192090214-13 

77.00 

09/04/92 

LCS  DUP 

GC192090214-13 

84.00 

09/15/92 

LCS 

GC192091512-14 

72.00 

09/16/92 

LCS 

GC192091512-27 

55.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC192091512-14 

85.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC192091512-27 

66.00 

10/07/92 

LCS 

GC692100712-14 

78.00 

10/07/92 

LCS 

GC692100713-14 

77.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC692100712-14 

86.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC692100713-14 

85.00 

10/10/92 

LCS 

GC692101012-14 

115.00 

10/10/92 

LCS  DUP 

GC692101012-14 

51.00 

10/10/92 

LCS  DUP 

GC692101012-14 

114.00 

10/12/92 

LCS 

GC692101212-14 

86.00 

10/12/92 

LCS  DUP 

GC692101212-14 

83.00 

10/14/92 

LCS 

GC892101308-42 

86.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

GC892101308-42 

91.00 

10/16/92 

LCS 

GC892101608-14 

79.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

GC892101608-14 

75.00 

10/17/92 

LCS 

GC892101608-14 

115.00 

10/17/92 

LCS 

GC892101608-58 

81.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC892101608-14 

113.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

6C892101608-58 

93.00 

10/18/92 

LCS 

6C892101608-82 

108.00 

10/18/92 

LCS 

GC892101608-82 

76.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608-82 

109.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608-82 

70.00 

10/23/92 

LCS 

GC892102308-14 

106.00 

10/23/92 

LCS  DUP 

GC892102308-14 

98.00 

10/31/92 

LCS 

GC192103012-28 

76.00 

10/31/92 

LCS  DUP 

GC192103012-28 

83.00 

11/03/92 

LCS 

6C192110212-26 

113.00 

11/03/92 

LCS  DUP 

GC192110212-26 

109.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-14 

37.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-14 

109.00 

0 

0 

25-160 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-177 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8080 

Spiked  Analyte  :  Aldrin  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


11/04/92 

11/04/92 

11/04/92 

11/04/92 

LCS 

LCS 

LCS 

LCS 

DUP 

DUP 

DUP 

GC892110308-41 

GC892110308-14 

GC892110308-14 

GC892110308-41 

82.00 

28.00 

112.00 

86.00 

Number  of  Samples 

:  41 

Below  acceptance  : 

2 

Mean  %  Recovery 

:  86.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  20.48 

Acceptance  Criteria 

42-122 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

09/03/92 

04-SW-01-01 

MS 

GC192090212-14 

87.00 

09/03/92 

04-SW-01-01 

MSD 

GC192090212-14 

87.00 

09/04/92 

06-SW-01-01 

MS 

GC192090214-13 

58.00 

09/04/92 

06-SW-01-01 

MSD 

GC192090214-13 

61.00 

10/14/92 

07-MW-01-01 

MS 

GC892101308-42 

90.00 

10/14/92 

07-MW-01-01 

MSD 

GC892101308-42 

95.00 

10/14/92 

lO-MW-02-02 

MS 

GC892101308-42 

92.00 

10/14/92 

lO-MW-02-02 

MSD 

GC892101308-42 

90.00 

10/17/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

GC892101608-14 

111.00 

10/17/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

GC892101608-14 

109.00 

10/17/92 

.09-MW-01-01 

MS 

GC892101608-14 

81.00 

10/17/92 

09-MW-01-01 

MSD 

6C892101608-14 

89.00 

10/18/92 

05-MW-07-01 

MS 

GC892101608-58 

81.00 

10/18/92 

05-MW-07-01 

MSD 

GC892101608-58 

77.00 

10/18/92 

09-MW-03-01 

MS 

GC892101608-58 

94.00 

10/18/92 

09-MW-03-01 

MSD 

GC892101608-58 

94.00 

10/18/92 

09-MW-05-01 

MS 

GC892101608-82 

89.00 

10/18/92 

09-MW-05-01 

MSD 

GC892101608-82 

95.00 

10/24/92 

02-GW-01-01 

MS 

6C892102308-14 

99.00 

10/24/92 

02-GW-01-01 

MSD 

GC892102308-14 

92.00 

10/24/92 

05-MW-05-01 

MS 

GC892102308-14 

79.00 

10/24/92 

05-MW-05-01 

MSD 

GC892102308-14 

84.00 

11/04/92 

03-DS-01  MS 

GC892110308-41 

89.00 

11/04/92 

03-DS-01  MSD 

GC892110308-41 

94.00 

Number  of  Sampli 

as 

:  24 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  88.2 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  11.95 

Acceptance  Criteria 

42-122 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-178 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8080 

Spiked  Analyte  :  Di butyl  chi orendate 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

09/03/92 

Ol-SW-01-01 

6C192090212-14 

57.00 

09/03/92 

Ol-SW-02-01 

GC192090212-14 

41.00 

09/03/92 

04-DS-03 

GC192090212-14 

63.00 

09/03/92 

04-SW-01-01 

GC192090212~14 

67.00 

09/03/92 

04-SW-01-01  MS 

GC192090212-14 

64.00 

09/03/92 

04-SW-01-01  MSD 

GC192090212-14 

70.00 

09/03/92 

04-SW-02~01 

GC192090212-14 

70.00 

09/03/92 

04-SW-03-01 

GC192090212-14 

64.00 

09/03/92 

04-SW-04-01 

GC192090212-14 

73.00 

09/03/92 

05-DS-07 

GC192090212-14 

66.00 

09/03/92 

05-SW-01-01 

6C192090212-14 

65.00 

09/03/92 

05-SW-02-01 

6C192090212-14 

64.00 

09/03/92 

05-SW-03-01 

GC192090212-14 

67.00 

09/03/92 

07-SW-01-01 

GC192090212-14 

48.00 

09/03/92 

07-SW-02-01 

GC192090212-14 

47.00 

09/04/92 

06-DS-07 

GC192090214-13 

58.00 

09/04/92 

06-SW-01-01 

GC192090214-13 

55.00 

09/04/92 

06-SW-01-01  MS 

GC192090214-13 

54.00 

09/04/92 

06-SW“01-01  MSD 

GC192090214-13 

57.00 

09/04/92 

06-SW-02-01 

GC192090214-13 

62.00 

09/16/92 

99-TW-15'01 

GC192091512-14 

64.00 

10/07/92 

07-DS-10 

GC692100712-14 

62.00 

10/07/92 

07-MW-02-01 

GC692100712-14 

69.00 

10/07/92 

07-MW-04-01 

GC692100712-14 

73.00 

10/08/92 

07*-MW-03’-01 

GC692100712-14 

70.00 

10/13/92 

Ol-MW-01-01 

GC692101212-14 

69.00 

10/13/92 

Ol-MW-06-01 

GC692101212-14 

70.00 

10/13/92 

04-MW-02-01 

GC692101212-14 

68.00 

10/13/92 

04-MW~03-01 

GC692101212-14 

57.00 

10/14/92 

07-DS-09 

GC892101308-42 

75.00 

10/14/92 

07-MW-01-01 

GC892101308-42 

81.00 

10/14/92 

07-MW-‘01~01  MS 

GC892101308-42 

77.00 

10/14/92 

07-MW-01-01  MSD 

6C892101308-42 

79.00 

10/14/92 

lO-DS-06 

GC892101308-42 

71.00 

10/14/92 

lO-MW-01-02 

GC892101308-42 

70.00 

10/14/92 

iO-MW-02-02 

GC892101308-42 

48.00 

10/14/92 

lO-MW-02-02  MS 

GC892101308«42 

78.00 

10/14/92 

lO-MW-02-02  MSD 

GC892101308-42 

83.00 

10/14/92 

lO-MW-03-02 

GC892101308-42 

72.00 

10/16/92 

06-DS-08 

GC892101608-14 

79.00 

10/17/92 

Ol-DS-06 

GC892101608-14 

79.00 

10/17/92 

Ol-DS-07 

GC892101608-14 

73.00 

10/17/92 

Ol’MW-02-01 

GC892101608-14 

79.00 

10/17/92 

Ol-MW-02-01  MS 

GC892101608-14 

82.00 

10/17/92 

Ol-MW-02-01  MSD 

GC892101608-14 

82.00 

10/17/92 

Ol-MW-03-01 

GC892101608-i4 

75.00 

10/17/92 

Ol-MW-04-01 

GC892101608~14 

76.00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-179 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

% 

RECOVERY 

Method  :  SW8080 

Spiked  Analyte  :  Di butyl  chi orendate  continued 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

10/17/92 

Ol-MW-05-01 

GC892101608-14 

77.00 

10/17/92 

06-MW-03-01 

GC892101608-14 

80.00 

10/17/92 

09-DS-07 

GC892101608-14 

72.00 

10/17/92 

09-MW-01-01 

GC892101608-14 

75.00 

10/17/92 

09-MW-01-01  MS 

GC892101608-14 

76.00 

10/17/92 

09-MW-01-01  MSD 

6C892101608-14 

77.00 

10/17/92 

09-MW-04-01 

GC892101608-14 

79.00 

10/18/92 

03-GW-01-01 

GC892101608-82 

173.00 

10/18/92 

03-GW-02-01 

GC892101608-82 

99.00 

10/18/92 

05-DS-08 

GC892101608-58 

98.00 

10/18/92 

05-MW-02-01 

6C892101608-58 

99.00 

10/18/92 

05-MW-07-01 

GC892101608-58 

94.00 

10/18/92 

05-MW-07-01  MS 

GC892101608-58 

89.00 

10/18/92 

05-MW-07-01  MSD 

GC892101608-58 

82.00 

10/18/92 

05-MW-08-01 

GC892101608-58 

95.00 

10/18/92 

05-MW-09-01 

6C892101608-58 

94.00 

10/18/92 

05-MW-10-01 

GC892101608-58 

78.00 

10/18/92 

09-MW-03-01 

GC892101608-58 

98.00 

10/18/92 

09-MW-03-01  MS 

GC892101608-58 

99.00 

10/18/92 

09-MW-03-01  MSD 

GC892101608-58 

96.00 

10/18/92 

09-MW-05-01 

GC892101608-82 

114.00 

10/18/92 

09-MW-05-01  MS 

6C892101608-82 

107.00 

10/18/92 

09-MW-05-01  MSD 

GC892101608-82 

110.00 

10/18/92 

09-MW-06-01 

GC892101608-82 

108.00 

10/18/92 

09-MW-07-01 

GC892101608-58 

97.00 

10/18/92 

09-MW-14-01 

GC892101608-82 

95.00 

10/23/92 

02-GW-02-01 

GC892102308-14 

109.00 

10/23/92 

05-MW-06-01 

GC892102308-14 

99.00 

10/24/92 

02-GW-Ol-Ol 

GC892102308-14 

93.00 

10/24/92 

02-GW-01-01  MS 

6C892102308-14 

108.00 

10/24/92 

02-GW-01-01  MSD 

GC892102308-14 

106.00 

10/24/92 

05-DS-09 

GC892102308-14 

97.00 

10/24/92 

05-MW-01-01 

6C892102308-14 

90.00 

10/24/92 

05-MW-03-01 

GC892102308-14 

107.00 

10/24/92 

05-MW-04-01 

GC892102308-14 

97.00 

10/24/92 

05-MW-05-01 

GC892102308-14 

98.00 

10/24/92 

05-MW-05-01  MS 

GC892102308-14 

91.00 

10/24/92 

05-MW-05-01  MSD 

GC892102308-14 

97.00 

10/31/92 

12-MW-Ol-Ol 

GC192103012-28 

101.00 

10/31/92 

12-MW-02-01 

GC192103012-28 

106.00 

11/01/92 

05-MW-11-01 

6C192103012-28 

98.00 

11/01/92 

05-MW-12-01 

GC192103012-28 

102.00 

11/03/92 

06-MW-01-01 

GC192110212-26 

93.00 

11/03/92 

06-MW-02-01 

GC192110212-26 

85.00 

11/03/92 

06-MW-06-01 

GC192110212-26 

102.00 

11/03/92 

09-MW-10-01 

GC192110212-26 

88.00 

11/03/92 

09-MW-11-01 

GC192110212-26 

94.00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-180 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8080 

Spiked  Analyte  :  Di butyl  chi orendate  continued 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

11/03/92 

ll-MW-02-01 

GC192110212-26 

102.00 

11/04/92 

02-DS-01 

GC892110308-41 

98.00 

11/04/92 

02-GW-03-01 

GC892110308-41 

94.00 

11/04/92 

02-GW-04-01 

GC892110308-41 

41.00 

11/04/92 

03-DS-01 

GC892110308-41 

90.00 

11/04/92 

03-DS-01  MS 

GC892110308-41 

98.00 

11/04/92 

03-DS-01  MSD 

GC892110308-41 

100.00 

11/04/92 

03-GW-03-01 

6C892110308-41 

99.00 

11/04/92 

03-GW-04-01 

GC892110308-41 

101.00 

11/04/92 

06-MW-04-01 

GC892110308-14 

89.00 

11/04/92 

09-DS-10 

GC892110308-14 

99.00 

11/04/92 

09-MW-02~01 

GC892110308-14 

98.00 

11/04/92 

09-MW-08-01 

GC892110308-41 

86.00 

11/04/92 

09-MW-12~01 

GC892110308-41 

78.00 

11/04/92 

09-MW-14-01 

GC892110308-14 

101.00 

11/04/92 

11-MW-Ol-Ol 

GC892110308-41 

101.00 

Number  of  Samples 

no 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

83.4 

Above  acceptance  : 

1 

Standard  Deviation 

19.16 

Acceptance  Criteria 

24-154 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

-  Blank  Sample 

09/02/92 

METHOD  BLANK 

GC192090212-14 

78.00 

09/04/92 

METHOD  BLANK 

GC192090214-13 

76.00 

09/15/92 

METHOD  BLANK 

6C192091512-14 

66.00 

09/16/92 

Ol-DS-05 

GC192091512-27 

70.00 

09/16/92 

07-DS-05 

GC192091512-14 

65.00 

09/16/92 

METHOD  BLANK 

GC192091512-27 

67.00 

10/07/92 

07-DS-ll 

GC692100712-14 

36.00 

10/07/92 

METHOD  BLANK 

GC692100712-14 

73.00 

10/07/92 

METHOD  BLANK 

GC692100713-14 

78.00 

10/10/92 

lO-DS-04 

GC692101012-14 

70.00 

10/10/92 

METHOD  BLANK 

GC692101012-14 

64.00 

10/12/92 

METHOD  BLANK 

GC692101212-14 

71.00 

10/13/92 

Ol-DS-08 

GC692101212-14 

70.00 

10/13/92 

04-DS-05 

GC692101212-14 

68.00 

10/14/92 

lO-DS-07 

GC892101308-42 

78.00 

10/14/92 

METHOD  BLANK 

GC892101308-42 

74.00 

10/16/92 

06-DS-09 

GC892101608-14 

77.00 

10/16/92 

METHOD  BLANK 

GC892101608-14 

78.00 

10/17/92 

METHOD  BLANK 

GC892101608-14 

87.00 

10/17/92 

METHOD  BLANK 

GC892101608-58 

91.00 

10/18/92 

METHOD  BLANK 

GC892101608-82 

105.00 

10/18/92 

METHOD  BLANK 

GC892101608-82 

113.00 

10/23/92 

METHOD  BLANK 

GC892102309-14 

91.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-181 


TABLE  A-6.  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 


ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8080 

Spiked  Analyte  :  Di butyl  chi orendate  continued 

Type  of  Spike  :  Surrogate  - 

Blank  Sample 

10/23/92 

METHOD  BLANK 

GC892102308-14 

109.00 

10/24/92 

05-DS-10 

6C892102308-14 

108.00 

10/31/92 

METHOD  BLANK 

GC192103012-28 

112.00 

11/03/92 

METHOD  BLANK 

GC192110212-26 

112.00 

11/03/92 

METHOD  BLANK 

GC892110308-14 

89.00 

11/04/92 

METHOD  BLANK 

GC892110308-14 

93.00 

11/04/92 

METHOD  BLANK 

GC892110308-41 

100.00 

Number  of  Samples  : 

30 

Below  acceptance  : 

Mean  %  Recovery 

82.3 

Above  acceptance  : 

Standard  Deviation  : 

18.20 

Acceptance  Criteri 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

-  Laboratory  Control 

09/02/92 

LCS 

GC192090212-14 

73.00 

09/02/92 

LCS 

GC192090212-14 

70.00 

09/02/92 

LCS  DUP 

GC192090212-14 

73.00 

09/02/92 

LCS  DUP 

6C192090212-14 

74.00 

09/04/92 

LCS 

GC192090214-13 

66.00 

09/04/92 

LCS 

GC192090214-13 

70.00 

09/04/92 

LCS  DUP 

GC192090214-13 

78.00 

09/04/92 

LCS  DUP 

GC192090214-13 

74.00 

09/15/92 

LCS 

GC192091512-14 

52.00 

09/16/92 

LCS 

GC192091512-14 

67.00 

09/16/92 

LCS 

GC192091512-27 

55.00 

09/16/92 

LCS 

GC192091512-27 

68.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

6C192091512-14 

67.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC192091512-14 

67.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC192091512-27 

64.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC192091512-27 

68.00 

10/07/92 

LCS 

6C692100712-14 

74.00 

10/07/92 

LCS 

GC692100712-14 

69.00 

10/07/92 

LCS 

GC692100713-14 

119.00 

10/07/92 

LCS 

GC692100713-14 

74.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC692100712-14 

74.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC692100712-14 

74.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

6C692100713-14 

121.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC692100713-14 

78.00 

10/10/92 

LCS 

GC692101012-14 

67.00 

10/10/92 

LCS 

GC692101012-14 

60.00 

10/10/92 

LCS  DUP 

GC692101012-14 

67.00 

10/10/92 

LCS  DUP 

GC692101012-14 

70.00 

10/10/92 

LCS  DUP 

GC692101012-14 

69.00 

10/12/92 

LCS 

GC692101212-14 

81.00 

10/12/92 

LCS 

GC692101212-14 

72.00 

10/12/92 

LCS  DUP 

GC692101212-14 

79.00 

0 

0 

24-154 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  -  Not  Specified 


A-6-182 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8080 

Spiked  Analyte  :  Di butyl  chi orendate  continued 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

-  Laboratory  Control 

10/12/92 

LCS  DUP 

GC692101212-14 

67.00 

10/14/92 

LCS 

GC892101308-42 

113.00 

10/14/92 

LCS 

GC892101308-42 

78.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

GC892101308-42 

109.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

GC892101308-42 

81.00 

10/16/92 

LCS 

GC892101608-14 

107.00 

10/16/92 

LCS 

GC892101608-14 

79.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

GC892i01608-14 

109.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

GC892101608-14 

75.00 

10/17/92 

LCS 

GC892101608-14 

117.00 

10/17/92 

LCS 

GC892101608-14 

87.00 

10/17/92 

LCS 

GC892101608-58 

92.00 

10/17/92 

LCS 

6C892101608-58 

123.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC89210i608-14 

117.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC892101608-14 

87.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC892101608-58 

96.00 

10/18/92 

LCS 

GC892101608-82 

103.00 

10/18/92 

LCS 

GC892101608-82 

137.00 

10/18/92 

LCS 

GC892101608-82 

148.00 

10/18/92 

LCS 

GC892101608-82 

112.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608-58 

130.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608-82 

107.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608’82 

135.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608-82 

150.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608-82 

116.00 

10/23/92 

LCS 

6C892102308-14 

143.00 

10/23/92 

LCS 

6C892102308-14 

112.00 

10/23/92 

LCS  DUP 

6C892102308-14 

144.00 

10/23/92 

LCS  DUP 

GC892102308-14 

109.00 

10/31/92 

LCS 

GC192103012-28 

107.00 

10/31/92 

LCS 

GC192103012-28 

110.00 

10/31/92 

LCS  DUP 

GC192103012-28 

113.00 

10/31/92 

LCS  DUP 

GC192103012“28 

105.00 

11/03/92 

LCS 

GC192110212-26 

109.00 

11/03/92 

LCS 

GC192110212-26 

113.00 

11/03/92 

LCS 

GC892110308-14 

125.00 

11/03/92 

LCS  DUP 

6C192110212-26 

114.00 

11/03/92 

LCS  DUP 

GC192110212-26 

113.00 

11/03/92 

LCS  DUP 

GC892110308-14 

128.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-14 

95.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-14 

140.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-14 

99.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-41 

129.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-41 

99.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-14 

96.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-14 

133.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

6C892110308-14 

101.00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 


A-6-183 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS.  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID 


% 

RECOVERY 


Method  :  SW8080 

Spiked  Analyte  :  Di butyl  chi orendate  continued 


Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Laboratory  Control 

11/04/92  LCS  DUP  GC892110308-41  129.00 

11/04/92  LCS  DUP  GC892110308-41  102.00 


Number  of  Samples  :  81 

Mean  %  Recovery  :  96.0 

Standard  Deviation  :  25.63 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  NS 


Method  :  SW8080 
Spiked  Analyte  :  Dieldrin 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/02/92 

LCS 

GC192090212-14 

88.00 

09/02/92 

LCS  DUP 

6C192090212-14 

92.00 

09/04/92 

LCS 

GC192090214-13 

90.00 

09/04/92 

LCS  DUP 

GC192090214-13 

92.00 

09/15/92 

LCS 

GC192091512-14 

70.00 

09/16/92 

LCS 

GC192091512-27 

89.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC192091512-14 

86.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC192091512-27 

90.00 

10/07/92 

LCS 

GC692100712-14 

94.00 

10/07/92 

LCS 

GC692100713-14 

93.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC692100712-14 

100.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC692100713-14 

99.00 

10/10/92 

LCS 

GC692101012-14 

106.00 

10/10/92 

LCS  DUP 

GC692101012-14 

99.00 

10/10/92 

LCS  DUP 

GC692101012-14 

104.00 

10/12/92 

LCS 

GC692101212-14 

100.00 

10/12/92 

LCS  DUP 

GC692101212-14 

94.00 

10/14/92 

LCS 

GC892101308-42 

105.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

GC892101308-42 

105.00 

10/16/92 

LCS 

GC892101608-14 

106.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

GC892101608-14 

104.00 

10/17/92 

LCS 

GC892101608-14 

112.00 

10/17/92 

LCS 

GC892101608-58 

99.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC892101608-14 

110.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC892101608-58 

104.00 

10/18/92 

LCS 

GC892101608-82 

111.00 

10/18/92 

LCS 

GC892101608-82 

112.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608-82 

112.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608-82 

117.00 

10/23/92 

LCS 

GC892102308-14 

115.00 

10/23/92 

LCS  DUP 

GC892102308-14 

117.00 

10/31/92 

LCS 

GC192103012-28 

108.00 

10/31/92 

LCS  DUP 

GC192103012-28 

110.00 

11/03/92 

LCS 

6C192110212-26 

120.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-184 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED  SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8080 

Spiked  Analyte  :  Dieldrin  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

11/03/92  LCS  DUP 

GC192110212-26 

118.00 

11/04/92  LCS 

GC892110308-14 

87.00 

11/04/92  LCS 

GC892110308-14 

103.00 

11/04/92  LCS 

GC892110308-41 

99.00 

11/04/92  LCS  DUP 

GC892110308-14 

92.00 

11/04/92  LCS  DUP 

GC892110308-14 

107.00 

11/04/92  LCS  DUP 

6C892110308-41 

104.00 

Number  of  Samples 

:  41 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  101.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  10.65 

Acceptance  Criteria 

36-146 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

09/03/92 

04-SW-01-01 

MS 

GC192090212-14 

72.00 

09/03/92 

04-SW-01-01 

MSD 

6C192090212-14 

77.00 

09/04/92 

06-SW-01-01 

MS 

GC192090214-13 

59.00 

09/04/92 

06-SW-01-01 

MSD 

GC192090214-13 

62.00 

10/14/92 

07-MW-01-01 

MS 

GC892101308-42 

92.00 

10/14/92 

07-MW-01-01 

MSD 

6C892101308-42 

97.00 

10/14/92 

lO-MW-02-02 

MS 

GC892101308-42 

96.00 

10/14/92 

lO-MW-02-02 

MSD 

GC892101308-42 

97.00 

10/17/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

GC892101608-14 

104.00 

10/17/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

QC892101608-14 

102.00 

10/17/92 

09-MW-01-01 

MS 

GC892101608-14 

93.00 

10/17/92 

09-MW-01-01 

MSD 

GC892101608-14 

100.00 

10/18/92 

05-MW-07-01 

MS 

GC892101608-58 

89.00 

10/18/92 

05-MW-07-01 

MSD 

GC892101608-58 

76.00 

10/18/92 

09-MW-03-01 

MS 

GC892101608-58 

96.00 

10/18/92 

09-MW-03-01 

MSD 

GC892101608-58 

97.00 

10/18/92 

09-MW-05-01 

MS 

GC892101608-82 

104.00 

10/18/92 

09-MW-05-01 

MSD 

6C892101608-82 

110.00 

10/24/92 

02-GW-01-01 

MS 

GC892102308-14 

111.00 

10/24/92 

02-GW-01-01 

MSD 

GC892102308-14 

108.00 

10/24/92 

05-MW-05-01 

MS 

GC892102308-14 

98.00 

10/24/92 

05-MW-05-01 

MSD 

GC892102308-14 

98.00 

11/04/92 

03-DS-01  MS 

GC892110308-41 

86.00 

11/04/92 

03-DS-01  MSD 

GC892110308-41 

90.00 

Number  of  Sampli 

BS 

24 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

92.3 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

13.97 

Acceptance  Criteria 

36-146 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6- 185 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8080 

Spiked  Analyte  :  Endosulfan 

II 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/02/92 

LCS 

GC192090212-14 

78.00 

09/02/92 

LCS  DUP 

GC192090212-14 

82.00 

09/04/92 

LCS 

GC192090214-13 

73.00 

09/04/92 

LCS  DUP 

GC192090214-13 

77.00 

09/15/92 

LCS 

GC192091512-14 

64.00 

09/16/92 

LCS 

GC192091512-27 

81.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC192091512-14 

79.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC192091512-27 

81.00 

10/07/92 

LCS 

GC692100712-14 

88.00 

10/07/92 

LCS 

GC692100713-14 

93.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC692100712-14 

94.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC692100713-14 

98.00 

10/10/92 

LCS 

GC692101012-14 

74.00 

10/10/92 

LCS  DUP 

GC692101012-14 

92-00 

10/10/92 

LCS  DUP 

GC692101012-14 

97.00 

10/12/92 

LCS 

GC692101212-i4 

93.00 

10/12/92 

LCS  DUP 

GC692101212-14 

88.00 

10/14/92 

LCS 

GC892101308-42 

95.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

GC892101308-42 

95.00 

10/16/92 

LCS 

GC892101608-14 

96.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

GC892101608-14 

95.00 

10/17/92 

LCS 

GC892101608-14 

101.00 

10/17/92 

LCS 

GC892101608-58 

90.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC892101608-14 

101.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC892101608-58 

94.00 

10/18/92 

LCS 

GC892101608-82 

98.00 

10/18/92 

LCS 

GC892101608-82 

104.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608-82 

99.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608-82 

108.00 

10/23/92 

LCS 

GC892102308-14 

94.00 

10/23/92 

LCS  DUP 

GC892102308-14 

108.00 

10/31/92 

LCS 

GC192103012-28 

104.00 

10/31/92 

LCS  DUP 

GC192103012-28 

106.00 

11/03/92 

LCS 

GC192110212-26 

117.00 

11/03/92 

LCS  DUP 

GC192110212-26 

115.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-14 

85.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-14 

94.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-41 

89.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-14 

83.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-14 

94.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

6C892110308-41 

95.00 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


41 

92.5 

11.29 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  D-202 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-186 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8080 
Spiked  Analyte  :  Endrin 

Type  of  Spike  ;  Laboratory  Control 


09/02/92 

LCS 

GC192090212-14 

94.00 

09/02/92 

LCS  DUP 

GC192090212-14 

101.00 

09/04/92 

LCS 

GC192090214-13 

90.00 

09/04/92 

LCS  DUP 

GC192090214-13 

101.00 

09/15/92 

LCS 

GC192091512-14 

78.00 

09/16/92 

LCS 

GCi92091512-27 

100.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC192091512-14 

55.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC192091512-27 

74.00 

10/07/92 

LCS 

GC692100712-14 

86.00 

10/07/92 

LCS 

GC692100713”14 

92.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC692100712-14 

92.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC692100713-i4 

98.00 

10/10/92 

LCS 

GC692101012-14 

107.00 

10/10/92 

LCS  DUP 

GC692101012-14 

96.00 

10/10/92 

LCS  DUP 

GC692101012-14 

108.00 

10/12/92 

LCS 

GC692101212-14 

93.00 

10/12/92 

LCS  DUP 

GC692101212-14 

89.00 

10/14/92 

LCS 

GC892101308-42 

102.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

6C892101308-42 

105.00 

10/16/92 

LCS 

GC892101608-14 

102.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

GC892101608-14 

103.00 

10/17/92 

LCS 

GC892101608-14 

97.00 

10/17/92 

LCS 

GC892101608»58 

98.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC892101608-14 

108.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC892101608-58 

103.00 

10/18/92 

LCS 

GC892101608-82 

109.00 

10/18/92 

LCS 

GC892101608-82 

111.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608-82 

110.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608-82 

118.00 

10/23/92 

LCS 

GC892102308-14 

109.00 

10/23/92 

LCS  DUP 

GC892102308-14 

113.00 

10/31/92 

LCS 

GC192103012-28 

109.00 

10/31/92 

LCS  DUP 

GC192103012-28 

107.00 

11/03/92 

LCS 

GC192110212-26 

118.00 

11/03/92 

LCS  DUP 

GC192110212-26 

116.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-14 

93.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-14 

106.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-41 

103.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-14 

102.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-14 

109.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-41 

109.00 

Number  of  Sampl< 

BS 

:  41 

Below  acceptance  : 

Mean  %  Recovery 

:  100.3 

Above  acceptance  : 

Standard  Deviation 

:  12.16 

Acceptance  Criteria 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-187 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 

LAB  ID 

% 

RECOVERY 

Method 
Spiked  Analyte 

:  SW8080 

:  Endrin  continued 

Type  of  Spike  : 

Matrix  Spike 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

09/03/92 

04-SW-01-01 

MS 

GC192090212-14 

79.00 

09/03/92 

04-SW-01-01 

MSD 

GC192090212-14 

86.00 

09/04/92 

06-SW-01-01 

MS 

GC192090214-13 

77.00 

09/04/92 

06-SW-01-01 

MSD 

GC192090214-13 

81.00 

10/14/92 

07-MW-01-01 

MS 

GC892101308-42 

104.00 

10/14/92 

07-MW-01-01 

MSD 

GC892101308-42 

109.00 

10/14/92 

lO-MW-02-02 

MS 

GC892101308-42 

109.00 

10/14/92 

lO-MW-02-02 

MSD 

GC892101308-42 

111.00 

10/17/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

GC892101608-14 

113.00 

10/17/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

6C892101608-14 

110.00 

10/17/92 

09-MW-01-01 

MS 

GC892101608-14 

105.00 

10/17/92 

09-MW-01-01 

MSD 

GC892101608-14 

112.00 

10/18/92 

05-MW-07-01 

MS 

GC892101608-58 

99.00 

10/18/92 

05-MW-07-01 

MSD 

GC892101608-58 

91.00 

10/18/92 

09-MW-03-01 

MS 

GC892101608-58 

106.00 

10/18/92 

09-MW-03-01 

MSD 

GC892101608-58 

107.00 

10/18/92 

09-MW-05-01 

MS 

GC892101608-82 

110.00 

10/18/92 

09-MW-05-01 

MSD 

GC892101608-82 

117.00 

10/24/92 

02-GW-01-01 

MS 

GC892102308-14 

118.00 

10/24/92 

02-GW-01-01 

MSD 

GC892102308-14 

119.00 

10/24/92 

05-MW-05-01 

MS 

GC892102308-14 

110.00 

10/24/92 

05-MW-05-01 

MSD 

GC892102308-14 

108.00 

11/04/92 

03-DS-01  MS 

GC892110308-41 

100.00 

11/04/92 

03-DS-01  MSD 

GC892110308-41 

104.00 

Number  of  Samples 

:  24 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  103.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  12.13 

Acceptance  Criteria 

30-147 

Method  :  SW8080 

Spiked  Analyte  :  Endrin 

A1 dehyde 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/02/92 

LCS 

6C192090212-14 

86.00 

09/02/92 

LCS  DUP 

GC192090212-14 

90.00 

09/04/92 

LCS 

GC192090214-13 

87.00 

09/04/92 

LCS  DUP 

GC192090214-13 

87.00 

09/15/92 

LCS 

GC192091512-14 

66.00 

09/16/92 

LCS 

GC192091512-27 

80.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

6C192091512-14 

94.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC192091512-27 

93.00 

10/07/92 

LCS 

GC692100712-14 

103.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-188 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8080 

Spiked  Analyte  :  Endrin  Aldehyde  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/07/92 

LCS 

GC692100713-14 

110.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC692100712-14 

108.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC692100713-14 

116.00 

10/10/92 

LCS 

GC692101012-14 

49.00 

10/10/92 

LCS  DUP 

GC692101012~14 

96.00 

10/10/92 

LCS  DUP 

GC692101012-14 

89.00 

10/12/92 

LCS 

GC692101212-14 

101.00 

10/12/92 

LCS  DUP 

GC692101212-14 

97.00 

10/14/92 

LCS 

GC892101308-42 

122.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

GC892101308-42 

118.00 

10/16/92 

LCS 

GC892101608-14 

122.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

GC892101608-14 

120.00 

10/17/92 

LCS 

GC892101608-14 

133.00 

10/17/92 

LCS 

GC892101608-58 

113.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC892101608-14 

121.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC892101608-58 

120.00 

10/18/92 

LCS 

GC892101608-82 

126.00 

10/18/92 

LCS 

GC892101608-82 

118.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608-82 

124.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608-82 

120.00 

10/23/92 

LCS 

GC892102308-14 

130.00 

10/23/92 

LCS  DUP 

GC892102308-14 

135.00 

10/31/92 

LCS 

GC192103012-28 

121.00 

10/31/92 

LCS  DUP 

GC1921030i2-28 

125.00 

11/03/92 

LCS 

GC192110212-26 

136.00 

11/03/92 

LCS  DUP 

GC192110212-26 

135.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-14 

99.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-14 

96.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-41 

91.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-14 

88.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-14 

93.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-41 

100.00 

Number 

of  Samples 

:  41 

Below  acceptance  : 

Mean  %  Recovery 

:  106.3 

Above  acceptance  : 

Standard  Deviation 

:  19.75 

Acceptance  Criteri 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-189 


TABLE  A-6.  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8080 

Spiked  Analyte  :  Heptachlor 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/02/92 

LCS 

GC192090212-14 

81.00 

09/02/92 

LCS  DUP 

GC192090212-14 

87.00 

09/04/92 

LCS 

GC192090214-13 

76.00 

09/04/92 

LCS  DUP 

GC192090214-13 

80.00 

09/15/92 

LCS 

GC192091512-14 

71.00 

09/16/92 

LCS 

GC192091512-27 

62.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC192091512-14 

84.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC192091512-27 

74.00 

10/07/92 

LCS 

6C692100712-14 

76.00 

10/07/92 

LCS 

GC692100713-14 

82.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC692100712-14 

82.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC692100713-14 

89.00 

10/10/92 

LCS 

GC692101012-14 

126.00 

10/10/92 

LCS  DUP 

GC692101012-14 

63.00 

10/10/92 

LCS  DUP 

GC692101012-14 

101.00 

10/12/92 

LCS 

GC692101212-14 

81.00 

10/12/92 

LCS  DUP 

GC692101212-14 

76.00 

10/14/92 

LCS 

GC892101308-42 

88.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

GC892101308-42 

93.00 

10/16/92 

LCS 

GC892101608-14 

86.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

GC892101608-14 

81.00 

10/17/92 

LCS 

GC892101608-14 

110.00 

10/17/92 

LCS 

GC892101608-58 

87.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC892101608-14 

109.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC892101608-58 

93.00 

10/18/92 

LCS 

GC892101608-82 

103.00 

10/18/92 

LCS 

GC892101608-82 

84.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608-82 

103.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608-82 

83.00 

10/23/92 

LCS 

GC892102308-14 

88.00 

10/23/92 

LCS  DUP 

GC892102308-14 

86.00 

10/31/92 

LCS 

GC192103012-28 

90.00 

10/31/92 

LCS  DUP 

GC192103012-28 

97.00 

11/03/92 

LCS 

GC192110212-26 

117.00 

11/03/92 

LCS  DUP 

GC192110212-26 

112.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-14 

61.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-14 

105.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-41 

88.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-14 

62.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-14 

108.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-41 

92.00 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


41 

88.2 

15.18 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  3 

Acceptance  Criteria  34-111 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-190 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8080 

Spiked  Analyte  :  Heptachlor 

continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

09/03/92 

04-SW-01-01 

MS 

GC192090212-14 

76.00 

09/03/92 

04-SW-01~01 

MSD 

GC192090212-14 

75.00 

09/04/92 

06-SW-01-01 

MS 

GC192090214-13 

56.00 

09/04/92 

06-SW-01-01 

MSD 

GC192090214-13 

61.00 

10/14/92 

07-MW-01-01 

MS 

GC892101308>42 

93.00 

10/14/92 

07-MW-01-01 

MSD 

GC892101308>42 

97.00 

10/14/92 

lO-MW-02-02 

MS 

6C892101308-42 

122.00 

10/14/92 

lO-MW-02-02 

MSD 

6C892101308-42 

103.00 

10/17/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

GC892101608-14 

108.00 

10/17/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

GC892101608-14 

106.00 

10/17/92 

09'MW-01-01 

MS 

6C892101608-14 

90.00 

10/17/92 

09-MW-01-01 

MSD 

GC892101608-14 

94.00 

10/18/92 

05-MW-07-01 

MS 

6C892101608-58 

74.00 

10/18/92 

05-MW-07‘01 

MSD 

GC892101608'58 

95.00 

10/18/92 

09-MW-03-01 

MS 

6C892101608-58 

94.00 

10/18/92 

09-MW-03-01 

MSD 

6C892101608-58 

93.00 

• 

10/18/92 

09~MW-05-01 

MS 

6C892101608-82 

95.00 

10/18/92 

09-MW-05-01 

MSD 

6C892101608-82 

99.00 

10/24/92 

02-GW-01-01 

MS 

GC892102308-14 

89.00 

10/24/92 

02-'GW-01-01 

MSD 

GC892102308-14 

85.00 

10/24/92 

05-MW-05-01 

MS 

GC892102308-14 

72.00 

10/24/92 

05-MW-05-01 

MSD 

GC892102308-14 

75.00 

11/04/92 

03-DS-01  MS 

GC892110308-41 

92.00 

11/04/92 

03-DS-01  MSD 

GC892110308-41 

97.00 

Number  of  Samples 

:  24 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  89.2 

Above  acceptance  : 

1 

Standard  Deviation 

:  15.17 

Acceptance  Criteria 

34-111 

Method  :  SW8080 

Spiked  Analyte  :  Heptachlor  epoxide 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/02/92 

LCS 

GC192090212-14 

101.00 

09/02/92 

LCS  DUP 

6C192090212-14 

104.00 

09/04/92 

LCS 

GC192090214-13 

101.00 

09/04/92 

LCS  DUP 

GC192090214-13 

104.00 

09/15/92 

LCS 

GC192091512-14 

71.00 

09/16/92 

LCS 

GC192091512-27 

96.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

6C192091512-14 

88.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC192091512-27 

97.00 

10/07/92 

LCS 

GC692100712-14 

94.00 

10/07/92 

LCS 

GC692100713-14 

94.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-191 


TABLE  A-6.  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8080 

Spiked  Analyte  :  Heptachlor  epoxide  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/07/92 

LCS  DUP 

GC692100712-14 

100.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC692100713-14 

99.00 

10/10/92 

LCS 

GC692101012-14 

370.00 

10/10/92 

LCS  DUP 

GC692101012-14 

96.00 

10/10/92 

LCS  DUP 

GC692101012-14 

117.00 

10/12/92 

LCS 

GC692101212-14 

98.00 

10/12/92 

LCS  DUP 

GC692101212-14 

92.00 

10/14/92 

LCS 

6C892101308-42 

103.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

GC892101308-42 

105.00 

10/16/92 

LCS 

GC892101608-14 

103.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

GC892101608-14 

100.00 

10/17/92 

LCS 

GC892101608-14 

109.00 

10/17/92 

LCS 

GC892101608-58 

96.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC892101608-14 

108.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC892101608-58 

102.00 

10/18/92 

LCS 

GC892101608-82 

109.00 

10/18/92 

LCS 

GC892101608-82 

108.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608-82 

109.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

6C892101608-82 

112.00 

10/23/92 

LCS 

GC892102308-14 

111.00 

10/23/92 

LCS  DUP 

GC892102308-14 

113.00 

10/31/92 

LCS 

6C192103012-28 

109.00 

10/31/92 

LCS  DUP 

GC192103012-28 

111.00 

11/03/92 

LCS 

GC192110212-26 

121.00 

11/03/92 

LCS  DUP 

GC192110212-26 

118.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-14 

88.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-14 

106.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-41 

103.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

6C892110308-14 

95.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-14 

110.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-41 

107.00 

Number  of  Samples  :  41 

Mean  %  Recovery  :  109.2 

Standard  Deviation  :  42.75 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  1 

Acceptance  Criteria  37-142 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-192 


TABLE  A~6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8080 
Spiked  Analyte  :  Mi  rex 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/02/92 

LCS 

GC192090212-14 

94.00 

09/02/92 

LCS  DUP 

GC192090212-14 

99.00 

09/04/92 

LCS 

GC192090214-13 

101.00 

09/04/92 

LCS  DUP 

GC192090214-13 

103.00 

09/15/92 

LCS 

GC192091512-14 

73.00 

09/16/92 

LCS 

GC192091512-27 

94.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC192091512-14 

90.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC192091512-27 

94.00 

10/07/92 

LCS 

GC692100712-14 

108.00 

10/07/92 

LCS 

GC692100713-14 

116.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC692100712-14 

118.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC692100713-14 

125.00 

10/10/92 

LCS 

GC692101012-14 

137.00 

10/10/92 

LCS  DUP 

GC692101012-14 

106.00 

10/10/92 

LCS  DUP 

GC692101012-14 

113.00 

10/12/92 

LCS 

GC692101212-14 

108.00 

10/12/92 

LCS  DUP 

GC692101212-14 

103.00 

10/14/92 

LCS 

6C892101308-42 

117.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

GC892101308-42 

121.00 

10/16/92 

LCS 

GC892101608“14 

126.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

6C892101608-14 

124.00 

10/17/92 

LCS 

GC892101608-14 

134.00 

10/17/92 

LCS 

GC892101608’58 

115.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

6C892101608-14 

134.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

6C892101608-58 

127.00 

10/18/92 

LCS 

GC892101608-82 

129.00 

10/18/92 

LCS 

6C892101608-82 

135.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

6C892101608-82 

136.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608-82 

138.00 

10/23/92 

LCS 

GC892102308-14 

137.00 

10/23/92 

LCS  DUP 

GC892102308-14 

142.00 

10/31/92 

LCS 

GC192103012-28 

117.00 

10/31/92 

LCS  DUP 

GC192103012-28 

116.00 

11/03/92 

LCS 

GC192110212-26 

130.00 

11/03/92 

LCS  DUP 

GC192110212-26 

128.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-14 

93.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-14 

109.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-41 

105.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-14 

101.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-14 

113.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-41 

111.00 

Number  of  Samples  :  41 

Mean  %  Recovery  :  115.1 

Standard  Deviation  :  16.09 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  NS 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-193 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8080 

;piked  Analyte  :  PCB-1016 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/02/92 

LCS 

GC192090212-14 

133.00 

09/02/92 

LCS  DUP 

GC192090212-14 

141.00 

09/04/92 

LCS 

GC192090214-13 

103.00 

09/04/92 

LCS  DUP 

GC192090214-13 

145.00 

09/16/92 

LCS 

6C192091512-14 

107.00 

09/16/92 

LCS 

GC192091512-27 

118.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC192091512-14 

108.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC192091512-27 

105.00 

10/07/92 

LCS 

GC692100712-14 

101.00 

10/07/92 

LCS 

GC692100713-14 

96.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

6C692100712-14 

103.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

6C692100713-14 

103.00 

10/10/92 

LCS 

GC692101012-14 

98.00 

10/10/92 

LCS  DUP 

GC692101012-14 

97.00 

10/12/92 

LCS 

GC692101212-14 

91.00 

10/12/92 

LCS  DUP 

GC692101212-14 

95.00 

10/14/92 

LCS 

GC892101308-42 

86.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

GC892101308-42 

87.00 

10/16/92 

LCS 

GC892101608-14 

88.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

6C892101608-14 

90.00 

10/17/92 

LCS 

GC892101608-14 

97.00 

10/17/92 

LCS 

GC892101608-58 

82.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC892101608-14 

100.00 

10/18/92 

LCS 

GC892101608-82 

98.00 

10/18/92 

LCS 

GC892101608-82 

96.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608-58 

87.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608-82 

98.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608-82 

100.00 

10/23/92 

LCS 

6C892102308-14 

100.00 

10/23/92 

LCS  DUP 

GC892102308-14 

104.00 

10/31/92 

LCS 

GC192103012-28 

108.00 

10/31/92 

LCS  DUP 

GC192103012-28 

108.00 

11/03/92 

LCS 

GC192U0212-26 

108.00 

11/03/92 

LCS 

GC892110308-14 

84.00 

11/03/92 

LCS  DUP 

GC192110212-26 

113.00 

11/03/92 

LCS  DUP 

GC892110308-14 

84.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-14 

105.00 

11/04/92 

LCS 

6C892110308-41 

95.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-14 

101.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-41 

95.00 

Number  of  Samples  :  40 

Mean  %  Recovery  :  101.5 

Standard  Deviation  :  13.81 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  4 

Acceptance  Criteria  50-114 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-194 


TABLE  A-6.  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

7o 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8080 

Spiked  Analyte  :  PCB-1260 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/02/92 

LCS 

GC192090212-14 

103.00 

09/02/92 

LCS 

DUP 

GC192090212-14 

108.00 

09/04/92 

LCS 

GC192090214-13 

91.00 

09/04/92 

LCS 

DUP 

6C192090214-13 

103.00 

09/16/92 

LCS 

GC192091512-14 

102.00 

09/16/92 

LCS 

GC192091512-27 

78.00 

09/16/92 

LCS 

DUP 

GC192091512-14 

104.00 

09/16/92 

LCS 

DUP 

GC192091512-27 

95.00 

10/07/92 

LCS 

GC692100712-14 

108,00 

10/07/92 

LCS 

GC692100713-14 

99,00 

10/07/92 

LCS 

DUP 

GC692100712-14 

111.00 

10/07/92 

LCS 

DUP 

GC692100713''14 

101.00 

10/10/92 

LCS 

6C692101012-14 

94.00 

10/10/92 

LCS 

DUP 

GC692101012-14 

99.00 

10/12/92 

LCS 

GC692101212-14 

88.00 

10/12/92 

LCS 

DUP 

GC692101212-14 

93.00 

10/14/92 

LCS 

GC892101308-42 

92.00 

10/14/92 

LCS 

DUP 

GC892101308-42 

94.00 

10/16/92 

LCS 

GC892101608-14 

93.00 

10/16/92 

LCS 

DUP 

GC892101608-14 

95.00 

10/17/92 

LCS 

GC892101608-14 

97.00 

10/17/92 

LCS 

GC892101608-58 

88.00 

10/17/92 

LCS 

DUP 

GC892101608-14 

99.00 

10/18/92 

LCS 

GC892101608-82 

98.00 

10/18/92 

LCS 

GC892101608-82 

103.00 

10/18/92 

LCS 

DUP 

GC892101608-58 

94.00 

10/18/92 

LCS 

DUP 

GC892101608-82 

98.00 

10/18/92 

LCS 

DUP 

GC892101608-82 

106.00 

10/23/92 

LCS 

GC892102308-14 

105.00 

10/23/92 

LCS 

DUP 

GC892102308-14 

106.00 

10/31/92 

LCS 

GC192103012-28 

103.00 

10/31/92 

LCS 

DUP 

6C192103012-28 

109.00 

11/03/92 

LCS 

GC192110212-26 

108.00 

11/03/92 

LCS 

GC892110308-14 

92.00 

11/03/92 

LCS 

DUP 

GC192il0212-26 

108.00 

11/03/92 

LCS 

DUP 

GC892110308-14 

94.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-14 

106.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-41 

97.00 

11/04/92 

LCS 

DUP 

6C892110308-14 

103.00 

11/04/92 

LCS 

DUP 

GC892110308-41 

98.00 

Number  of  Samples 

:  40 

Below  acceptance  : 

Mean  %  Recovery 

:  99.1 

Above  acceptance  : 

Standard  Deviation 

:  7.03 

Acceptance  Criteri 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-195 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8080 

Spiked  Analyte  :  alpha-BHC 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/02/92 

LCS 

GC192090212-14 

96.00 

09/02/92 

LCS  DUP 

GC192090212-14 

97.00 

09/04/92 

LCS 

GC192090214-13 

98.00 

09/04/92 

LCS  DUP 

GC192090214-13 

97.00 

09/15/92 

LCS 

GC192091512-14 

79.00 

09/16/92 

LCS 

GC192091512-27 

100.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC192091512-14 

95.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC192091512-27 

201.00 

10/07/92  , 

LCS 

GC692100712-14 

109.00 

10/07/92 

LCS 

GC692100713-14 

111.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC692100712-14 

112.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC692100713-14 

117.00 

10/10/92 

LCS 

GC692101012-14 

126.00 

10/10/92 

LCS  DUP 

GC692101012-14 

120.00 

10/10/92 

LCS  DUP 

GC692101012-14 

123.00 

10/12/92 

LCS 

6C692101212-14 

114.00 

10/12/92 

LCS  DUP 

GC692101212-14 

108.00 

10/14/92 

LCS 

GC892101308-42 

115.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

GC892101308-42 

117.00 

10/16/92 

LCS 

GC892101608-14 

113.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

GC892101608-14 

111.00 

10/17/92 

LCS 

GC892101608-14 

122.00 

10/17/92 

LCS 

GC892101608-58 

102.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

6C892101608-14 

118.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC892101608-58 

108.00 

10/18/92 

LCS 

GC892101608-82 

119.00 

10/18/92 

LCS 

GC892101608-82 

117.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608-82 

118.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608-82 

120.00 

10/23/92 

LCS 

GC892102308-14 

118.00 

10/23/92  ■ 

LCS  DUP 

GC892102308-14 

122.00 

10/31/92 

LCS 

GC192103012-28 

106.00 

10/31/92 

LCS  DUP 

GC192103012-28 

109.00 

11/03/92 

LCS 

GC192110212-26 

119.00 

11/03/92 

LCS  DUP 

GC192110212-26 

115.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-14 

90.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-14 

114.00 

11/04/92 

LCS 

6C892110308-41 

110.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-14 

100.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-14 

118.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-41 

116.00 

Number  of  Samples  :  41 

Mean  %  Recovery  :  112.7 

Standard  Deviation  :  17.43 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  1 

Acceptance  Criteria  37-134 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-196 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8080 

Spiked  Analyte  :  alpha-Chlordane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/02/92 

LCS 

GC192090212-14 

101.00 

09/02/92 

LCS  DUP 

GC192090212-14 

105.00 

09/04/92 

LCS 

GC192090214-13 

100.00 

09/04/92 

LCS  DUP 

GC192090214'13 

104.00 

09/15/92 

LCS 

GC192091512-14 

90.00 

09/16/92 

LCS 

GC192091512-27 

97.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC192091512-14 

110.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC192091512-27 

99.00 

10/07/92 

LCS 

GC692100712~14 

103.00 

10/07/92 

LCS 

GC692100713-14 

109.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC692100712-14 

110.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC692100713-14 

117.00 

10/10/92 

LCS 

GC692101012-14 

150.00 

10/10/92 

LCS  DUP 

GC692101012-14 

104.00 

10/10/92 

LCS  DUP 

GC692101012-14 

121.00 

10/12/92 

LCS 

GC692101212-14 

109.00 

10/12/92 

LCS  DUP 

6C692101212-14 

103.00 

10/14/92 

LCS 

GC892101308-42 

112.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

GC892101308-42 

118.00 

10/16/92 

LCS 

GC892101608-14 

111.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

GC892101608-14 

108.00 

10/17/92 

LCS 

GC892101608-14 

119.00 

10/17/92 

LCS 

GC892101608-58 

103.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC892101608-14 

117.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC892101608-58 

110.00 

10/18/92 

LCS 

GC892101608-82 

117.00 

10/18/92 

LCS 

GC892101608-82 

116.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608-82 

118.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608-82 

120.00 

10/23/92 

LCS 

GC892102308-14 

121.00 

10/23/92 

LCS  DUP 

GC892102308-14 

123.00 

10/31/92 

LCS 

GC192103012-28 

115.00 

10/31/92 

LCS  DUP 

GC192103012’28 

117.00 

11/03/92 

LCS 

GC192110212-26 

129.00 

11/03/92 

LCS  DUP 

GC192110212-26 

126.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-14 

88.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-14 

112.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-41 

107.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-14 

97.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-14 

116.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-41 

112.00 

Number  of  Samples  :  41 

Mean  %  Recovery  :  111.3 

Standard  Deviation  :  11.13 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  NS 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-197 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8080 

Spiked  Analyte  :  delta-BHC 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/02/92 

LCS 

GC192090212-14 

91.00 

09/02/92 

LCS  DUP 

GC192090212-14 

94.00 

09/04/92 

LCS 

6C192090214-13 

97.00 

09/04/92 

LCS  DUP 

GC192090214-13 

98.00 

09/15/92 

LCS 

GC192091512-14 

75.00 

09/16/92 

LCS 

GC192091512-27 

99.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC192091512-14 

94.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC192091512-27 

120.00 

10/07/92 

LCS 

6C692100712-14 

102.00 

10/07/92 

LCS 

6C692100713-14 

103.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC692100712-14 

107.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

6C692100713-14 

110.00 

10/10/92 

LCS 

GC692101012-14 

126.00 

10/10/92 

LCS  DUP 

GC692101012-14 

104.00 

10/10/92 

LCS  DUP 

GC692101012-14 

111.00 

10/12/92 

LCS 

GC692101212-14 

107.00 

10/12/92 

LCS  DUP 

GC692101212-14 

100.00 

10/14/92 

LCS 

GC892101308-42 

111.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

GC892101308-42 

112.00 

10/16/92 

LCS 

GC892101608-14 

110.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

GC892101608-14 

107.00 

10/17/92 

LCS 

GC892101608-14 

115.00 

10/17/92 

LCS 

GC892101608-58 

101.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC892101608-14 

112.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

6C892101608-58 

106.00 

10/18/92 

LCS 

GC892101608-82 

115.00 

10/18/92 

LCS 

GC892101608-82 

111.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608-82 

115.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608-82 

115.00 

10/23/92 

LCS 

GC892102308-14 

113.00 

10/23/92 

LCS  DUP 

GC892102308-14 

■  116.00 

10/31/92 

LCS 

GC192103012-28 

108.00 

10/31/92 

LCS  DUP 

GC192103012-28 

110.00 

11/03/92 

LCS 

GC192110212-26 

124.00 

11/03/92 

LCS  DUP 

GC192110212-26 

121.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-14 

95.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-14 

111.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-41 

107.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-14 

97.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-14 

113.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-41 

113.00 

Number  of  Samples  :  41 

Mean  %  Recovery  :  107.2 

Standard  Deviation  :  9.80 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  19-140 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-198 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8080 

Spiked  Analyte  :  gamma-BHC 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/02/92 

LCS 

GC192090212-14 

94.00 

09/02/92 

LCS  DUP 

GC192090212-14 

96,00 

09/04/92 

LCS 

GC192090214-13 

97.00 

09/04/92 

LCS  DUP 

GC192090214-13 

100.00 

09/15/92 

LCS 

GC192091512-14 

80.00 

09/16/92 

LCS 

GC192091512-27 

98.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC19209i512-14 

97.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC192091512-27 

103.00 

10/07/92 

LCS 

GC692100712-14 

103.00 

10/07/92 

LCS 

GC692100713-14 

105.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC692100712-14 

107.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC692100713-14 

110,00 

10/10/92 

LCS 

GC692101012-14 

105.00 

10/10/92 

LCS  DUP 

GC692101012-14 

112.00 

10/10/92 

LCS  DUP 

GC692101012-14 

120.00 

10/12/92 

LCS 

GC692101212-14 

108.00 

10/12/92 

LCS  DUP 

GC692101212-14 

102.00 

10/14/92 

LCS 

GC892101308-42 

110.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

GC892101308-42 

112.00 

10/16/92 

LCS 

GC892101608-14 

109.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

GC892101608-14 

107.00 

10/17/92 

LCS 

GC892101608-14 

116.00 

10/17/92 

LCS 

GC892101608-58 

100.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC892101608-14 

113.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC892101608-58 

104.00 

10/18/92 

LCS 

GC892101608-82 

114.00 

10/18/92 

LCS 

GC892101608-82 

112.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608-82 

113.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608-82 

115.00 

10/23/92 

LCS 

GC892102308-14 

113.00 

10/23/92 

LCS  DUP 

GC892102308-14 

117.00 

10/31/92 

LCS 

GC192103012-28 

105.00 

10/31/92 

LCS  DUP 

GC192103012-28 

107,00 

11/03/92 

LCS 

6C192110212-26 

117,00 

11/03/92 

LCS  DUP 

6C192110212-26 

113.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-14 

90.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-14 

112.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-41 

108.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-14 

100.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-14 

116.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-41 

113.00 

Number  of  Samples  :  41 

Mean  %  Recovery  :  106,7 

Standard  Deviation  :  8.30 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  32-127 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-199 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES.  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 

LAB  ID 

% 

RECOVERY 

Method 

Spiked  Analyte 

:  SW8080 

:  gamma-BHC  continued 

Type  of  Spike  : 

Matrix  Spike 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

09/03/92 

04-SW-01-01 

MS 

GC192090212-14 

71.00 

09/03/92 

04-SW-01-01 

MSD 

GC192090212-14 

76.00 

09/04/92  • 

06-SW-01-01 

MS 

GC192090214-13 

63.00 

09/04/92 

06-SW-01-01 

MSD 

GC192090214-13 

68.00 

10/14/92 

07-MW-01-01 

MS 

GC892101308-42 

95.00 

10/14/92 

07-MW-01-01 

MSD 

GC892101308-42 

100.00 

10/14/92 

lO-MW-02-02 

MS 

GC892101308-42 

124.00 

10/14/92 

lO-MW-02-02 

MSD 

6C892101308-42 

111.00 

10/17/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

GC892101608-14 

107.00 

10/17/92 

01«MW-02-01 

MSD 

GC892101608-14 

106.00 

10/17/92 

09-MW-01-01 

MS 

6C892101608-14 

97.00 

10/17/92 

09-MW-01-01 

MSD 

GC892101608-14 

103.00 

10/18/92 

05-MW-07-01 

MS 

GC892101608-58 

104.00 

10/18/92 

05-MW-07-01 

MSD 

GC892101608-58 

106.00 

10/18/92 

09-MW-03-01 

MS 

GC892101608-58 

101.00 

10/18/92 

09-MW-03-01 

MSD 

GC892101608-58 

101.00 

10/18/92 

09-MW-05-01 

MS 

GC892101608-82 

106.00 

10/18/92 

09-MW-05-01 

MSD 

GC892101608-82 

109.00 

10/24/92 

02-GW-01-01 

MS 

GC892102308-14 

114.00 

10/24/92 

02-GW-01-01 

MSD 

GC892102308-14 

111.00 

10/24/92 

05-MW-05-01 

MS 

GC892102308-14 

92.00 

10/24/92 

05-MW-05-01 

MSD 

GC892102308-14 

91.00 

11/04/92 

03-DS-01  MS 

GC892110308-41 

97.00 

11/04/92 

03-DS-01  MSD 

GC892110308-41 

103.00 

Number  of  Sampli 

es 

:  24 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  98.2 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  15.04 

Acceptance  Criteria 

32-127 

Method  :  SW8080 

Spiked  Analyte  :  gamma- 

Chi ordane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/02/92 

LCS 

GC192090212-14 

95.00 

09/02/92 

LCS  DUP 

GC192090212-14 

98.00 

09/04/92 

LCS 

GC192090214-13 

94.00 

09/04/92 

LCS  DUP 

GC192090214-13 

99.00 

09/15/92 

LCS 

GC192091512-14 

75.00 

09/16/92 

LCS 

GC192091512-27 

92.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC192091512-14 

94,00 

09/16/92 

LCS  DUP 

GC192091512-27 

92.00 

10/07/92 

LCS 

GC692100712-14 

96.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-200 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 

DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8080 

Spiked  Analyte  :  gamma-Chlordane  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/07/92 

LCS 

GC692100713-14 

100.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC692100712-14 

103.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

GC692100713-14 

108.00 

10/10/92 

LCS 

GC692101012-14 

133.00 

10/10/92 

LCS  DUP 

GC692101012-14 

97.00 

10/10/92 

LCS  DUP 

GC692101012-14 

108.00 

10/12/92 

LCS 

GC692101212-14 

102.00 

10/12/92 

LCS  DUP 

GC692101212-14 

96.00 

10/14/92 

LCS 

GC892101308-42 

106.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

GC892101308-42 

108.00 

10/16/92 

LCS 

GC892101608-14 

107.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

GC892101608-14 

103.00 

10/17/92 

LCS 

GC892101608-14 

115.00 

10/17/92 

LCS 

GC892101608-58 

98.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC892101608-14 

113.00 

10/17/92 

LCS  DUP 

GC892101608~58 

105.00 

10/18/92 

LCS 

GC892101608-82 

113.00 

10/18/92 

LCS 

GC892101608-82 

111.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608-82 

114.00 

10/18/92 

LCS  DUP 

GC892101608-82 

115.00 

10/23/92 

LCS 

GC892102308-14 

115.00 

10/23/92 

LCS  DUP 

GC892102308-14 

117.00 

10/31/92 

LCS 

GC192103012-28 

110.00 

10/31/92 

LCS  DUP 

GC192103012-28 

112.00 

11/03/92 

LCS 

GC192110212-26 

122.00 

11/03/92 

LCS  DUP 

GC192110212*26 

120.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-14 

90.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-14 

110.00 

11/04/92 

LCS 

GC892110308-41 

105.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-14 

94.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-14 

115.00 

11/04/92 

LCS  DUP 

GC892110308-41 

110.00 

Number  of  Sampli 

BS 

:  41 

Below  acceptance  : 

Mean  %  Recovery 

:  105.1 

Above  acceptance  : 

Standard  Deviation 

:  10.69 

Acceptance  Criteria 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-201 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8240 

Spiked  Analyte  :  1 , 1 , 1-Tri chi oroethane 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


07/13/92 

LCS 

450192071308380 

84.00 

07/13/92 

LCS  DUP 

450192071308380 

83.00 

08/11/92 

LCS 

450492081108340 

90.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

450492081108340 

98.00 

08/17/92 

LCS 

450492081711430 

75.00 

08/17/92 

LCS  DUP 

450492081711430 

77.00 

08/21/92 

LCS 

450292082107270 

111.00 

08/21/92 

LCS  DUP 

450292082107270 

109.00 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  90.9 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  13.83 

Acceptance  Criteria 

52-162 

Method  :  SW8240 

Spiked  Analyte  :  1 , 1 , 2, 2-Tetrachl oroethane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

07/13/92 

LCS 

450192071308380 

102.00 

07/13/92 

LCS  DUP 

450192071308380 

102.00 

08/11/92 

LCS 

450492081108340 

112.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

450492081108340 

110.00 

08/17/92 

LCS 

450492081711430 

102.00 

08/17/92 

LCS  DUP 

450492081711430 

105.00 

08/21/92 

LCS 

450292082107270 

99.00 

08/21/92 

LCS  DUP 

450292082107270 

110.00 

Number  of  Sampli 

BS  : 

8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

105.3 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

4.80 

Acceptance  Criteria 

46-157 

Method  :  SW8240 

Spiked  Analyte  :  1,1,2- 

Trichl oroethane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

07/13/92 

LCS 

450192071308380 

91.00 

07/13/92 

LCS  DUP 

450192071308380 

95.00 

08/11/92 

LCS 

450492081108340 

104.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

450492081108340 

104.00 

08/17/92 

LCS 

450492081711430 

102.00 

08/17/92 

LCS  DUP 

450492081711430 

105.00 

08/21/92 

LCS 

450292082107270 

106.00 

08/21/92 

LCS  DUP 

450292082107270 

115.00 

Number  of  Samples  :  8 


Below  acceptance  :  0 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-202 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8240 

Spiked  Analyte  :  1 , 1 ,2~Trichloroethane  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


Mean  %  Recovery  :  102.8  Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation  :  7.25  Acceptance  Criteria  52-150 


Method  :  SW8240 

Spiked  Analyte  :  1 , 1-Dichloroethane 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


07/13/92 

LCS 

450192071308380 

92.00 

07/13/92 

LCS  DUP 

450192071308380 

95.00 

08/11/92 

LCS 

450492081108340 

105.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

450492081108340 

106.00 

08/17/92 

LCS 

450492081711430 

91.00 

08/17/92 

LCS  DUP 

450492081711430 

100.00 

08/21/92 

LCS 

450292082107270 

116.00 

08/21/92 

LCS  DUP 

450292082107270 

114.00 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  102.4 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  9.55 

Acceptance  Criteria 

59-155 

Method  :  SW8240 

Spiked  Analyte  :  1 , 1-Dichloroethene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

07/13/92 

LCS 

450192071308380 

85.00 

07/13/92 

LCS  DUP 

450192071308380 

87.00 

08/11/92 

LCS 

450492081108340 

100.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

450492081108340 

96.00 

08/13/92 

LCS 

450492081310530 

102.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

450492081310530 

90.00 

08/17/92 

LCS 

450492081711430 

90.00 

08/17/92 

LCS  DUP 

450492081711430 

98.00 

08/21/92 

LCS 

450292082107270 

86.00 

08/21/92 

LCS  DUP 

450292082107270 

94.00 

Number  of  Sample 

BS 

:  10 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  92.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  6.07 

Acceptance  Criteria 

D-234 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-203 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8240 

Spi ked  Analyte  :  1,2-Dichloroethane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

07/13/92 

LCS 

450192071308380 

89.00 

07/13/92 

LCS  DUP 

450192071308380 

92.00 

08/11/92 

LCS 

450492081108340 

96.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

450492081108340 

100.00 

08/13/92 

LCS 

450492081310530 

97.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

450492081310530 

91.00 

08/17/92 

LCS 

450492081711430 

81.00 

08/17/92 

LCS  DUP 

450492081711430 

84.00 

08/21/92 

LCS 

450292082107270 

116.00 

08/21/92 

LCS  DUP 

450292082107270 

114.00 

Number  of  Samples 

:  10 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

:  96.0 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation 

:  11.55 

Acceptance  Criteria  49-155 

Method  :  SW8240 

Spiked  Analyte  :  1 ,2-Dichloroethane-d4 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

08/14/92  99-TW-15-01 

450492081310530  85.00 

Number  of  Samples 

1 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

85.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

NC 

Acceptance  Criteria 

70-121 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

-  Blank  Sample 

07/13/92 

09-BT-01 

450192071308380 

98.00 

07/13/92 

METHOD  BLANK 

450192071308380 

97.00 

07/22/92 

lO-BT-01 

450492072211010 

102.00 

07/25/92 

lO-BT-03 

450492072513560 

117.00 

07/30/92 

05-BT-01 

450192073007290 

100,00 

07/30/92 

06-BT-01 

450192072907480 

99.00 

08/05/92 

05-BT-02 

450392080507550 

105.00 

08/11/92 

METHOD  BLANK 

450492081108340 

96.00 

08/13/92 

Ol-BT-02 

450392081308360 

92.00 

08/13/92 

Ol-BT-03 

450392081308360 

94.00 

08/13/92 

05-BT-03 

450492081310530 

86.00 

08/13/92 

06-DS-06 

450492081310530 

86.00 

08/13/92 

11-BT-Ol 

450492081310530 

88.00 

08/13/92 

METHOD  BLANK 

450492081310530 

91.00 

08/14/92 

Ol-DS-05 

450392081308360 

90.00 

08/14/92 

05-DS-05 

450392081308360 

93.00 

08/14/92 

05-DS-06 

450392081308360 

96.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-204 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8240 

Spiked  Analyte  :  1 ,2-Dichloroethane-d4  continued 

Type  of  Spike  :  Surrogate  - 

Blank  Sample 

08/17/92 

Ol-BT-04 

450492081711430 

89.00 

08/17/92 

Ol-DS-04 

450492081711430 

90.00 

08/17/92 

07-DS-04 

450492081711430 

88.00 

08/17/92 

07-DS-05 

450492081711430 

86.00 

08/17/92 

METHOD  BLANK 

450492081711430 

80.00 

08/21/92 

04-BT-01 

450192082011220 

100.00 

08/21/92 

04-BT-04 

450192082011220 

96.00 

08/21/92 

07-BT-01 

450292082107270 

100.00 

08/21/92 

09~DS-05 

450192082011220 

99.00 

08/21/92 

METHOD  BLANK 

450292082107270 

106.00 

09/03/92 

lO-DS-03 

450392090308420 

110.00 

09/03/92 

lO-DS-04 

450392090308420 

104.00 

09/04/92 

12-BT-Ol 

450392090408590 

102.00 

09/11/92 

lO-BT-04 

450392091108290 

100.00 

09/11/92 

10-DS-05 

450392091108290 

103.00 

09/15/92 

07-BT-02 

450392091508530 

93.00 

10/13/92 

09-BT-06 

450492101208290 

95.00 

Number  of  Samples  : 

34 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

96.2 

Above  acceptance  : 

1 

Standard  Deviation  : 

7.70 

Acceptance  Criteria 

76-114 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

-  Laboratory 

Control 

07/13/92 

LCS 

450192071308380 

94.00 

07/13/92 

LCS 

DUP 

450192071308380 

99.00 

08/11/92 

LCS 

450492081108340 

95.00 

08/11/92 

LCS 

DUP 

450492081108340 

96.00 

08/13/92 

LCS 

450492081310530 

89.00 

08/13/92 

LCS 

DUP 

450492081310530 

90.00 

08/17/92 

LCS 

450492081711430 

80.00 

08/17/92 

LCS 

DUP 

450492081711430 

83.00 

08/21/92 

LCS 

450292082107270 

107.00 

08/21/92 

LCS 

DUP 

450292082107270 

106.00 

Number  of  Samples 

:  10 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  93.9 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  8,82 

Acceptance  Criteria 

76-114 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-205 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED  SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8240 

Spiked  Analyte  :  1 ,2-Dichloropropane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

07/13/92  LCS 

450192071308380 

86.00 

07/13/92  LCS  DUP 

450192071308380 

88.00 

08/11/92  LCS 

450492081108340 

95.00 

08/11/92  LCS  DUP 

450492081108340 

95.00 

08/17/92  LCS 

450492081711430 

90.00 

08/17/92  LCS  DUP 

450492081711430 

92.00 

08/21/92  LCS 

450292082107270 

101.00 

08/21/92  LCS  DUP 

450292082107270 

103.00 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  93.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  5.99 

Acceptance  Criteria 

D-210 

Method  :  SW8240 

Spiked  Analyte  :  1 , 4-Bromofl uorobenzene 

Type  of  Spike  ;  Surrogate 

08/14/92  99-TW-15-01 

450492081310530  97.00 

Number  of  Samples 

1 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  97.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  NC 

Acceptance  Criteria 

74-121 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

-  Blank  Sample 

07/13/92 

09-BT-01 

450192071308380 

102.00 

07/13/92 

METHOD  BLANK 

450192071308380 

99.00 

07/22/92 

lO-BT-01 

450492072211010 

91.00 

07/25/92 

lO-BT-03 

450492072513560 

94.00 

07/30/92 

05-BT-01 

450192073007290 

98.00 

07/30/92 

06-BT-01 

450192072907480 

96.00 

08/05/92 

05-BT-02 

450392080507550 

86.00 

08/11/92 

METHOD  BLANK 

450492081108340 

98.00 

08/13/92 

Ol-BT-02 

450392081308360 

87.00 

08/13/92 

Ol-BT-03 

450392081308360 

88.00 

08/13/92 

05-BT-03 

450492081310530 

96.00 

08/13/92 

06-DS-06 

450492081310530 

97.00 

08/13/92 

11-BT-Ol 

450492081310530 

98.00 

08/13/92 

METHOD  BLANK 

450492081310530 

97.00 

08/14/92 

Ol-DS-05 

450392081308360 

88.00 

08/14/92 

05-DS-05 

450392081308360 

87.00 

08/14/92 

05-DS-06 

450392081308360 

87.00 

08/17/92 

Ol-BT-04 

450492081711430 

100.00 

08/17/92 

Ol-DS-04 

450492081711430 

99.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-206 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 

DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8240 

Spiked  Analyte  ;  1 ,4-Bromofl uorobenzene  continued 
Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Blank  Sample 


08/17/92 

07-0S-04 

450492081711430 

99.00 

08/17/92 

07-DS-05 

450492081711430 

99.00 

08/17/92 

METHOD  BLANK 

450492081711430 

96.00 

08/21/92 

04-BT-01 

450192082011220 

98.00 

08/21/92 

04-BT-04 

450192082011220 

93.00 

08/21/92 

07-BT-01 

450292082107270 

93,00 

08/21/92 

09-DS-05 

450192082011220 

97.00 

08/21/92 

METHOD  BLANK 

450292082107270 

94,00 

09/03/92 

lO-DS-03 

450392090308420 

89.00 

09/03/92 

lO-DS-04 

450392090308420 

89.00 

09/04/92 

12-BT-Ol 

450392090408590 

90.00 

09/11/92 

lO-BT-04 

450392091108290 

87.00 

09/11/92 

lO-DS-05 

450392091108290 

87.00 

09/15/92 

07-BT-02 

450392091508530 

86.00 

10/13/92 

09-BT-06 

450492101208290 

96.00 

Number  of  Samples 
M65P  %  Rgcovgry 
Standard  Deviation 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Laboratory  Control 


07/13/92 

LCS 

450192071308380 

103.00 

07/13/92 

LCS  DUP 

450192071308380 

105.00 

08/11/92 

LCS 

450492081108340 

94.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

450492081108340 

96.00 

08/13/92 

LCS 

450492081310530 

100.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

450492081310530 

96.00 

08/17/92 

LCS 

450492081711430 

95.00 

08/17/92 

LCS  DUP 

450492081711430 

96.00 

08/21/92 

LCS 

450292082107270 

96.00 

08/21/92 

LCS  DUP 

450292082107270 

98.00 

Number 

of  Samples  : 

10 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery  : 

97.9 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

3.63 

Acceptance  Criteria 

86-115 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-207 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8Z40 

Spiked  Analyte  :  2-Chloroethyl  vinyl 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

07/13/92  LCS 

07/13/92  LCS  DUP 

08/11/92  LCS 

08/11/92  LCS  DUP 

08/17/92  LCS 

08/17/92  LCS  DUP 

08/21/92  LCS 

08/21/92  LCS  DUP 

ether 

450192071308380 

450192071308380 

450492081108340 

450492081108340 

450492081711430 

450492081711430 

450292082107270 

450292082107270 

80.00 

84.00 

196.00 

166.00 

313.00 

343.00 

80.00 

137.00 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

Mean  %  Recovery 

:  174.9 

Above  acceptance  : 

Standard  Deviation 

:  103.90 

Acceptance  Criteria 

Method  :  SW8240 

Spiked  Analyte  :  2-Hexanone 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

07/13/92 

LCS 

450192071308380 

67.00 

07/13/92 

LCS  DUP 

450192071308380 

70.00 

08/11/92 

LCS 

450492081108340 

59.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

450492081108340 

59.00 

08/17/92 

LCS 

450492081711430 

61.00 

08/17/92 

LCS  DUP 

450492081711430 

64.00 

08/21/92 

LCS 

450292082107270 

74.00 

08/21/92 

LCS  DUP 

450292082107270 

86.00 

Number  of  Samples  :  8 

Mean  %  Recovery  :  67.5 

Standard  Deviation  :  9.18 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  NS 


Method  :  SW8240 

Spiked  Analyte  :  4-Methyl -2-pentanone(MIBK) 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


07/13/92 

LCS 

07/13/92 

LCS 

DUP 

08/11/92 

LCS 

08/11/92 

LCS 

DUP 

08/17/92 

LCS 

08/17/92 

LCS 

DUP 

08/21/92 

LCS 

08/21/92 

LCS 

DUP 

Number  of  Samples  :  8 


450192071308380  89.00 
450192071308380  95.00 
450492081108340  88.00 
450492081108340  86.00 
450492081711430  87.00 
450492081711430  91.00 
450292082107270  73.00 
450292082107270  85.00 

Below  acceptance  :  0 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-208 


TABLE  A~6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8240 

Spiked  Analyte  :  4-Methyl -2-pentanone(MIBK)  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

Mean  %  Recovery  :  86.8  Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation  :  6.39  Acceptance  Criteria  NS 


Method  :  SW8240 
Spiked  Analyte  :  Acetone 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


07/13/92 

LCS 

450192071308380 

87.00 

07/13/92 

LCS  DUP 

450192071308380 

105.00 

08/11/92 

LCS 

450492081108340 

99.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

450492081108340 

96.00 

08/17/92 

LCS 

450492081711430 

119.00 

08/17/92 

LCS  DUP 

450492081711430 

127.00 

08/21/92 

LCS 

450292082107270 

96.00 

08/21/92 

LCS  DUP 

450292082107270 

94.00 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

Mean  %  Recovery 

:  102.9 

Above  acceptance  : 

Standard  Deviation 

:  13.56 

Acceptance  Criteri 

Method  :  SW8240 
Spiked  Analyte  :  Benzene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


07/13/92 

LCS 

450192071308380 

84.00 

07/13/92 

LCS  DUP 

450192071308380 

85.00 

08/11/92 

LCS 

450492081108340 

98.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

450492081108340 

96.00 

08/13/92 

LCS 

450492081310530 

102.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

450492081310530 

94.00 

08/17/92 

LCS 

450492081711430 

94.00 

08/17/92 

LCS  DUP 

450492081711430 

93.00 

08/21/92 

LCS 

450292082107270 

99.00 

08/21/92 

LCS  DUP 

450292082107270 

102.00 

Number  of  Samples  : 

10 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

94.7 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

6.24 

Acceptance  Criteria 

37-151 

Date  Compiled;  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-209 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8240 

Spiked  Analyte  :  Bromodi chi oromethane 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


07/13/92 

LCS 

450192071308380 

88.00 

07/13/92 

LCS 

DUP 

450192071308380 

90.00 

08/11/92 

LCS 

450492081108340 

100.00 

08/11/92 

LCS 

DUP 

450492081108340 

100.00 

08/17/92 

LCS 

450492081711430 

91.00 

08/17/92 

LCS 

DUP 

450492081711430 

95.00 

08/21/92 

LCS 

450292082107270 

116.00 

08/21/92 

LCS 

DUP 

450292082107270 

119.00 

Number  of  Sample 

BS 

:  8 

Below  acceptance  : 

Mean  %  Recovery 

:  99.9 

Above  acceptance  : 

Standard  Deviation 

:  11.75 

Acceptance  Criteria 

Method  :  SW8240 
Spiked  Analyte  :  Bromomethane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


07/13/92 

LCS 

450192071308380 

46.00 

07/13/92 

LCS 

DUP 

450192071308380 

45.00 

08/11/92 

LCS 

450492081108340 

57.00 

08/11/92 

LCS 

DUP 

450492081108340 

59.00 

08/17/92 

LCS 

450492081711430 

61.00 

08/17/92 

LCS 

DUP 

450492081711430 

64.00 

08/21/92 

LCS 

450292082107270 

57.00 

08/21/92 

LCS 

DUP 

450292082107270 

51.00 

Number  of 

Sampl es 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  55.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard 

Deviation 

:  6.95 

Acceptance  Criteria 

D-242 

Method  :  SW8240 

Spiked  Analyte  :  Carbon  disulfide 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


07/13/92 

LCS 

450192071308380 

71.00 

07/13/92 

LCS  DUP 

450192071308380 

75.00 

08/11/92 

LCS 

450492081108340 

138.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

450492081108340 

135.00 

08/17/92 

LCS 

450492081711430 

60.00 

08/17/92 

LCS  DUP 

450492081711430 

60.00 

08/21/92 

LCS 

450292082107270 

114.00 

08/21/92 

LCS  DUP 

450292082107270 

113.00 

Number  of  Samples  :  8  Below  acceptance  :  0 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-210 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8240 

Spiked  Analyte  :  Carbon  disulfide  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

Mean  %  Recovery  :  95.8  Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation  :  32.85  Acceptance  Criteria  NS 


Method  :  SW8240 

Spiked  Analyte  :  Carbon  tetrachloride 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


07/13/92 

LCS 

450192071308380 

83.00 

07/13/92 

LCS  DUP 

450192071308380 

82.00 

08/11/92 

LCS 

450492081108340 

90.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

450492081108340 

94.00 

08/13/92 

LCS 

450492081310530 

87.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

450492081310530 

80.00 

08/17/92 

LCS 

450492081711430 

73.00 

08/17/92 

LCS  DUP 

450492081711430 

76.00 

08/21/92 

LCS 

450292082107270 

109.00 

08/21/92 

LCS  DUP 

450292082107270 

116.00 

Number  of  Sampl( 

BS 

:  10 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  89.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  13.94 

Acceptance  Criteria 

70-140 

Method  :  SW8240 

Spiked  Analyte  :  Chlorobenzene 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


07/13/92 

LCS 

450192071308380 

87.00 

07/13/92 

LCS  DUP 

450192071308380 

87.00 

08/11/92 

LCS 

450492081108340 

90.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

450492081108340 

89.00 

08/13/92 

LCS 

450492081310530 

98.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

450492081310530 

86.00 

08/17/92 

LCS 

450492081711430 

88.00 

08/17/92 

LCS  DUP 

450492081711430 

88.00 

08/21/92 

LCS 

450292082107270 

92.00 

08/21/92 

LCS  DUP 

450292082107270 

94.00 

Number  of  Samples  : 

10 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

89.9 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

3.75 

Acceptance  Criteria 

37-160 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-211 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8240 

Spiked  Analyte  :  Chloroethane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

07/13/92 

LCS 

450192071308380 

62.00 

07/13/92 

LCS 

DUP 

450192071308380 

62.00 

08/11/92 

LCS 

450492081108340 

80.00 

08/11/92 

LCS 

DUP 

450492081108340 

78.00 

08/17/92 

LCS 

450492081711430 

87.00 

08/17/92 

LCS 

DUP 

450492081711430 

87.00 

08/21/92 

LCS 

450292082107270 

72.00 

08/21/92 

LCS 

DUP 

450292082107270 

92.00 

Number  of  Sampli 

5S 

:  8 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

:  77.5 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation 

:  11.39 

Acceptance  Criteria  NS 

Method  :  SW8240 

Spiked  Analyte  :  Chloroform 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

07/13/92 

LCS 

450192071308380 

98.00 

07/13/92 

LCS 

DUP 

450192071308380 

101.00 

08/11/92 

LCS 

450492081108340 

105.00 

08/11/92 

LCS 

DUP 

450492081108340 

110.00 

08/13/92 

LCS 

450492081310530 

109.00 

08/13/92 

LCS 

DUP 

450492081310530 

103.00 

08/17/92 

LCS 

450492081711430 

90.00 

08/17/92 

LCS 

DUP 

450492081711430 

98.00 

08/21/92 

LCS 

450292082107270 

119.00 

08/21/92 

LCS 

DUP 

450292082107270 

121.00 

Number  of  Samples 

:  10 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  105.4 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  9.63 

Acceptance  Criteria 

51-138 

Method  :  SW8240 

Spiked  Analyte  :  Chloromethane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

07/13/92 

LCS 

450192071308380 

68.00 

07/13/92 

LCS  DUP 

450192071308380 

67.00 

08/11/92 

LCS 

450492081108340 

87.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

450492081108340 

102.00 

08/17/92 

LCS 

450492081711430 

86.00 

08/17/92 

LCS  DUP 

450492081711430 

99.00 

08/21/92 

LCS 

450292082107270 

96.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-212 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8240 

Spiked  Analyte  :  Chi oromethane  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/21/92  LCS  DUP  450292082107270  93.00 


Number  of  Samples  :  8 

Mean  %  Recovery  :  87.3 

Standard  Deviation  :  13.35 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  D-273 


Method  :  SW8240 


Spiked  Analyte  :  Di bromochl oromethane 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


07/13/92 

LCS 

450192071308380 

88.00 

07/13/92 

LCS 

DUP 

450192071308380 

89.00 

08/11/92 

LCS 

450492081108340 

96.00 

08/11/92 

LCS 

DUP 

450492081108340 

98.00 

08/17/92 

LCS 

450492081711430 

91.00 

08/17/92 

LCS 

DUP 

450492081711430 

95.00 

08/21/92 

LCS 

450292082107270 

101.00 

08/21/92 

LCS 

DUP 

450292082107270 

108.00 

Number  of  Sampli 

BS 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  95.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  6.67 

Acceptance  Criteria 

53-149 

Method  :  SW8240 

Spiked  Analyte  :  Ethyl  benzene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

07/13/92 

LCS 

450192071308380 

93.00 

07/13/92 

LCS 

DUP 

450192071308380 

93.00 

08/11/92 

LCS 

450492081108340 

93.00 

08/11/92 

LCS 

DUP 

450492081108340 

98.00 

08/17/92 

LCS 

450492081711430 

91.00 

08/17/92 

LCS 

DUP 

450492081711430 

93.00 

08/21/92 

LCS 

450292082107270 

96.00 

08/21/92 

LCS 

DUP 

450292082107270 

103.00 

Number  of  Sampl( 

BS 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  95.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  3.89 

Acceptance  Criteria 

37-162 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-213 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8240 

Spiked  Analyte  :  Methyl 

ethyl  ketone 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

07/13/92 

LCS 

450192071308380 

67.00 

07/13/92 

LCS  DUP 

450192071308380 

75.00 

08/11/92 

LCS 

450492081108340 

58.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

450492081108340 

57.00 

08/13/92 

LCS 

450492081310530 

60.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

450492081310530 

56.00 

08/17/92 

LCS 

450492081711430 

59.00 

08/17/92 

LCS  DUP 

450492081711430 

63.00 

08/21/92 

LCS 

450292082107270 

60.00 

08/21/92 

LCS  DUP 

450292082107270 

66.00 

Number  of  Samples 

:  10 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  62.1 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  5.82 

Acceptance  Criteria 

55-127 

Method  :  SW8240 

Spiked  Analyte  :  Methylene 

chloride 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

07/13/92 

LCS 

450192071308380 

90.00 

07/13/92 

LCS  DUP 

450192071308380 

92.00 

08/11/92 

LCS 

450492081108340 

108.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

450492081108340 

120.00 

08/17/92 

LCS 

450492081711430 

106.00 

08/17/92 

LCS  DUP 

450492081711430 

116.00 

08/21/92 

LCS 

450292082107270 

126.00 

08/21/92 

LCS  DUP 

450292082107270 

129.00 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  110.9 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  14.59 

Acceptance  Criteria 

D-221 

Method  :  SW8240 
Spiked  Analyte  :  Styrene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


07/13/92 

LCS 

450192071308380 

89.00 

07/13/92 

LCS  DUP 

450192071308380 

91.00 

08/11/92 

LCS 

450492081108340 

94.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

450492081108340 

96.00 

08/17/92 

LCS 

450492081711430 

94.00 

08/17/92 

LCS  DUP 

450492081711430 

95.00 

08/21/92 

LCS 

450292082107270 

115.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-214 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8240 

Spiked  Analyte  :  Styrene  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/21/92  LCS  DUP  450292082107270  116,00 


Number  of  Samples  :  8 

Mean  %  Recovery  :  98.8 

Standard  Deviation  :  10.58 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  NS 


Method  :  SW8240 

Spiked  Analyte  :  Tetrachl oroethene 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


07/13/92 

LCS 

450192071308380 

87.00 

07/13/92 

LCS  DUP 

450192071308380 

85.00 

08/11/92 

LCS 

450492081108340 

96,00 

08/11/92 

LCS  DUP 

450492081108340 

96.00 

08/13/92 

LCS 

450492081310530 

105.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

450492081310530 

89.00 

08/17/92 

LCS 

450492081711430 

94.00 

08/17/92 

LCS  DUP 

450492081711430 

95.00 

08/21/92 

LCS 

450292082107270 

94.00 

08/21/92 

LCS  DUP 

450292082107270 

97.00 

Number 

of  Samples 

:  10 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  93.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  5.71 

Acceptance  Criteria 

64-148 

Method  :  SW8240 
Spiked  Analyte  :  Toluene 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


07/13/92 

LCS 

450192071308380 

99.00 

07/13/92 

LCS 

DUP 

450192071308380 

102.00 

08/11/92 

LCS 

450492081108340 

101.00 

08/11/92 

LCS 

DUP 

450492081108340 

99.00 

08/17/92 

LCS 

450492081711430 

97.00 

08/17/92 

LCS 

DUP 

450492081711430 

100.00 

08/21/92 

LCS 

450292082107270 

105.00 

08/21/92 

LCS 

DUP 

450292082107270 

106.00 

Number  of  Samplf 

2S 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  101.1 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  3.09 

Acceptance  Criteria 

47-150 

Date  Compiled:  13  May  1994 

ND  = 

Not  Detected  NC  =  Not 

Calculable  NS  = 

Not  Specified 

A-6-215 

TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID 


Method  :  SW8240 
Spiked  Analyte  :  Toluene-d8 


% 

RECOVERY 


Type  of  Spike  :  Surrogate 


08/14/92  99-TW-15-01 

450492081310530  103.00 

Number  of  Samples 

:  1 

Below  acceptance  : 

Mean  %  Recovery 

:  103.0 

Above  acceptance  : 

Standard  Deviation 

:  NC 

Acceptance  Criteria 

Spike  :  Surrogate 

-  Blank  Sample 

07/13/92 

09-BT-01 

450192071308380 

106.00 

07/13/92 

METHOD  BLANK 

450192071308380 

106.00 

07/22/92 

lO-BT-01 

450492072211010 

100.00 

07/25/92 

lO-BT-03 

450492072513560 

103.00 

07/30/92 

05-BT-01 

450192073007290 

106.00 

07/30/92 

06-BT-01 

450192072907480 

106.00 

08/05/92 

05-BT-02 

450392080507550 

106.00 

08/11/92 

METHOD  BLANK 

450492081108340 

102.00 

08/13/92 

Ol-BT-02 

450392081308360 

105.00 

08/13/92 

Ol-BT-03 

450392081308360 

105.00 

08/13/92 

05-BT-03 

450492081310530 

101.00 

08/13/92 

06-DS-06 

450492081310530 

103.00 

08/13/92 

11-BT-Ol 

450492081310530 

104.00 

08/13/92 

METHOD  BLANK 

450492081310530 

104.00 

08/14/92 

Ol-DS-05 

450392081308360 

106.00 

08/14/92 

05-DS-05 

450392081308360 

106.00 

08/14/92 

05-DS-06 

450392081308360 

108.00 

08/17/92 

Ol-BT-04 

450492081711430 

106.00 

08/17/92 

01-DS-04 

450492081711430 

105.00 

08/17/92 

07-DS-04 

450492081711430 

102.00 

08/17/92 

07-DS-05 

450492081711430 

103.00 

08/17/92 

METHOD  BLANK 

450492081711430 

101.00 

08/21/92 

04-BT-01 

450192082011220 

100.00 

08/21/92 

04-BT-04 

450192082011220 

100.00 

08/21/92 

07-BT-01 

450292082107270 

106.00 

08/21/92 

09-DS-05 

450192082011220 

100.00 

08/21/92 

METHOD  BLANK 

450292082107270 

102.00 

09/03/92 

lO-DS-03 

450392090308420 

106.00 

09/03/92 

lO-DS-04 

450392090308420 

108.00 

09/04/92 

12-BT-Ol 

450392090408590 

109.00 

09/11/92 

lO-BT-04 

450392091108290 

108.00 

09/11/92 

lO-DS-05 

450392091108290 

103.00 

09/15/92 

07-BT-02 

450392091508530 

105.00 

10/13/92 

09-BT-06 

450492101208290 

89.00 

Number  of  Sampli 

es  : 

34 

Below  acceptance  : 

Mean  %  Recovery 

103.8 

Above  acceptance  : 

Standard  Deviation  : 

3.65 

Acceptance  Criteria 

0 

0 

88-110 


0 

0 

88-110 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-216 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8240 

Spiked  Analyte  :  Toluene-d8  continued 
Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Laboratory  Control 
Type  of  Spike  :  Surrogate  ~  Laboratory  Control 


07/13/92 

LCS 

450192071308380 

105.00 

07/13/92 

LCS  DUP 

450192071308380 

106.00 

08/11/92 

LCS 

450492081108340 

101.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

450492081108340 

100.00 

08/13/92 

LCS 

450492081310530 

103.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

450492081310530 

104.00 

08/17/92 

LCS 

450492081711430 

102.00 

08/17/92 

LCS  DUP 

450492081711430 

103.00 

08/21/92 

LCS 

450292082107270 

101.00 

08/21/92 

LCS  DUP 

450292082107270 

101.00 

Number  of  Sampli 

es 

:  10 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  102.6 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  1.96 

Acceptance  Criteria 

88-110 

Method  :  SW8240 

Spiked  Analyte  :  Tri broniomethane(Bromoform) 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


07/13/92 

LCS 

450192071308380 

88.00 

07/13/92 

LCS  DUP 

450192071308380 

89.00 

08/11/92 

LCS 

450492081108340 

99.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

450492081108340 

97.00 

08/17/92 

LCS 

450492081711430 

96.00 

08/17/92 

LCS  DUP 

450492081711430 

100.00 

08/21/92 

LCS 

450292082107270 

94.00 

08/21/92 

LCS  DUP 

450292082107270 

102.00 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


8 

95.6 

5.04 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  45-169 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-217 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8240 

Spiked  Analyte  :  Tri chi oroethene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

07/13/92 

LCS 

450192071308380 

81.00 

07/13/92 

LCS  DUP 

450192071308380 

80.00 

08/11/92 

LCS 

450492081108340 

94.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

450492081108340 

96.00 

08/13/92 

LCS 

450492081310530 

114.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

450492081310530 

103.00 

08/17/92 

LCS 

450492081711430 

93.00 

08/17/92 

LCS  DUP 

450492081711430 

99.00 

08/21/92 

LCS 

450292082107270 

98.00 

08/21/92 

LCS  DUP 

450292082107270 

98.00 

Number  of  Samples 

:  10 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

:  95.6 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation 

:  9.90 

Acceptance  Criteria  71-157 

Method  :  SW8240 

Spiked  Analyte  :  Vinyl  acetate 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

07/13/92 

LCS 

450192071308380 

72.00 

07/13/92 

LCS  DUP 

450192071308380 

66.00 

08/11/92 

LCS 

450492081108340 

102.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

450492081108340 

108.00 

08/17/92 

LCS 

450492081711430 

53.00 

08/17/92 

LCS  DUP 

450492081711430 

66.00 

08/21/92 

LCS 

450292082107270 

134.00 

08/21/92 

LCS  DUP 

450292082107270 

141.00 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

:  92.8 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation 

:  33.36 

Acceptance  Criteria  D-251 

Method  :  SW8240 

Spiked  Analyte  :  Vinyl 

chl ori de 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

07/13/92 

LCS 

450192071308380 

83.00 

07/13/92 

LCS  DUP 

450192071308380 

85.00 

08/11/92 

LCS 

450492081108340 

100.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

450492081108340 

102.00 

08/13/92 

LCS 

450492081310530 

91.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

450492081310530 

77.00 

08/17/92 

LCS 

450492081711430 

99.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-218 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8240 

Spiked  Analyte  :  Vinyl  chloride  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/17/92 

08/21/92 

08/21/92 

LCS 

LCS 

LCS 

DUP 

DUP 

450492081711430 

450292082107270 

450292082107270 

107.00 

115,00 

98.00 

Number  of  Samples 

:  10 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  95.7 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  11.65 

Acceptance  Criteria 

NS 

Method  :  SW8240 
Spiked  Analyte  :  Xylenes 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


07/13/92 

LCS 

450192071308380 

96.00 

07/13/92 

LCS  DUP 

450192071308380 

97.00 

08/11/92 

LCS 

450492081108340 

94.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

450492081108340 

97.00 

08/17/92 

LCS 

450492081711430 

95.00 

08/17/92 

LCS  DUP 

450492081711430 

98.00 

08/21/92 

LCS 

450292082107270 

106.00 

08/21/92 

LCS  DUP 

450292082107270 

108.00 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

:  98.9 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation 

:  5.19 

Acceptance  Criteria  55-125 

Method  :  SW8240 

Spiked  Analyte  :  ci s-1 ,3-Dichloropropene 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


07/13/92 

LCS 

450192071308380 

90.00 

07/13/92 

LCS  DUP 

450192071308380 

89.00 

08/11/92 

LCS 

450492081108340 

100.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

450492081108340 

101.00 

08/17/92 

LCS 

450492081711430 

91.00 

08/17/92 

LCS  DUP 

450492081711430 

96.00 

08/21/92 

LCS 

450292082107270 

93.00 

08/21/92 

LCS  DUP 

450292082107270 

96.00 

Number 

of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  94.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  4.50 

Acceptance  Criteria 

D-227 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-219 


TABLE  A-6.  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED  SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  ;  SW8240 

Spiked  Analyte  :  trans-1 ,2-Di chloroethene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/11/92  LCS 

450492081108340 

104.00 

08/11/92  LCS  DUP 

450492081108340 

105.00 

08/17/92  LCS 

450492081711430 

93.00 

08/17/92  LCS  DUP 

450492081711430 

99.00 

08/21/92  LCS 

450292082107270 

113.00 

08/21/92  LCS  DUP 

450292082107270 

114.00 

Number  of  Samples  ; 

6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery  : 

104.7 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

8.07 

Acceptance  Criteria 

54-156 

Method  :  SW8240 

Spiked  Analyte  :  trans-1,3- 

Diehl oropropene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

07/13/92 

LCS 

450192071308380 

86.00 

07/13/92 

LCS  DUP 

450192071308380 

87.00 

08/11/92 

LCS 

450492081108340 

97.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

450492081108340 

95.00 

08/17/92 

LCS 

450492081711430 

89.00 

08/17/92 

LCS  DUP 

450492081711430 

87.00 

08/21/92 

LCS 

450292082107270 

87.00 

08/21/92 

LCS  DUP 

450292082107270 

90.00 

Number  of  Samples  : 

8 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

89.8 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation  : 

4.10 

Acceptance  Criteria  17-183 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  1,2,4-Trichlorobenzene 

Type  of  Spike  ;  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

86.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

82.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

82.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

86.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

62.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

87.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

78.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

93.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

58.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

63.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

81.00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-220 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  1,2,4- 

Tri chlorobenzene  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

83.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

89.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

93.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

91.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

92.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

84.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

74.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

100.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

92.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

100.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

86.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

95.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

89.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

95.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

86.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

98.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

96.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

91.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

96.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

75.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

68.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

89.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

83.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

92.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

92.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

92.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

73.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

98.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

70.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

97.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

91.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

55.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

79.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

86.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

85.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

76.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

86.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

80.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

88.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

79.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

85,00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

88.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

89.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

90.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

85.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

96.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

70.00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-221 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 

DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  1,2,4-Trichlorobenzene  continued 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/14/92 

10/14/92 

10/16/92 

10/16/92 

LCS 

LCS 

LCS 

LCS 

DUP 

DUP 

MSD192101413560 

MSD192101413560 

MSD192101609100 

MSD192101609100 

85.00 

88.00 

81.00 

75.00 

Number  of  Samples 

:  62 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  84.7 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  10.11 

Acceptance  Criteria 

44-142 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

08/12/92 

06-SW-01-01 

MS 

MSD292081208090 

76.00 

08/12/92 

06-SW-01-01 

MSD 

MSD292081208090 

70.00 

09/14/92 

04-SW-02-01 

MS 

MSD192091409020 

52.00 

09/14/92 

04-SW-02-01 

MSD 

MSD192091409020 

47.00 

09/16/92 

07-MW-01-01 

MS 

MSD292091608230 

46.00 

09/16/92 

07-MW-01-01 

MSD 

MSD292091608230 

51.00 

09/17/92 

lO-MW-02-02 

MS 

MSD292091608230 

45.00 

09/17/92 

lO-MW-02-02 

MSD 

MSD292091608230 

53.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MS 

MSD292092208350 

65.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MSD 

MSD292092208350 

69.00 

09/22/92 

09-MW-01-01 

MS 

MSD292092208350 

70.00 

09/22/92 

09-MW-01-01 

MSD 

MSD292092208350 

67.00 

09/25/92 

09-MW-03-01 

MS 

MSD192092508330 

68.00 

09/25/92 

09-MW-03-01 

MSD 

MSD192092508330 

66.00 

09/25/92 

09-MW-05-01 

MS 

MSD292092508300 

82.00 

09/25/92 

09-MW-05-01 

MSD 

MSD292092508300 

87.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MS 

MSD292092808120 

67.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MSD 

MSD292092808120 

63.00 

09/28/92 

05-MW-05-01 

MS 

MSD292092808120 

77.00 

09/28/92 

05-MW-05-01 

MSD 

MSD292092808120 

76.00 

10/13/92 

03-DS-01  MS 

MSD292101308230 

47.00 

10/14/92 

03-DS-01  MSD 

MSD292101308230 

51.00 

Number  of  Sampli 

es 

:  22 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

:  63,4 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation 

:  12.55 

Acceptance  Criteria  44-142 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-222 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  1 ,2~Di chlorobenzene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

90.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

83.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

81.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

89.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

48.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

85.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

68.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSDi92081308540 

94.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

20.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

31.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

86.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

88.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

93.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

92.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

95.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

95.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

78.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MS0192090510590 

63.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

95.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

88.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

98.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

88.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

92.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

97.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

101.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

99.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

101.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

97.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

89.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

99.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

75.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

39.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

89.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

80.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

87.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

100.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

97.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

79.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

98.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

74.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

100.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

84,00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

41.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

73.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

78.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

88.00 

10/01/92 

LCS 

MS0192100108280 

78.00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-223 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  1 , 2-Di chlorobenzene  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

90.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

68.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

96.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

64.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

92.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

97.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

81.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

72.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

62.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

102.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

105.00 

10/14/92 

LCS 

MS0192101413560 

89.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

92.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

87.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

80.00 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


62 

83.2 

17.69 


Below  acceptance  :  2 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  32-129 


Method  :  SW8270 

1  Analyte  :  1 ,3-Di chlorobenzene 

of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

88.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

81.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

79.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

87.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

41.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

78.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

61.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

88.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

14.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

25.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

80.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

81.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

86.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

84.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

87.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

91.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

66.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

49.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

90.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

82.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

90.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-224 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  1 ,3“Di chlorobenzene  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

78.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

84.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

89.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

94.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

90.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

94.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

89.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

82.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

92.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

65.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

31.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

81.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

70.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

88.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

90.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

87.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

65.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

90.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

62.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

92.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

75.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

36.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

64.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

70.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

78.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

72.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

82.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

53.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

89.00 

10/06/92 

LCS 

MSD1921006093i0 

52.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

78.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

91.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

74.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

59.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

53.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

89.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

91.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

86.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

86.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

80.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD19210i609100 

73.00 

Number  of  Samples  :  62 

Mean  %  Recovery  :  75.4 

Standard  Deviation  :  18.05 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  0^172 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-225 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  1 ,4-Dichl orobenzene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

84.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

77.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

77.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

84.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

42.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

78.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

61.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

89.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

15.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

25.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

78.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

82.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

82.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

81.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

84.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

86.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

69.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

52.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

85.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

79,00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

87.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

80.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

80.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

90.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

96.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

91.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

90.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

86.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

78.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

87.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

63.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

31.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

78.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

67.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

89.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

87.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

87.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

74.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

88.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

68.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

90.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

74.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

35.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

67.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

68.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

81.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

76.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

85.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-226 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  1 ,4-Di chlorobenzene  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

59.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

89.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

56.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

86.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

93.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

83.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

59.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

52.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

87.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

60.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

84.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

86.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

80.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

74.00 

Number  of  Sampl( 

3S 

:  62 

Below  acceptance  : 

1 

Mean  %  Recovery 

:  74.7 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  17.19 

Acceptance  Criteria 

20-124 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

08/12/92 

06-SW-01-01 

MS 

MSD292081208090 

74.00 

08/12/92 

06-SW-01-01 

MSD 

MSD292081208090 

68.00 

09/14/92 

04-SW-02-01 

MS 

MSD192091409020 

42.00 

09/14/92 

04-SW-02-01 

MSD 

MSD192091409020 

36.00 

09/16/92 

07-MW-01-01 

MS 

MSD292091608230 

39.00 

09/16/92 

07-MW-01-01 

MSD 

MSD292091608230 

41.00 

09/17/92 

lO-MW-02-02 

MS 

MSD292091608230 

37.00 

09/17/92 

lO-MW-02-02 

MSD 

MSD292091608230 

41.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MS 

MSD292092208350 

66.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MSD 

MSD292092208350 

72.00 

09/22/92 

09-MW-01-01 

MS 

MSD292092208350 

61.00 

09/22/92 

09-MW-01-01 

MSD 

MSD292092208350 

57.00 

09/25/92 

09-MW-03-01 

MS 

MSD192092508330 

61.00 

09/25/92 

09-MW-03-01 

MSD 

MSD192092508330 

57.00 

09/25/92 

09-MW-05-01 

MS 

MSD292092508300 

73.00 

09/25/92 

09-MW-05-01 

MSD 

MSD292092508300 

77.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MS 

MSD292092808120 

52.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MSD 

MSD292092808120 

49.00 

09/28/92 

05-MW-05-01 

MS 

MSD292092808120 

64.00 

09/28/92 

05-MW-05-01 

MSD 

MSD292092808120 

67.00 

10/13/92 

03-DS-01  MS 

MSD292101308230 

45.00 

10/14/92 

03-DS-01  MSD 

MSD29210i308230 

44.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-227 


TABLE  A-6.  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID 


% 

RECOVERY 


Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  1 ,4-Di chi orobenzene  continued 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

Number  of  Samples  :  22 

Mean  %  Recovery  :  55.6 

Standard  Deviation  :  13.48 


Below  acceptance  :  0 

Aboye  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  20-124 


Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2 ,4, 5-Trichlorophenol 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

82.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

79.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

75.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

75.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

74.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

78.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

87.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

76.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

75.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

M$D292081408330 

79.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

86.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

86.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

82.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

74.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

76.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

41.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

80.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

80.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

79.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

77.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

81.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

82.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

78.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

87.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

86.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

81.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

84.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

81.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

85.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

82.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

77.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

78.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

75.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

75.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

88.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

78.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

85.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-228 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2,4,5-Trichlorophenol 

continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

82.00 

09/25/92 

LCS 

DUP 

MSD292092508300 

86.00 

09/25/92 

LCS 

DUP 

MSD192092508330 

80.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

78.00 

09/28/92 

LCS 

DUP 

MSD292092808120 

73.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

70.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

93.00 

09/29/92 

LCS 

DUP 

MSD292092908230 

76.00 

09/29/92 

LCS 

DUP 

MSD192092910200 

84.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

77.00 

10/01/92 

LCS 

DUP 

MSD192100108280 

78.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

78.00 

10/05/92 

LCS 

DUP 

MSD192100509030 

78.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

78.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

83.00 

10/06/92 

LCS 

DUP 

MSD192100609310 

77.00 

10/06/92 

LCS 

DUP 

MSD192100609310 

84.00 

10/07/92 

LCS 

M$D292100708110 

80.00 

10/07/92 

LCS 

DUP 

MSD292100708110 

81.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

90.00 

10/13/92 

LCS 

DUP 

MSD29210i308230 

116.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

79.00 

10/14/92 

LCS 

DUP 

MSD192101413560 

81.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

81.00 

10/16/92 

LCS 

DUP 

MSD192101609100 

71.00 

Number  of  Samples 

:  62 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  80.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  8.17 

Acceptance  Criteria 

NS 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2,4, 6-Tribromophenol 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

08/12/92 

06-SW-01-01 

MSD292081208090 

57.00 

08/12/92 

06-SW-01-01 

MS 

MSD292081208090 

57.00 

08/12/92 

06-SW-01-01 

MSD 

MSD292081208090 

52.00 

08/13/92 

06-DS-07 

MSD292081307550 

31.00 

08/13/92 

06-SW-02-01 

MSD292081307550 

85.00 

08/14/92 

05-SW-01-01 

MSD292081408330 

84.00 

08/14/92 

05-SW-02-01 

MSD292081408330 

86.00 

08/17/92 

05-DS-07 

MSD292081714490 

80.00 

08/18/92 

OS-SW-OS-Ol 

MSD292081808190 

86.00 

08/28/92 

99>TW-15-01 

MSD292082808230 

88.00 

09/05/92 

04-DS-03 

MSD192090510590 

19.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-229 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

% 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  2,4,6-Tribromophenol  continued 

'  Spike  :  Surrogate 

09/05/92 

04-SW-01-01 

MSD192090510590 

84.00 

09/05/92 

04-SW-03-01 

MSD192090510590 

88.00 

09/05/92 

04-SW-04-01 

MSD192090510590 

30.00 

09/05/92 

07-SW-01-01 

MSD192090510590 

76.00 

09/05/92 

07-SW-02-01 

MSD192090510590 

100.00 

09/14/92 

04-SW-02-01 

MSD192091409020 

107.00 

09/14/92 

04-SW-02-01  MS 

MSD192091409020 

106.00 

09/14/92 

04-SW-02-01  MSD 

MSD192091409020 

99.00 

09/15/92 

04-MW-02-01 

MSD192091508320 

80.00 

09/15/92 

04-MW-03-01 

MSD192091508320 

40.00 

09/15/92 

07-MW-02-01 

MSD192091508320 

79.00 

09/15/92 

07-MW-03-01 

MSD192091508320 

57.00 

09/15/92 

07-MW-04-01 

MSD192091508320 

23.00 

09/16/92 

07-DS-09 

MSD292091608230 

72.00 

09/16/92 

07-DS-10 

MSD192091609020 

96.00 

09/16/92 

07-MW-01-01 

MSD292091608230 

77.00 

09/16/92 

07-MW-01-01  MS 

MSD292091608230 

64.00 

09/16/92 

07-MW-01-01  MSD 

MSD292091608230 

59.00 

09/16/92 

lO-MW-01-02 

MSD292091608230 

68.00 

09/16/92 

lO-MW-03-02 

MSD292091608230 

78.00 

09/17/92 

lO-DS-06 

MSD292091608230 

64.00 

09/17/92 

lO-MW-02-02 

MSD292091608230 

77.00 

09/17/92 

lO-MW-02-02  MS 

MSD292091608230 

69.00 

09/17/92 

lO-MW-02-02  MSD 

MSD292091608230 

61.00 

09/22/92 

05-DS-08 

MSD292092208350 

91.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MSD292092208350 

66.00 

09/22/92 

05-MW-07-01  MS 

MSD292092208350 

30.00 

09/22/92 

05-MW-07-01  MSD 

MSD292092208350 

51.00 

09/22/92 

05-MW-08-01 

MSD292092208350 

92.00 

09/22/92 

05-MW-09-01 

MSD292092208350 

81.00 

09/22/92 

05-MW-10-01 

MSD292092208350 

60.00 

09/22/92 

06-DS-08 

MSD292092208350 

86.00 

09/22/92 

06-MW-03-01 

MSD292092208350 

83.00 

09/22/92 

09-DS-07 

MSD292092208350 

20.00 

09/22/92 

09-MW-01-01 

MSD292092208350 

6.00 

09/22/92  ■ 

09-MW-01-01  MS 

MSD292092208350 

18.00 

09/22/92 

09-MW-01-01  MSD 

MSD292092208350 

47.00 

09/22/92 

09-MW-04-01 

MSD292092208350 

75.00 

09/23/92 

03-GW-01-01 

MSD292092208350 

86.00 

09/23/92 

03-GW-02-01 

MSD292092208350 

26.00 

09/23/92 

05-MW-02-01 

MSD292092208350 

89.00 

09/23/92 

09-MW-14-01 

MSD292092208350 

84.00 

09/25/92 

09-DS-08 

MSD192092508330 

37.00 

09/25/92 

09-MW-03-01 

MSD192092508330 

31.00 

09/25/92 

09-MW-03-01  MS 

MSD192092508330 

36.00 

09/25/92 

09-MW-03-01  MSD 

MSD192092508330 

21.00 

09/25/92 

09-MW-05-01 

MSD292092508300 

74.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-230 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS.  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2,4, 6-Tri bromophenol  continued 
Type  of  Spike  :  Surrogate 


09/25/92 

09-MW-05-01  MS 

MSD292092508300 

56.00 

09/25/92 

09-MW-05-01  MSD 

MSD292092508300 

23.00 

09/25/92 

09-MW-06-01 

MSD292092508300 

76.00 

09/25/92 

09-MW-07-01 

MSD192092508330 

81.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MSD292092808120 

84.00 

09/28/92 

02-GW-01-01  MS 

MSD292092808120 

76.00 

09/28/92 

02-GW-01-01  MSD 

MSD292092808120 

81.00 

09/28/92 

02-GW-02-01 

MSD292092808120 

59.00 

09/28/92 

05-MW-05-01 

MSD292092808120 

78.00 

09/28/92 

05-MW-05-01  MS 

MSD292092808120 

59.00 

09/28/92 

05-MW-05-01  MSD 

MSD292092808120 

97.00 

09/28/92 

05-MW-06-01 

MSD292092808120 

75.00 

09/29/92 

05-DS-09 

MSD292092808120 

78.00 

09/29/92 

05-MW-01-01 

MSD192092910200 

13.00 

09/29/92 

05-MW-03-01 

MSD292092808120 

7.00 

09/29/92 

05-MW-04-01 

MSD192092910200 

20.00 

10/01/92 

05-MW-11-01 

MSD192100108280 

4.00 

10/01/92 

05-MW-12-01 

MSD192100108280 

90.00 

10/01/92 

12-MW-Ol-Ol 

MSD192100108280 

73.00 

10/01/92 

12-MW-02-01 

MSD192100108280 

81.00 

10/06/92 

06-MW-01-01 

MSD192100609310 

76.00 

10/06/92 

06-MW-02-01 

MSD192100609310 

57.00 

10/06/92 

06-MW-06-01 

MSD192100609310 

20.00 

10/06/92 

09-MW-10-01 

MSD192100509030 

45.00 

10/06/92 

09-MW-11-01 

MSD192100609310 

8.00 

10/06/92 

ll-MW-02-01 

MSD192100609310 

10.00 

10/07/92 

06-MW-04-01 

MSD292100708110 

4.00 

10/07/92 

09-MW-02-01 

MSD292100708110 

44.00 

10/07/92 

09-MW-08-01 

MSD292100708110 

42.00 

10/07/92 

09-MW-12-01 

MSD292100708110 

79.00 

10/13/92 

03-DS-01 

MSD292101308230 

44.00 

10/13/92 

03-DS-01  MS 

MSD292101308230 

52.00 

10/14/92 

02-DS-01 

MSD292101408170 

84.00 

10/14/92 

02-GW-03-01 

MSD292101408170 

96.00 

10/14/92 

02-GW-04-01 

MSD292101408170 

85.00 

10/14/92 

03-DS-01  MSD 

MSD292101308230 

37.00 

10/14/92 

03-GW-03-01 

MSD292101308230 

41.00 

10/14/92 

03-6W-04-01 

MSD292101408170 

6.00 

10/16/92 

11-MW-Ol-Ol 

MSD192101609100 

86.00 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


97 

60.8 

27.96 


Below  acceptance  :  6 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  10-123 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-231 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2,4,6-Tribromophenol  continued 
Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Blank  Sample 


Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Blank  Sample 


08/11/92 

METHOD  BLANK 

MSD292081108220 

73.00 

08/13/92 

METHOD  BLANK 

MSD292081307550 

79.00 

08/14/92 

METHOD  BLANK 

MSD292081408330 

68.00 

08/21/92 

05-DS-06 

MSD192082108230 

93.00 

08/21/92 

06-DS-06 

MSD192082108230 

89.00 

08/21/92 

METHOD  BLANK 

MSD192082108230 

85.00 

08/28/92 

05-DS-06 

MSD292082808230 

79.00 

08/28/92 

METHOD  BLANK 

MSD292082808230 

78.00 

08/28/92 

METHOD  BLANK 

MSD292082808230 

80.00 

08/28/92 

METHOD  BLANK 

MSD292082808230 

82.00 

08/29/92 

07-DS-05 

MSD292082808230 

97.00 

09/05/92 

METHOD  BLANK 

MSD192090510590 

84.00 

09/12/92 

METHOD  BLANK 

MSD292091108460 

98.00 

09/14/92 

METHOD  BLANK 

MSD192091409020 

101.00 

09/15/92 

04-DS-05 

MSD192091508320 

85.00 

09/15/92 

07-DS-06 

MSD192091508320 

83.00 

09/15/92 

07-0S-11 

MSD192091508320 

88.00 

09/15/92 

lO-DS-04 

MSD292091408250 

83.00 

09/15/92 

METHOD  BLANK 

MSD292091408250 

87.00 

09/15/92 

METHOD  BLANK 

MSD192091508320 

86.00 

09/16/92 

lO-DS-05 

MSD292091608230 

87.00 

09/16/92 

lO-DS-07 

MSD292091608230 

79.00 

09/16/92 

METHOD  BLANK 

MSD292091608230 

88.00 

09/16/92 

METHOD  BLANK 

MSD292091608230 

74.00 

09/22/92 

06-DS-09 

MSD292092208350 

83.00 

09/22/92 

METHOD  BLANK 

MSD292092208350 

93.00 

09/23/92 

METHOD  BLANK 

MSD292092314280 

84.00 

09/24/92 

METHOD  BLANK 

MSD292092408270 

87.00 

09/25/92 

METHOD  BLANK 

MSD292092508300 

92.00 

09/25/92 

METHOD  BLANK 

MSD192092508330 

84.00 

09/28/92 

METHOD  BLANK 

MSD292092808120 

74.00 

09/29/92 

05-DS-10 

MSD292092908230 

75.00 

09/29/92 

METHOD  BLANK 

MSD292092908230 

79.00 

09/29/92 

METHOD  BLANK 

MSD192092910200 

106.00 

10/01/92 

METHOD  BLANK 

MSD192100108280 

73.00 

10/05/92 

METHOD  BLANK 

MSD192100509030 

97.00 

10/06/92 

METHOD  BLANK 

MSD192100609310 

88.00 

10/06/92 

METHOD  BLANK 

MSD192100609310 

92.00 

10/07/92 

METHOD  BLANK 

MSD292100708110 

72.00 

10/13/92 

METHOD  BLANK 

MSD292101308230 

66.00 

10/14/92 

METHOD  BLANK 

MSD292101408170 

79.00 

10/14/92 

METHOD  BLANK 

MSD192101413560 

85.00 

10/16/92 

METHOD  BLANK 

MSD192101609100 

88.00 

10/23/92 

METHOD  BLANK 

MSD292102308460 

52.00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 


A-6-232 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS.  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2,4,6-Tribromophenol  continued 
Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Blank  Sample 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-233 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2,4,6-Tribromophenol  continued 
Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Blank  Sample 

0 
0 

10-123 


Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Laboratory  Control 


08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

92.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

91.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

84.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

81.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

79.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

95.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

90.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

97.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

88.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

93.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

98.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

96.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

91.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

86.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

88.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

31.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

88.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

89.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

109.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

111.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

93.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

96.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

88.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

103.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

106.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

91.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

94.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

89.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

94.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

87.00 

09/22/92 

LCS 

MS0292092208350 

98.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

93.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

94.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

90.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

121.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

92.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

96.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

83.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

96.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

81.00 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


44 

83.5 

9.84 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-234 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS.  WATER  SAMPLES.  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2,4, 6~Tribromophenol 

continued 

Type  of  Spike  :  Surrogate  - 

Laboratory 

Control 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

84.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

81.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

76.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

95.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

92.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

95.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

90.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

84.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

86.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

82.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

90.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

97.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

87.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

96.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

98.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

99.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

74.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

122.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

89.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

85.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

96.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

80.00 

Number  of  Samples 

:  62 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  91.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  11.89 

Acceptance  Criteria 

10-123 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2,4,6-Trichlorophenol 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

67.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

66.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

62.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

64.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

61.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

66.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

72.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

68.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

64.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

68.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

69.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

69.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

69.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

63.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-235 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS.  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2 ,4, 6-Tri chi orophenol  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

65.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

36.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

67.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

66.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

68.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

67.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

70.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

70.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

70.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

76.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

75.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

68.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

74.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

72.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

73.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

72.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

67.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

66.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

62.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

64.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

73.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

68.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

67.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

68.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

68.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

68.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

68.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

65.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

58.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

75.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

66.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

75.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

67.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

70.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

67.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

68.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

66.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

69.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

62.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

68.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

67.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

69.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

74.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

80.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

66.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

69.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

68.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-236 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2,4,6-Trichlorophenol  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/16/92  LCS  DUP  MSD192101609100  58.00 


Number  of  Samples  :  62 

Mean  %  Recovery  :  67.5 

Standard  Deviation  :  5.78 


Below  acceptance  :  1 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  37-144 


Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2,4-Dichlorophenol 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

77.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

74.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

71.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

72.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

69.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

76.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

82.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

77.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

75.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

76.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

80.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

84.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

77.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

76.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

77.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

49.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

80.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

79.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

81.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

75.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

82.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

77.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

82.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

81.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

83.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

80.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

85.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

82.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

82.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

82.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

79.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

81.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

73.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

76.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

80.00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-237 


TABLE  A-6.  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS.  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2,4-Dichlorophenol  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

80.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

84.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

74.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

88.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

77.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

75.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

75.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

70.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

87.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

80.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

79.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

72.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

74.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

74.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

77.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

76.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

78.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

73.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

80.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

77.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

84.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

88.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

62.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

79.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

82.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

70.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

69.00 

Number  of  Samples 

:  62 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  77.4 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  6.13 

Acceptance  Criteria 

39-135 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2 . 4-Dimethyl  phenol 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

31.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

38.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

42.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

44.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

37.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

44.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

52.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

47.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

54.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-238 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2, 4-Dimethyl  phenol  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

55.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

50.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

50.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

49.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

51.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

49.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

20.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

42.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

48.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

44.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

45.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

41.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

62.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

45.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

60.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

45.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSDi92091508320 

47.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

45.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

44.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

46.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

42.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

52.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

56.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

43.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

53.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

60.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

51.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

76,00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

56.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

80.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

50.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808i20 

48.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

46.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

40.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

66.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

50.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSDi92092910200 

58.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

48.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

54.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

38.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

56.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

40.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

46.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

58.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

46.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

43.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

47.00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-239 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2,4-Dimethyl  phenol 

continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

47.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

35.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

56.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

53.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

56.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

39.00 

Number  of  Samples 

:  62 

Below  acceptance  : 

2 

Mean  %  Recovery 

:  48.6 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  9.45 

Acceptance*Cri teri a 

32-119 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2,4-Dinitrophenol 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

178.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

179.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

112.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

114.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

150.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

153.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

184.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

146.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

153.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

165.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

124.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

116.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

106.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

92.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

100.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

0.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

142.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

144.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

97.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

99.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

98.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

138.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

91.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

155.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

151.00 

09/15/92 

LCS  DUP  * 

MSD192091508320 

148.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

107.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

101.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

105.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

104.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  ==  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-240 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2,4-Dini trophenol  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

103.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

98.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

94.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

99.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

91.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

90.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

91.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

138.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

64.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

142.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

101.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

92.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

64.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

141.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

93.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

140.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

165.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

169.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

152.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

136.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

152.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

168.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

131.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

160.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

102.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708il0 

103.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

115.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

260.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

149.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

166.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

169.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

4.00 

Number  of  Samples  :  62 

Mean  %  Recovery  :  124.1 

Standard  Deviation  :  41.16 


Below  acceptance  :  1 

Above  acceptance  :  1 

Acceptance  Criteria  D-191 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-241 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2,4-Di ni trotol  uene 

Type  of  Spike  ;  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

121.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

121.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

114.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

116.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

103.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

93.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

127.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

88.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

115.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

117.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

90.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

96.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

104.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

100.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

98.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

88.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

88.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

89.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

95.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

94.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

103.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

91.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

96.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

94.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

99.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

92.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

101.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

96.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

97.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

99.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

90.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

96.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

99.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

67.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

97.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

91.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

88.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

99.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

95.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

94.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

96.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

89.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

83.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

88.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

90.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

85.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

91.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-242 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2 ,4-Di ni trotol uene  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

94.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

95.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

88.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

91.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

90.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

86.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

88.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

93.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

92.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

74.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

114.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

82.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

90.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

90.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

80.00 

Number  of  Samples 

:  62 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  95.3 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  11.00 

Acceptance  Criteria 

39-139 

Type  of  Spike  :  Matrix 

Spi  ke 

08/12/92 

06-SW-01-01 

MS 

MSD292081208090 

82.00 

08/12/92 

06-SW-01-01 

MSD 

MSD292081208090 

71.00 

09/14/92 

04-SW-02-01 

MS 

MSD192091409020 

72.00 

09/14/92 

04-SW-02-01 

MSD 

MSD192091409020 

72.00 

09/16/92 

07-MW-01-01 

MS 

MSD292091608230 

69.00 

09/16/92 

07-MW-01-01 

MSD 

MSD292091608230 

72.00 

09/17/92 

lO-MW-02-02 

MS 

MSD292091608230 

4.00 

09/17/92 

lO-MW-02-02 

MSD 

MSD292091608230 

22.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MS 

MSD292092208350 

75.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MSD 

MSD292092208350 

56.00 

09/22/92 

09-MW-01-01 

MS 

MSD292092208350 

84.00 

09/22/92 

09-MW-01-01 

MSD 

MSD292092208350 

88.00 

09/25/92 

09-MW-03-01 

MS 

MSD192092508330 

80.00 

09/25/92 

09-MW-03-01 

MSD 

MSD192092508330 

80.00 

09/25/92 

09-MW-05-01 

MS 

MSD292092508300 

78.00 

09/25/92 

09-MW-05-01 

MSD 

MSD292092508300 

76.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MS 

MSD292092808120 

75.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MSD 

MSD292092808120 

83.00 

09/28/92 

05-MW-05-01 

MS 

MSD292092808120 

13.00 

09/28/92 

05-MW-05-01 

MSD 

MSD292092808120 

24.00 

10/13/92 

03-DS-01  MS 

MSD292101308230 

84.00 

10/14/92 

03-DS-01  MSD 

MSD292101308230 

85.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-243 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2 ,4-Di ni trotol uene  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2 , 6-Dini trotol uene 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

123.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

119.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

116.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

117.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

103.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

92.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

127.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

90.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

114.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

119.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

96.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

98.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

111.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

106.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

104.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

100.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

100.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

98.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

111.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

107.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

120.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

100.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

109.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

106.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

110.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

104.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

119.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

109.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

109.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

112.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

108.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

109.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

113.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

107.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

110.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

107.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

102.00 

22 

65.7 

25.29 


Below  acceptance  :  4 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  39-139 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-244 


TABLE  A-6,  DETAILED 

LISTING  OF  SPIKE  RESULTS, 

WATER  SAMPLES,  GALENA 

1992  EVENT 

DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2,6-Dinitrotoluene  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

107.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

111.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

104.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

107.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

100.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

95.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

104.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

105.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

100.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

95.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

100.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

99.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

94,00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

96.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

97.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

93.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

92.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

108.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

108.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

92.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD29210i308230 

102,00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

91.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

98,00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

98,00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

85.00 

Number  of  Samples  : 

62 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

104.6 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

8.84 

Acceptance  Criteria 

50-158 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2-Chl oronaphthal ene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

84.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

81.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

78.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

81.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

70.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

81,00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

86,00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

81.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

74.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

78.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

85.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 

ND  =  Not 

Detected  NC  =  Not 

Calculable  NS  = 

Not  Specified 

A-6-245 

TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2-Chloronaphthalene  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

85.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

93,00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

92.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

90.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

88.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

78.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

75.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

80.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

78.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

94.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

84.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

87.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

89.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

91.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

82.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

95.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

92.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

91.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

94.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

85.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

86.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

93.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

88.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

99.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

87.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

87.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

79.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

95.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

70.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

93.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

86.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

73.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

90.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

86.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

85.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

85.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

87.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

90.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

85.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

93.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

84.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

90.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

82.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

92.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

89.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

105.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

113.00 

Date  Compiled;  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-246 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2-Chl oronaphthalene  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

86.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

88.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

85.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

77.00 

Number  of  Samples  :  62 

Mean  %  Recovery  :  86.3 

Standard  Deviation  :  7.59 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  60-118 


Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2-Chlorophenol 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

88.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

85.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

81.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

84.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

76.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

79.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

93.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

84.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

86.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

88.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

84.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

84.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

79.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

82.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

84.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

56.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

95.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

94.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

74.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

68.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

80.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

92.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

79.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

94.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

97.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

98.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

84.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

85.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

81.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

85.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

78.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

83.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-247 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2-Chlorophenol  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

72.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

78.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

72.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

85.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

78.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

90.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

83.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

90.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

79.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

75.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

68.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

89.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

79.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

86.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

76.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

87.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

84.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

83.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

86.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

88.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

85.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

81.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

81.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

82.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

88.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

84.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

85.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

84.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

80.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

75.00 

Number  of  Sampli 

2S  : 

62 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

82.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

7.26 

Acceptance  Criteria 

23-134 

Type  of  Spike  :  Matrix 

Spi  ke 

08/12/92 

06-SW-01-01  MS 

MSD292081208090 

70.00 

08/12/92 

06-SW-01-01  MSD 

MSD292081208090 

68.00 

09/14/92 

04-SW-02-01  MS 

MSD192091409020 

85.00 

09/14/92 

04-SW-02-01  MSD 

MSD192091409020 

74.00 

09/16/92 

07-MW-01-01  MS 

MSD292091608230 

58.00 

09/16/92 

07-MW-01-01  MSD 

MSD292091608230 

58.00 

09/17/92 

lO-MW-02-02  MS 

MSD292091608230 

67.00 

09/17/92 

lO-MW-02-02  MSD 

MSD292091608230 

59.00 

09/22/92 

05-MW-07-01  MS 

MSD292092208350 

41.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  ®  Not  Specified 


A-6-248 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2-Chl orophenol  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MSD 

MSD292092208350 

64.00 

09/22/92 

09-MW-01-01 

MS 

MSD292092208350 

16.00 

09/22/92 

09-MW-01-01 

MSD 

MSD292092208350 

43.00 

09/25/92 

09-MW-03-01 

MS 

MSD192092508330 

22.00 

09/25/92 

09-MW-03-01 

MSD 

MSD192092508330 

13.00 

09/25/92 

09-MW-05~01 

MS 

MSD292092508300 

66.00 

09/25/92 

09-MW-05-01 

MSD 

MSD292092508300 

35.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MS 

MSD292092808120 

70.00 

09/28/92 

02'GW-01-01 

MSD 

MSD292092808120 

75.00 

09/28/92 

05-MW-05-01 

MS 

MSD292092808120 

78.00 

09/28/92 

05-MW-05-01 

MSD 

MSD292092808120 

78.00 

10/13/92 

03-DS-01  MS 

MSD292101308230 

57.00 

10/14/92 

03-DS-01  MSD 

MSD292101308230 

49.00 

Number  of  Samples 

:  22 

Below  acceptance  : 

3 

Mean  %  Recovery 

:  56.6 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  20.49 

Acceptance  Criteria 

23-134 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2-Fluorobi phenyl 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

08/12/92 

06-SW-01-01 

MSD292081208090 

91.00 

08/12/92 

06-SW-01-01  MS 

MSD292081208090 

90.00 

08/12/92 

06-SW-01-01  MSD 

MSD292081208090 

83.00 

08/13/92 

06-DS-07 

MSD292081307550 

82.00 

08/13/92 

06-SW-02-01 

MSD292081307550 

90.00 

08/14/92 

05-SW-01-01 

MSD292081408330 

73.00 

08/14/92 

05-SW-02-01 

MSD292081408330 

62.00 

08/17/92 

05-DS-07 

MSD292081714490 

63.00 

08/18/92 

05-SW-03-01 

MSD292081808190 

69.00 

08/28/92 

99-TW-15-01 

MSD292082808230 

75.00 

09/05/92 

04-DS-03 

MSD192090510590 

89.00 

09/05/92 

04-SW-01-01 

MSD192090510590 

86.00 

09/05/92 

04-SW-03-01 

MSD192090510590 

85.00 

09/05/92 

04-SW-04-01 

MSD192090510590 

90.00 

09/05/92 

07-SW-01-01 

MSD192090510590 

60.00 

09/05/92 

07-SW-02-01 

MSD192090510590 

86.00 

09/14/92 

04-SW-02-01 

MSD192091409020 

76.00 

09/14/92 

04-SW-02-01  MS 

MSD192091409020 

86.00 

09/14/92 

04-SW-02-01  MSD 

MSD192091409020 

75.00 

09/15/92 

04-MW-02-01 

MSD192091508320 

87.00 

09/15/92 

04-MW-03-01 

MSD192091508320 

90.00 

09/15/92 

07-MW-02-01 

MSD192091508320 

70.00 

09/15/92 

07-MW-03-01 

MSD192091508320 

83.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-249 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 


ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2-Fl uorobi phenyl  continued 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

09/15/92 

07-MW-04-01 

MSD192091508320 

68.00 

09/16/92 

07-DS-09 

MSD292091608230 

68.00 

09/16/92 

07-DS-10 

MSD192091609020 

65.00 

09/16/92 

07-MW-01-01 

MSD292091608230 

60.00 

09/16/92 

07-MW-01-01  MS 

MSD292091608230 

65.00 

09/16/92 

07-MW-01-01  MSD 

MSD292091608230 

70.00 

09/16/92 

lO-MW-01-02 

MSD292091608230 

72.00 

09/16/92 

lO-MW-03-02 

MSD292091608230 

66.00 

09/17/92 

lO-OS-06 

MSD292091608230 

44.00 

09/17/92 

lO-MW-02-02 

MSD292091608230 

65.00 

09/17/92 

lO-MW-02-02  MS 

MSD292091608230 

50.00 

09/17/92 

lO-MW-02-02  MSD 

MSD292091608230 

67.00 

09/22/92 

05-DS-08 

MSD292092208350 

85.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MSD292092208350 

90.00 

09/22/92 

05-MW-07-01  MS 

MSD292092208350 

91.00 

09/22/92 

05-MW-07-01  MSD 

MSD292092208350 

95.00 

09/22/92 

05-MW-08-01 

MSD292092208350 

57.00 

09/22/92 

05-MW-09-01 

MSD292092208350 

83.00 

09/22/92 

05-MW-10-01 

MSD292092208350 

72.00 

09/22/92 

06-DS-08 

MSD292092208350 

78.00 

09/22/92 

06-MW-03-01 

MSD292092208350 

86.00 

09/22/92 

09-DS-07 

MSD292092208350 

70.00 

09/22/92 

09-MW-01-01 

MSD292092208350 

71.00 

09/22/92 

09-MW-01-01  MS 

MSD292092208350 

83.00 

09/22/92 

09-MW-01-01  MSD 

MSD292092208350 

76.00 

09/22/92 

09-MW-04-01 

MSD292092208350 

82.00 

09/23/92 

03-GW-01-01 

MSD292092208350 

88.00 

09/23/92 

03-GW-02-01 

MSD292092208350 

81.00 

09/23/92 

05-MW-02-01 

MSD292092208350 

82.00 

09/23/92 

09-MW-14-01 

MSD292092208350 

85.00 

09/25/92 

09-DS-08 

MSD192092508330 

82.00 

09/25/92 

09-MW-03-01 

MSD192092508330 

79.00 

09/25/92 

09-MW-03-01  MS 

MSD192092508330 

78.00 

09/25/92 

09-MW-03-01  MSD 

MSD192092508330 

72.00 

09/25/92 

09-MW-05-01 

'  MSD292092508300 

76.00 

09/25/92 

09-MW-05-01  MS 

MSD292092508300 

80.00 

09/25/92 

09-MW-05-01  MSD 

MSD292092508300 

79.00 

09/25/92 

09-MW-06-01 

MSD292092508300 

73.00 

09/25/92 

09-MW-07-01 

MSD192092508330 

63.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MSD292092808120 

82.00 

09/28/92 

02-GW-01-01  MS 

MSD292092808120 

74.00 

09/28/92 

02-GW-Ol-Ol  MSD 

MSD292092808120 

74.00 

09/28/92 

02-GW-02-01 

MSD292092808120 

74.00 

09/28/92 

05-MW-05-01 

MSD292092808120 

76.00 

09/28/92 

05-MW-05-01  MS 

MSD292092808120 

67.00 

09/28/92 

05-MW-05-01  MSD 

MSD292092808120 

89.00 

09/28/92 

05-MW-06-01 

MSD292092808120 

88.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 

ND  =  Not  1 

Detected  NC  =  Not 

Calculable  NS  =  Not  Specified 

TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Z-Fl uorobi phenyl  continued 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

09/29/92 

05-DS-09 

MSD292092808120 

80.00 

09/29/92 

05-MW-01-01 

MSD192092910200 

82.00 

09/29/92 

05-MW-03-01 

MSD292092808120 

91.00 

09/29/92 

05-MW-04-01 

MSD192092910200 

20.00 

10/01/92 

05-MW-11-01 

MSD192100108280 

87.00 

10/01/92 

05-MW-12~01 

MSD192100108280 

84.00 

10/01/92 

12-MW-Ol-Ol 

MSD192100108280 

91.00 

10/01/92 

12-MW-02-01 

MSD192100108280 

78.00 

10/06/92 

06-MW-01-01 

MSD192100609310 

81.00 

10/06/92 

06‘MW-02”01 

MSD192100609310 

76.00 

10/06/92 

06-MW-06>01 

MSD192100609310 

64.00 

10/06/92 

09-MW-10-01 

MSD192100509030 

83.00 

10/06/92 

09-MW-11-01 

MSD192100609310 

16.00 

10/06/92 

ll-MW-02-01 

MSD192100609310 

80.00 

10/07/92 

06-MW-04-01 

MSD292100708110 

50.00 

10/07/92 

09'MW-02-01 

MSD292100708110 

71.00 

10/07/92 

09-MW-08-01 

MSD292100708110 

62.00 

10/07/92^ 

09-'MW-12-01 

MSD292100708110 

39.00 

10/13/92 

03-DS-01 

MSD292101308230 

68.00 

10/13/92 

03-DS~01  MS 

MSD292101308230 

74.00 

10/14/92 

02-DS-01 

MSD292101408170 

77.00 

10/14/92 

02-GW-03-01 

MSD292101408170 

86.00 

10/14/92 

02-GW-04-01 

MSD292101408170 

69.00 

10/14/92 

03-DS-01  MSD 

MSD292101308230 

76.00 

10/14/92 

03-GW-03-01 

MSD292101308230 

62.00 

10/14/92 

03-GW-04-01 

MSD292101408170 

64.00 

10/16/92 

11-MW-Ol-Ol 

MSD192101609100 

84.00 

Number  of  Samples  : 

97 

Below  acceptance  : 

3 

Mean  %  Recovery 

74.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

13.75 

Acceptance  Criteria 

43-116 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

-  Blank  Sample 

08/11/92 

METHOD  BLANK 

MSD292081108220 

80.00 

08/13/92 

METHOD  BLANK 

MSD292081307550 

85.00 

08/14/92 

METHOD  BLANK 

MSD292081408330 

67.00 

08/21/92 

05-DS-06 

MSD192082108230 

91.00 

08/21/92 

06-DS-06 

MSD192082108230 

87.00 

08/21/92 

METHOD  BLANK 

MSD192082108230 

84.00 

08/28/92 

05-DS-06 

MSD292082808230 

74.00 

08/28/92 

METHOD  BLANK 

MSD292082808230 

79.00 

08/28/92 

METHOD  BLANK 

MSD292082808230 

78.00 

08/28/92 

METHOD  BLANK 

MSD292082808230 

79.00 

08/29/92 

07-DS-05 

MSD292082808230 

72.00 

09/05/92 

METHOD  BLANK 

MSD192090510590 

80.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


NO  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-251 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS.  WATER  SAMPLES.  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spi ked  Analyte  :  2-Fl uorobi phenyl  continued 

Type  of  Spike  :  Surrogate  ~ 

Blank  Sample 

09/12/92 

METHOD  BLANK 

MSD292091108460 

89.00 

09/14/92 

METHOD  BLANK 

MSD192091409020 

72.00 

09/15/92 

04-DS-05 

MSD192091508320 

64.00 

09/15/92 

07-DS-06 

MSD192091508320 

55.00 

09/15/92 

07-DS-ll 

MSD192091508320 

80.00 

09/15/92 

lO-DS-04 

MSD292091408250 

81.00 

09/15/92 

METHOD  BLANK 

MSD292091408250 

81.00 

09/15/92 

METHOD  BLANK 

MSD192091508320 

74.00 

09/16/92 

lO-DS-05 

MSD292091608230 

83.00 

09/16/92 

lO-DS-07 

MSD292091608230 

72.00 

09/16/92 

METHOD  BLANK 

MSD292091608230 

75.00 

09/16/92 

METHOD  BLANK 

MSD292091608230 

72.00 

09/22/92 

06-DS-09 

MSD292092208350 

72.00 

09/22/92 

METHOD  BLANK 

MSD292092208350 

76-00 

09/23/92 

METHOD  BLANK 

MSD292092314280 

75.00 

09/24/92 

METHOD  BLANK 

MSD292092408270 

72.00 

09/25/92 

METHOD  BLANK 

M$D292092508300 

76.00 

09/25/92 

METHOD  BLANK 

MSD192092508330 

73.00 

09/28/92 

METHOD  BLANK 

MSD292092808120 

59.00 

09/29/92 

05-DS-10 

MSD292092908230 

59.00 

09/29/92 

METHOD  BLANK 

MSD292092908230 

58.00 

09/29/92 

METHOD  BLANK 

MSD192092910200 

78.00 

10/01/92 

METHOD  BLANK 

MSD192100108280 

76.00 

10/05/92 

METHOD  BLANK 

MSD192100509030 

82.00 

10/06/92 

METHOD  BLANK 

MSD192100609310 

79.00 

10/06/92 

METHOD  BLANK 

MSD192100609310 

72.00 

10/07/92 

METHOD  BLANK 

MSD292100708110 

72.00 

10/13/92 

METHOD  BLANK 

MSD292101308230 

97.00 

10/14/92 

METHOD  BLANK 

MSD292101408170 

75.00 

10/14/92 

METHOD  BLANK 

MSD192101413560 

76.00 

10/16/92 

METHOD  BLANK 

MSD192101609100 

74.00 

10/23/92 

METHOD  BLANK 

MSD292102308460 

77.00 

Number  of  Samples  :  44 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  75.7 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  :  8.40 

Acceptance  Criteria 

43-116 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

-  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

94.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

89.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

73.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

78.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

81.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

73.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

95.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-252 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2-Fl uorobi phenyl  continued 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

-  Laboratory  Control 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

77.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

77.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

73.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

93.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

92.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

80.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

81.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

84.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

82.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

94.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

78.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

77.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

90.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

86.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

79.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

74.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

86.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

95.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

78.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

88.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

83.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

92.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

89.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

88.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

79.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

84.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

78.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

109.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

92.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

80.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

72.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

82.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

75.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

63.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

68.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

62.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

84.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

87.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

87.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

86.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

85.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

75.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

94.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

81.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

74.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

98.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

72.00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-253 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2-Fl uorobi phenyl  continued 

Type  of  Spike  :  Surrogate  - 

Laboratory  Control 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

85.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

68.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

82.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

125.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

77.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

75.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

84.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

78.00 

Number  of  Samples  : 

62 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

82.9 

Above  acceptance  :  1 

Standard  Deviation 

10.26 

Acceptance  Criteria  43-116 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2-Fl uorophenol 

Type  of  Spike  ;  Surrogate 

08/12/92 

06-SW-01-01 

MSD292081208090 

66.00 

08/12/92 

06-SW-01-01  MS 

MSD292081208090 

68.00 

08/12/92 

06-SW-01-01  MSD 

MSD292081208090 

66.00 

08/13/92 

06-DS-07 

MS0292081307550 

42.00 

08/13/92 

06-SW-02-01 

MSD292081307550 

81.00 

08/14/92 

05-SW-01-01 

MSD292081408330 

70.00 

08/14/92 

05-SW-02-01 

MSD292081408330 

79.00 

08/17/92 

05-DS-07 

MSD292081714490 

67.00 

08/18/92 

05-SW-03-01 

MSD292081808190 

83.00 

08/28/92 

99-TW-15-01 

MSD292082808230 

68.00 

09/05/92 

04-DS-03 

MSD192090510590 

1.00 

09/05/92 

04-SW-01-01 

MSD192090510590 

77.00 

09/05/92 

04-SW-03-01 

MSD192090510590 

82.00 

09/05/92 

04-SW-04-01 

MSD192090510590 

17.00 

09/05/92 

07-SW-01-01 

MSD192090510590 

88.00 

09/05/92 

07-SW-02-01 

MSD192090510590 

88.00 

09/14/92 

04-SW-02-01 

MSD192091409020 

81.00 

09/14/92 

04-SW-02-01  MS 

MSD192091409020 

81.00 

09/14/92 

04-SW-02-01  MSD 

MSD192091409020 

85.00 

09/15/92 

04-MW-02-01 

MSD192091508320 

55.00 

09/15/92 

04-MW-03-01 

MSD192091508320 

40.00 

09/15/92 

07-MW-02-01 

MSD192091508320 

74.00 

09/15/92 

07-MW-03-01 

MSD192091508320 

62.00 

09/15/92 

07-MW-04-01 

MSD192091508320 

11.00 

09/16/92 

07-DS-09 

MSD292091608230 

72.00 

09/16/92 

07-DS-10 

MSD192091609020 

84.00 

09/16/92 

07-MW-01-01 

MSD292091608230 

75.00 

09/16/92 

07-MW-01-01  MS 

MSD292091608230 

58.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-254 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2-Fl uorophenol  continued 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

09/16/92 

07-MW-01-01  MSD 

MSD292091608230 

59.00 

09/16/92 

lO-MW-01-02 

MSD292091608230 

64.00 

09/16/92 

lO-MW-03-02 

MSD292091608230 

73.00 

09/17/92 

lO-DS-06 

MSD292091608230 

66.00 

09/17/92 

lO-MW-02-02 

MSD292091608230 

83.00 

09/17/92 

lO-MW-02-02  MS 

MSD292091608230 

74.00 

09/17/92 

lO-MW-02-02  MSD 

MSD292091608230 

60.00 

09/22/92 

05-DS-08 

MSD292092208350 

84.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MSD292092208350 

79.00 

09/22/92 

05-MW-07-01  MS 

MSD292092208350 

52.00 

09/22/92 

05-MW-07*-01  MSD 

MSD292092208350 

84.00 

09/22/92 

05-MW-08-01 

MSD292092208350 

85.00 

09/22/92 

05-MW-09-01 

MSD292092208350 

66.00 

09/22/92 

05-MW-10-01 

MSD292092208350 

0.00 

09/22/92 

06-DS-08 

MSD292092208350 

89.00 

09/22/92 

06-MW-03-01 

MSD292092208350 

78.00 

09/22/92 

09-DS-07 

MSD292092208350 

19.00 

09/22/92 

09-MW-01-01 

MSD292092208350 

4.00 

09/22/92 

09-MW-01-01  MS 

MSD292092208350 

14.00 

09/22/92 

09-MW-01-01  MSD 

MSD292092208350 

48.00 

09/22/92 

09-MW-04-01 

MSD292092208350 

84.00 

09/23/92 

03-GW-01-01 

MSD292092208350 

89.00 

09/23/92 

03-GW-02-01 

MSD292092208350 

14.00 

09/23/92 

05-MW-02-01 

MSD292092208350 

86.00 

09/23/92 

09-MW-14-01 

MSD292092208350 

86.00 

09/25/92 

09-DS-08 

MSD192092508330 

18.00 

09/25/92 

09-MW-03-01 

MSD192092508330 

9.00 

09/25/92 

09-MW-03-01  MS 

MSD192092508330 

16.00 

09/25/92 

09-MW-03-01  MSD 

MSD192092508330 

9.00 

09/25/92 

09-MW-05-01 

MSD292092508300 

51.00 

09/25/92 

09~MW~05-01  MS 

MSD292092508300 

46.00 

09/25/92 

09-MW-05-01  MSD 

MSD292092508300 

23.00 

09/25/92 

09-MW>06-01 

MSD292092508300 

54.00 

09/25/92 

09-MW-07-01 

MSD192092508330 

61.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MSD292092808120 

78.00 

09/28/92 

02-GW-01-01  MS 

MSD292092808120 

72.00 

09/28/92 

02-GW-01-01  MSD 

MSD292092808120 

79.00 

09/28/92 

02**GW>02-01 

MSD292092808120 

39.00 

09/28/92 

05-MW-05-01 

MSD292092808120 

100.00 

09/28/92 

05-MW-05-01  MS 

MSD292092808120 

95.00 

09/28/92 

05-MW-05-01  MSD 

MSD292092808120 

92.00 

09/28/92 

05-MW-06-01 

MSD292092808120 

66.00 

09/29/92 

05-DS~09 

MSD292092808120 

81.00 

09/29/92 

05-MW-01-01 

MSD192092910200 

5.00 

09/29/92 

05-MW-03-01 

MSD292092808120 

10.00 

09/29/92 

05*>MW-04-01 

MSD192092910200 

29.00 

10/01/92 

05-MW-11-01 

MSD192100108280 

3.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-255 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS.  WATER  SAMPLES.  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2-Fl uorophenol  continued 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

10/01/92 

05-MW-12-01 

MSD192100108280 

84.00 

10/01/92 

12-MW-Ol-Ol 

MSD192100108280 

84.00 

10/01/92 

12-MW-02-01 

MSD192100108280 

89.00 

10/06/92 

06-MW-01-01 

MSD192100609310 

90.00 

10/06/92 

06-MW-02-01 

MSD192100609310 

53.00 

10/06/92 

06-MW-06-01 

MSD192100609310 

22.00 

10/06/92 

09-MW-10-01 

MSD192100509030 

75.00 

10/06/92 

09-MW-11-01 

MSD192100609310 

17.00 

10/06/92 

ll-MW-02-01 

MSD192100609310 

6.00 

10/07/92 

06-MW-04-01 

MSD292100708110 

2.00 

10/07/92 

09-MW-02-01 

MSD292100708110 

14.00 

10/07/92 

09-MW-08-01 

MSD292100708110 

55.00 

10/07/92 

09-MW-12-01 

MSD292100708110 

61.00 

10/13/92 

03-DS-01 

MSD292101308230 

25.00 

10/13/92 

03-DS~01  MS 

MSD292101308230 

59.00 

10/14/92 

02-DS-01 

MSD292101408170 

37.00 

10/14/92 

02-GW-03-01 

MSD292101408170 

71.00 

10/14/92 

02-GW-04-01 

MSD292101408170 

77.00 

10/14/92 

03-DS-01  MSD 

MSD292101308230 

42.00 

10/14/92 

03-GW-03-01 

MSD292101308230 

26.00 

10/14/92 

03-GW-04-01 

MSD292101408170 

2.00 

10/16/92 

11-MW-01~01 

MSD192101609100 

83.00 

Number  of  Samples  : 

97 

Below  acceptance  : 

20 

Mean  %  Recovery 

56.4 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

29.25 

Acceptance  Criteria 

21-100 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

-  Blank  Sample 

08/11/92 

METHOD  BLANK 

MSD292081108220 

84.00 

08/13/92 

METHOD  BLANK 

MSD292081307550 

82.00 

08/14/92 

METHOD  BLANK 

MSD292081408330 

69.00 

08/21/92 

05-DS-06 

MSD192082108230 

60.00 

08/21/92 

06-DS-06 

MSD192082108230 

43.00 

08/21/92 

METHOD  BLANK 

MSD192082108230 

43.00 

08/28/92 

05-DS-06 

MSD292082808230 

77.00 

08/28/92 

METHOD  BLANK 

MSD292082808230 

75.00 

08/28/92 

METHOD  BLANK 

MSD292082808230 

81.00 

08/28/92 

METHOD  BLANK 

MSD292082808230 

92.00 

08/29/92 

07-DS-05 

MSD292082808230 

88.00 

09/05/92 

METHOD  BLANK 

MSD192090510590 

82.00 

09/12/92 

METHOD  BLANK 

MSD292091108460 

86.00 

09/14/92 

METHOD  BLANK 

MSD192091409020 

82.00 

09/15/92 

04-DS-05 

MSD192091508320 

83.00 

09/15/92 

07-DS-06 

MSD192091508320 

79.00 

09/15/92 

07-DS-ll 

MSD192091508320 

84.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-256 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2-Fl uorophenol  continued 

Type  of  Spike  :  Surrogate  - 

Blank  Sample 

09/15/92 

10«DS-04 

MSD292091408250 

90.00 

09/15/92 

METHOD  BLANK 

MSD292091408250 

86.00 

09/15/92 

METHOD  BLANK 

MSD192091508320 

83.00 

09/16/92 

10”DS-05 

MSD292091608230 

86.00 

09/16/92 

lO-DS-07 

MSD292091608230 

84.00 

09/16/92 

METHOD  BLANK 

MSD292091608230 

85.00 

09/16/92 

METHOD  BLANK 

MSD292091608230 

73.00 

09/22/92 

06-DS-09 

MSD292092208350 

85.00 

09/22/92 

METHOD  BLANK 

MSD292092208350 

90.00 

09/23/92 

METHOD  BLANK 

MSD292092314280 

68.00 

09/24/92 

METHOD  BLANK 

MSD292092408270 

78.00 

09/25/92 

METHOD  BLANK 

MSD292092508300 

59.00 

09/25/92 

METHOD  BLANK 

MSD192092508330 

73.00 

09/28/92 

METHOD  BLANK 

MSD292092808120 

83.00 

09/29/92 

05-DS-10 

MSD292092908230 

79.00 

09/29/92 

METHOD  BLANK 

MSD292092908230 

81.00 

09/29/92 

METHOD  BLANK 

MSD192092910200 

87.00 

10/01/92 

METHOD  BLANK 

MSD192100108280 

74.00 

10/05/92 

METHOD  BLANK 

MSD192100509030 

84.00 

10/06/92 

METHOD  BLANK 

MSD192100609310 

86.00 

10/06/92 

METHOD  BLANK 

MSD192100609310 

78.00 

10/07/92 

METHOD  BLANK 

MSD292100708110 

16.00 

10/13/92 

METHOD  BLANK 

MSD292101308230 

88.00 

10/14/92 

METHOD  BLANK 

MSD292101408170 

76.00 

10/14/92 

METHOD  BLANK 

MSD192101413560 

77.00 

10/16/92 

METHOD  BLANK 

MSD192101609100 

86.00 

10/23/92 

METHOD  BLANK 

MSD292102308460 

53.00 

Number  of  Samples  : 

44 

Below  acceptance  : 

1 

Mean  %  Recovery 

76.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

14.68 

Acceptance  Criteria 

21-100 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

-  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

94.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

83.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

82.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

87.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

74.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

90.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

85.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

98.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

87.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

91.00 

08/21/92 

LCS 

MS0192082108230 

58.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

60.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-257 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS.  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2-Fl uorophenol  continued 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

-  Laboratory  Control 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

80.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

89.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

87.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

40.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

90.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

84.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

81.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

74.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

92.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

87.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

90-00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

84.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

93.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

98.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

90.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

91.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

86.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

91.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

86.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

108.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

78.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

99.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

84.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

93.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

52.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

79.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

62.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

88.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

86.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

78.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

65.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

88.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

95.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

86.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

85.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

93.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

94.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

80.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

89.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

81.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

83.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

77.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

62.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

63.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

88.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

95.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

85.00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Deteoted  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-258 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2-Fl uorophenol  continued 


Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Laboratory  Control 


10/14/92  LCS  DUP 

10/16/92  LCS 

10/16/92  LCS  DUP 


MSD192101413560  81.00 
MSD192101609100  80.00 
MSD192101609100  75.00 


Number  of  Samples  :  62 

Mean  %  Recovery  :  83.1 

Standard  Deviation  :  12.03 


Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2-Methyl naphthal ene 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  1 

Acceptance  Criteria  21-100 


08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

97.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

93.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

91.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

94.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

81.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

95.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

97.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

95.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

81.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

85.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

96.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

100.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

100.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

104.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

100.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

98.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

94.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

91.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

140.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

129.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

142.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

99.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

139.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

98.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

104.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

101.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

143.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

143.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

135.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

142.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

131.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

131.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

138.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-259 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS.  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2-Methyl  naphthalene 

continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

132.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

107.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

112.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

112.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

88.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

117.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

86.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

117.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

111.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

88.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

105.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

114.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

100.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

99.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

110.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

105.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

107.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

105.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

99.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

107.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

104.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

114.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

112.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

121.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

98.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

104.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

106.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

95.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

84.00 

Number  of  Samples 

:  62 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

:  107.5 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation 

:  17.07 

Acceptance  Criteria  NS 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2-Methyl  phenol (o-cresol ) 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

83.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

83.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

81.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

86.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

77.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

82.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

94.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-260 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2-Methyl  phenol (o-cresol ) 

continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

83.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

83.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

84.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

82.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

80.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

78.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

78.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

80.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

67.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

97.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

99.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

70.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

66.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

76.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

93.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD29209i408250 

78.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

96.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

95,00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

99.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

77.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

80.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

75.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

81.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

80.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

86.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

73.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

80.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

65.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

85.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

78.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

92.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

78.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

90.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

78.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

74.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

66.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

90.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

77.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

85.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

80.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

88.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

84.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

83.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

84.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

86.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

84.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

81.00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-261 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2-Methyl ph 

enol (o-cresol ) 

continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

80.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

79.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

83.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

59.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

82.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

88.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

91.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

72.00 

Number  of  Sampl 

5S 

:  62 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

:  81.7 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation 

:  8.23 

Acceptance  Criteria  NS 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2-Ni troani 1 ine 

Type  of  Spike  :  Laboratory 

Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

128.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

124.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

117.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

117.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

109.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

88.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

134.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

87.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

116.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

117.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

97.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

101.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

109.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

111.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

107.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

99.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

87.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

85.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

80.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

81.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

98.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

87.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

90.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

94.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

99.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

89.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

102.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

99.00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A~6-262 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2-Ni troani 1 ine  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

98.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

102.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

101.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

104.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

109.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

101.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

108.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

98.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

94.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

94.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

102,00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

89,00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

96.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

92.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

86.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

101.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

92.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

97.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

104.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSDi92100108280 

106.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

100.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

96.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

105.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

95.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

103.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

91.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

95.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

92.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

111.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

100.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

92.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

96.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

97.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

85.00 

Number  of  Sample 

9S 

:  62 

Below  acceptance  : 

Mean  %  Recovery 

:  99.7 

Above  acceptance  : 

Standard  Deviation 

:  10.97 

Acceptance  Criteri 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-'6-263 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  ;  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2-Ni trophenol 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

109.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

108.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

101.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

107.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

99.00 

08/13/92  ■ 

LCS 

MSD192081308540 

88.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

119.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

94.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

108.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

108.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

91.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

93.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

85.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

86.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

M5D292082808230 

87.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

4.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

104.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

101.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

84.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

79.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

91.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

104.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

90.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

102.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

108.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

104.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

93.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

91.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

90.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

94.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

87.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

90.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

81.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

87.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

96.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

85.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

85.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

98.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

87.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD1920925Q8330 

102.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

88.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

86.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

77.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

94.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

86.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

92.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

90.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-264 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  2-Ni trophenol  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

95.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

91.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MS0192100509030 

90.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

90.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

91.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

90.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

92.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

85.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

90.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

88.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

61.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

93.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

97.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

93.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

86.00 

Number  of  Samples  : 

62 

Below  acceptance  : 

1 

Mean  %  Recovery 

91.4 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

14.60 

Acceptance  Criteria 

29-182 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  3,3'-Dichlorobenzidine 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

93.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

117.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

122.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

91.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

106.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

102.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

126.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

85.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

129.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

118.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

116.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

119.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

122.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

110.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

108.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

122.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

117.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

113.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

118.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

117.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

128.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-265 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  3,3 '-Dichlorobenzidine 

continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

128.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

120.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

138.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

135.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

135.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

136.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

118.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

128.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

116.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

127.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

133.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

128.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

126.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

124.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

105.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

135.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

135.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

145.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

137.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

123.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

121.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

116.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

108.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

121.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

117.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

113.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

120.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

125.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

123.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

122.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

121.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

127.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

115.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

120.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

120.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

138.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

98.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

108.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

128.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

101.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

110.00 

Number  of  Samples 

:  62 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

:  119.7 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation 

:  11.99 

Acceptance  Criteria  D-262 

Date  Compiled;  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-266 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  3-Ni troani 1 i ne 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

97.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

111.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

103.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

77.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

100.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

90.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

124.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

63.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

109.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MS0292081408330 

96.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

102.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

107.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

109,00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

104,00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

104,00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

102.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

102.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

100.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

95.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

95.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

106.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

107.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

99.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

113.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

115.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

109.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

110.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

101.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MS0292091608230 

105.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

101.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

103.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

110.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

112.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

106.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

105.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

105,00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

104.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

117.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

109.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

113.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

109.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

102.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

95.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

106.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

105.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

105.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

105.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

106.00 

Date  Compiled;  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-267 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  3-N1troaniline  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

109.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

98.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

110.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

100.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

98.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

100.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

99.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

98.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

109.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

89.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

96.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

106.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

107.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

93.00 

Number  of  Samples 

:  62 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  103,0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  8.93 

Acceptance  Criteria 

NS 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  4, 6“Dinitro-2-methyl phenol 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

135.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

M$D292080911050 

134.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

100.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

105.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

119.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

94.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

143.00 

‘ 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

98.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

124.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

131.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

96.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

96.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

99.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

92.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

95.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

0,00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

99.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

96.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

92,00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

94.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

90.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

101.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 

ND  =  Not 

Detected  NC  =  Not 

Calculable 

NS  =  Not  Specified 

A-6-268 

TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  4, 6-Dinitro-2-methyl phenol 

continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

89.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

107.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

115.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

103.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

104.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

98.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

102.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

102.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

96.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

96.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

89.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

92.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

81.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

87.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

89.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

100.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

70.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

106.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

91.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

84.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

74.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

102.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

88.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

94.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

107.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

106.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

95.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

96.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

92.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

101.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

92.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

100.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

91.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

94.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

94.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

116.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

96.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

101.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

106.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

6.00 

Number  of  Samples  : 

62 

Below  acceptance  : 

1 

Mean  %  Recovery 

96.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

21.72 

Acceptance  Criteria 

D-181 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-269 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  4‘Bromopheny1  phenyl  ether 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

104.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

97.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

98.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

100.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

89.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

83.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

107.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

90.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

98.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

98.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

90.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

89.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

100.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

93.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

92.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

91.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

89.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

83.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

98.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

98.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

101.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

83.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

99.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

95.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

106.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

92.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

102.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

97.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

97.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

99.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

87.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

92.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

92.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

89.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

101.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

86.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

89.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

79.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

96.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

82.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

99.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

92.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

88.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

87.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

95.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

86.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

84-00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-270 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  4-Bromophenyl  phenyl 

ether  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

92.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

81.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

87.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

78.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

86.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

80.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

88.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

95.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

94.00 

10/13/92 

LCS 

MSD29210i308230 

99.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

97.00 

10/14/92 

LCS 

MSD19210i413560 

77.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

84.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

85.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

73.00 

Number  of  Samples 

:  62 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  91.6 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  7.55 

Acceptance  Criteria 

53-127 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  4-Chloro- 

*3-methyl phenol 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

87.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

85.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

81.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

84.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

80.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

98.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

94.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

90.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

84.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

85.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

92.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

96.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

90.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

90.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

91.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

64.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

92.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

93.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

81.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

76.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

86.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-271 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  4-Chl oro-3-methyl phenol  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

90.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

87.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

92.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

95.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

94.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

93.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

91.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

89.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

91.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350  . 

89.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

92.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

81.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

86.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

89.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

93.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

86.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

82.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

92.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

88.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

89.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

84.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

75.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

98.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

84.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

93.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

90.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

94.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

89.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

92.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

92.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

86.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

96.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

88.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

87.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

88.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

98.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

88.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

93.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

96.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

94.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

87.00 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


62 

88.7 

5.98 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  22-147 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-272 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  4-Chloro“3-methyl pheno' 

1  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

08/12/92 

06”SW-01-01 

MS 

MSD292081208090 

68.00 

08/12/92 

06-SW-01-01 

MSD 

MSD292081208090 

64.00 

09/14/92 

04~SW-02-01 

MS 

MSD192091409020 

84.00 

09/14/92 

04-SW-02>01 

MSD 

MSD192091409020 

86.00 

09/16/92 

07-MW-01-01 

MS 

MSD292091608230 

59.00 

09/16/92 

07-MW-01-01 

MSD 

MSD292091608230 

59.00 

09/17/92 

lO-MW-02-02 

MS 

MSD292091608230 

76.00 

09/17/92 

lO-MW-02-02 

MSD 

MSD292091608230 

66.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MS 

MSD292092208350 

43.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MSD 

MSD292092208350 

64.00 

09/22/92 

09-MW-01-01 

MS 

MSD292092208350 

25.00 

09/22/92 

09-MW-01-01 

MSD 

MSD292092208350 

42.00 

09/25/92 

09-MW-03-01 

MS 

MSD192092508330 

29.00 

09/25/92 

09-MW-03-01 

MSD 

MSD192092508330 

17.00 

09/25/92 

09-MW-05-01 

MS 

MSD292092508300 

82.00 

09/25/92 

09-MW-05-01 

MSD 

MSD292092508300 

54.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MS 

MSD292092808120 

77.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MSD 

MSD292092808120 

81.00 

09/28/92 

05-MW-05-01 

MS 

MSD292092808120 

103.00 

09/28/92 

05~MW-05-01 

MSD 

MSD292092808120 

76.00 

10/13/92 

03~DS-01  MS 

MSD292101308230 

52.00 

10/14/92 

03-DS-01  MSD 

MSD292101308230 

43.00 

Number  of  Samples 

:  22 

Below  acceptance  : 

1 

Mean  %  Recovery 

:  61.4 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  21.77 

Acceptance  Criteria 

22-147 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  4-Chlorophenyl  phenyl  ether 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

103.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

100.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

100.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

100.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

91.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

101.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

111.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

99.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

98.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

101.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

102.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

104.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A~6-273 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  4-Chl orophenyl  phenyl  ether  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

108.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

104.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

99.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

97.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

99.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

96.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

106.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

104.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

110.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

101.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

105.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

104.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

113.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

100.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

108.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

105.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

104.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

107.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

98.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

97.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

104.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

95.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

109.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

91.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

100.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

98.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

107.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

93.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

107.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

100.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

91.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

96.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

102.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

94.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

93.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

102.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

100.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

95.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

93.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

101.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

95.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

101.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

105.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

105.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

112.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

142.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

90.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-274 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  4-Chl orophenyl  phenyl  ether  continued 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/14/92  LCS  DUP 

10/16/92  LCS 

10/16/92  LCS  DUP 


MSD192101413560  92.00 
MSD192101609100  90.00 
MSD192101609100  85.00 


Number  of  Samples  :  62 

Mean  %  Recovery  :  101.0 

Standard  Deviation  :  8.00 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  ;  0 

Acceptance  Criteria  25-158 


Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  4-Methyl  phenol (p-cresol ) 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/09/92 

LCS 

MSD2920809n050 

85.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

87.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

84.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

89.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

81.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

82.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

98.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

84.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

85.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

87.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

82.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

81.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

73.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

71.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

76.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

59.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

96.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

100.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

66.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

60.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

72.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

95.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

70.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

99.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

99.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

102.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

73.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

75.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

72.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

76.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

76.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

81.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

69.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-275 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  4-Methylphenol (p-cresol ) 

continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

74.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

60.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

77.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

64.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

94.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

66.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

95.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

70.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

66.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

58.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

91.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

69.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

89.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

79.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

90.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

83.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

83.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

81.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

85.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

89.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

81.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

69.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

70.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

75.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

54.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

83.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

82.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

85.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

74.00 

Number  of  Sampl( 

BS 

:  62 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  79.4 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  11.41 

Acceptance  Criteria 

NS 

Method  ;  SW8270 

Spiked  Analyte  :  4”Ni troani 1 i ne 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

107.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

109.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

104.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

102.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

95.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

85.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

115.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-276 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES.  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  4-Ni troani 1 ine  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

71.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

104.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

104.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

94.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

93.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

109.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

97.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

96.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

95.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

90.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

89.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

91.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

89.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

101.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

98.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

92.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

102.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

105.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

91.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

102.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

96.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

98.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

97.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

98.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

99.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

102.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

95.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

104.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

84.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

97.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

105.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

104.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

96.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

99.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

91.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

86.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

93.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

93.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

91.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

94.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

99.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

98.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

92.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

96.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

94.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

91.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MS0192100609310 

91.00 

Date  Compiled;  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-277 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES.  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED  SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  4-Nitroanil ine  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/07/92  LCS 

MSD292100708110 

93.00 

10/07/92  LCS  DUP 

MSD292100708110 

91.00 

10/13/92  LCS 

MSD292101308230 

102.00 

10/13/92  LCS  DUP 

MSD292101308230 

151.00 

10/14/92  LCS 

MSD192101413560 

86.00 

10/14/92  LCS  DUP 

MSD192101413560 

94.00 

10/16/92  LCS 

MSD192101609100 

96.00 

10/16/92  LCS  DUP 

MSD192101609100 

84.00 

Number  of  Samples  : 

62 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery  : 

96.9 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation  : 

10.04 

Acceptance  Criteria  NS 

Method  ;  SW8270 

Spiked  Analyte  ;  4-Ni trophenol 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

88.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

86.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

76.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

76.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

74.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

90.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

87.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

86.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

76.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

83.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

50.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

47.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

81.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

69.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

75.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

0.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

78.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

72.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

65.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

67.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

85.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

64.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

84.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

71.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

72.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

69.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

98.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

94.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-278 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS.  WATER  SAMPLES.  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  4-Ni trophenol  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

98.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

95.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

80.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

82.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MS0292092208350 

70.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

81.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

83.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

77.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

38.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

51.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

34.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

56.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

90.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

91.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

72.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

111.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

78.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

101.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

120.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

116.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

107.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

101.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

119.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

96.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

109.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

94.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

77.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

84,00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

94.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

105.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

103.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

110.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

116.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

95.00 

Number  of  Samples  : 

62 

Below  acceptance  : 

1 

Mean  %  Recovery 

82.2 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

21.61 

Acceptance  Criteria 

D-132 

Type  of  Spike  :  Matrix 

Spi  ke 

08/12/92 

06-SW-01-01  MS 

MSD292081208090 

86.00 

08/12/92 

06-SW-01-01  MSD 

MSD292081208090 

81.00 

09/14/92 

04-SW-02-01  MS 

MSD192091409020 

63.00 

09/14/92 

04-'SW-02-01  MSD 

MSD192091409020 

64.00 

09/16/92 

07-MW-01-01  MS 

MSD292091608230 

61.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-279 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  4 

-Nitrophenol  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

09/16/92 

07-MW-01-01 

MSD 

MSD292091608230 

59.00 

09/17/92 

10-MW-02~02 

MS 

MSD292091608230 

3.00 

09/17/92 

lO-MW-02-02 

MSD 

MSD292091608230 

27.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MS 

MSD292092208350 

75.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MSD 

MSD292092208350 

81.00 

09/22/92 

09-MW-01-01 

MS 

MSD292092208350 

72.00 

09/22/92 

09-MW-01-01 

MSD 

MSD292092208350 

84.00 

09/25/92 

09-MW-03-01 

MS 

MSD192092508330 

50.00 

09/25/92 

09-MW-03-01 

MSD 

MSD192092508330 

44.00 

09/25/92 

09-MW-05-01 

MS 

MSD292092508300 

10.00 

09/25/92 

09-MW-05-01 

MSD 

MSD292092508300 

5.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MS 

MSD292092808120 

81.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MSD 

MSD292092808120 

88.00 

09/28/92 

05-MW-05-01 

MS 

MSD292092808120 

42.00 

09/28/92 

05-MW-05-01 

MSD 

MSD292092808120 

26.00 

10/13/92 

03-DS-01  MS 

MSD292101308230 

85.00 

10/14/92 

03-DS-01  MSD 

MSD292101308230 

69.00 

Number 

of  Samples 

:  22 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  57.1 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  27.58 

Acceptance  Criteria 

D-132 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Acenaphthene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

91.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

88.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

88.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

89.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

78.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

88.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

96.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

87.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

84.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

87.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

89.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

93.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

98.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

95.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

92.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

90.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

90.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

88.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

88.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-280 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Acenaphthene  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

86.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

98.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

94.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

92.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

98.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

103.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

98.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

99.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

96.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

95.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

97.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

91.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

93.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

98.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

93.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

96.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

95.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

92.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

93.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

98.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

92.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

97.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

91.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

79.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

96.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

92.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

90.00 

10/01/92 

LCS 

MSDi92100108280 

90.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

94.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

94.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

90.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

94.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

88.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

91.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

89.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

96.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

94.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

96.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

85.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

88.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

91.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

93.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

80.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-281 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Acenaphthene  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

0 
0 

47-145 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


08/12/92 

06-SW-01-01 

MS 

MSD292081208090 

77.00 

08/12/92 

06-SW-01-01 

MSD 

MSD292081208090 

70.00 

09/14/92 

04-SW-02-01 

MS 

MSD192091409020 

74.00 

09/14/92 

04-SW-02-01 

MSD 

MSD192091409020 

64.00 

09/16/92 

07-MW-01-01 

MS 

MSD292091608230 

63.00 

09/16/92 

07-MW-01-01 

MSD 

MSD292091608230 

68.00 

09/17/92 

lO-MW-02-02 

MS 

MSD292091608230 

56.00 

09/17/92 

lO-MW-02-02 

MSD 

MSD292091608230 

71.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MS 

MSD292092208350 

62.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MSD 

MSD292092208350 

60.00 

09/22/92 

09-MW-01-01 

MS 

MSD292092208350 

82.00 

09/22/92 

09-MW-01-01 

MSD 

MSD292092208350 

81.00 

09/25/92 

09-MW-03-01 

MS 

MSD192092508330 

84.00 

09/25/92 

09-MW-03-01 

MSD 

MSD192092508330 

82.00 

09/25/92 

09-MW-05-01 

MS 

MSD292092508300 

86.00 

09/25/92 

09-MW-05-01 

MSD 

MSD292092508300 

88.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MS 

MSD292092808120 

81.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MSD 

MSD292092808120 

84.00 

09/28/92 

05-MW-05-01 

MS 

MSD292092808120 

61.00 

09/28/92 

05-MW-05-01 

MSD 

MSD292092808120 

88.00 

10/13/92 

03-DS-01  MS 

MSD292101308230 

76.00 

10/14/92 

03-DS-01  MSD 

MSD292101308230 

71.00 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


62 

91.8 

4.88 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


0 

0 

22-103 


Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Acenaphthylene 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

93.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

96.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

97.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

99.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

86.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

96.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

105.00 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


22 

74.0 

10.00 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-282 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Acenaphthylene  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

95.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

94.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

97.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

98.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

99.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

108.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

107.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

105.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

103.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

107.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

101.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

100.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

97.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

109.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

107.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

102.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

112.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

119.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

111.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

111.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

107.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

106.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

107.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

102.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

105.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

110.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

104.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

114.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

106.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

102.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

109.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

109.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

105.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

104.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

98.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

88.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

109.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

102.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

103.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

101.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

106.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

106.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

103.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

107.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

101.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

104.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

97.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-283 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES.  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Acenaphthylene  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

105.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

105,00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

100.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

93.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

98.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

105.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

107,00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

92.00 

Number  of  Samples  :  62 

Mean  %  Recovery  :  102.8 

Standard  Deviation  :  6.20 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  33-145 


Method  :  SW8270 
Spiked  Analyte  :  Anthracene 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

91.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

94,00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

93.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

94.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

82.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

90.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

100.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

90.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

91.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

93.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

93.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

93.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

110.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

102.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

103.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

100.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

99.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

94.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

102.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

101.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

104.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

99.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

103.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

104.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

111.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

104.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

111.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

105.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-284 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Anthracene 

continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

106.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

106.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

103.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

110.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

109.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

107.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

109.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

100.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

103.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

106,00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

110.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

104.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

107.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

98.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

96.00 

09/29/92 

LCS 

MSDi92092910200 

104.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

102.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

92.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

101.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

100.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

96.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

96.00 

10/06/92 

LCS 

MSD1921006093i0 

97.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

91.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

99.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

91.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

106.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

104.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

102.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

98.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

92.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

97.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

99,00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

87.00 

Number  of  Samples  :  62 

Mean  %  Recovery  :  99.7 

Standard  Deviation  :  6.58 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  27-133 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-285 


TABLE  A-6.  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Benzo(a 

)anthracene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

96.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

95.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

91.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

92.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

83.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

86.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

100.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

85.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

96.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

96.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

86.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

90.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

103.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

102.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

100.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

94.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

89.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

87.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

97.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

98.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

109.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

95.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

106.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

96.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

105.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

104.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

105.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

100.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

100.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

101.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

99.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

103.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

104.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

99.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

100.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

104.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

96.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

101.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

104.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

93.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

98.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

96.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

91.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

93.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

96.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

89.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

85.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-286 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Benzo(a)anthracene  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

94.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

93.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

94.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

93.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

90.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

98.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

87.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

103.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

104.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

103.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

86.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

82.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

95.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

92.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

83.00 

Number  of  Samples 

:  62 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  95.7 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  6.63 

Acceptance  Criteria 

33-143 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Benzo{ a) pyrene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

77.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

79.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

78.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

81.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

70.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

83.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

87.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

82.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

78.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

78.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

82.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

87.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

95.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

93.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

91.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

86.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

82.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

77.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

89.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

90.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

95.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-287 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Benzo(a)py 

rene  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

88.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

89.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

88.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

91.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

89.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

95.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

90.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

91.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

90.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

91.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

97.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

95.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

94.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

96.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

83.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

96.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

94.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

101.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

83.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

91.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

87.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

83.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

88.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

89.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

84.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

89.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

82.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

85.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

78.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

84.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

84.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

84.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

81.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

93.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

92.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

88.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

74.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

73.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

82.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

86.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

82.00 

Number  of  Samples  : 

62 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

86.5 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation  : 

6.52 

Acceptance  Criteria  17-163 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-288 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Benzo(b)fl uoranthene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

85.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

78.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

83.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

84.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

73.00 

08/13/92 

LCS 

MSD19208i308540 

91.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

92.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

94.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

80.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

79.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

82.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

84.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

92.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

101.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

95.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

87.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

82.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

81.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

92.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

90.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

99.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

86.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

91.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSDi92091409020 

87.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

91.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

88.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

94.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

96.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

90.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

92.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

90.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

96,00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

98.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

98.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

114.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

94.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

94.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

94.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

93.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MS0192092508330 

78.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

89.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

86.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

89.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

76.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

92.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

76.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

82.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

83.00 

Date  Compiled;  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-289 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Benzo(b)fl uoranthene  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

77.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

76.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

80.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

78.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

85.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

77.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

93.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

96.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

78.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

66.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

72.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

82.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

80.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

80.00 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


62 

86.8 

8.44 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  24-159 


Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  ;  Benzo(g,h, 

i jperylene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

100.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

90.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

67.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

67.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

73.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

82.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

92.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

81.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

80.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

79,00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

77.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

82.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

125.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

121.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

115.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

115.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

76.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

76.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

104.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

99,00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

88.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

81.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-290 


TABLE  A-6.  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Benzo(g,h, i jperylene  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

79.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

85.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

92.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

81.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

109.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

106.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD29209i608230 

103.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

105.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

110.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

96.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

114.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

90.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

114.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

98.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

110.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

86.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

118,00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

85.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

105.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

97.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

70.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

93.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

95.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

88,00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

95.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

92.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

88.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

80.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

90.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

86.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

81.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

89.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

112.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

110.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

101.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

56.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

82.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

84.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

89.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

86.00 

Number  of  Sampl( 

BS 

:  62 

Below  acceptance  : 

Mean  %  Recovery 

:  92.3 

Above  acceptance  : 

Standard  Deviation 

:  14.75 

Acceptance  Criteria 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-291 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Ben2o(k)fl uoranthene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

94.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

80.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

84.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

89.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

81.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

80.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

96.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

78.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

83.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

86.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

113.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

104.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

112.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

108.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

106.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

95.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

96.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

91.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

103.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

102.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

113.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

100.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

112.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

116.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

120.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

87.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

114.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

106.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

102.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

114.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

104.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

113.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

111.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

107.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

117.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

102.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

102.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

105.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

108.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

109.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

106.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

97.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

102.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

110.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

109.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

102.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

119.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-292 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Ben2o(k)fl uoranthene  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

102.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

108.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

89,00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

106.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

101.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

100.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

94.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

110.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

107.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

93.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

80.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

102.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

99.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

105.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

100.00 

Number  of  Samples 

:  62 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  101.4 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  10.62 

Acceptance  Criteria 

11-162 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Benzoic 

acid 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

111.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

113.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

78.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

53.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

87.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

77.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

74.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

56.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

68.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

81.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

25.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

18.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

115.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

110.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

111.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

0.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

93.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

89.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

90.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

86.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

126.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-293 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Benzoic 

acid  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

82.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

130.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

105.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

104.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

103.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

133.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

121.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

125.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

129.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

141.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

137.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

111.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

131.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

78.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

58.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

32.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

43.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

24.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

44.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

94.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

88.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

69.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

36.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

124.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

27.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

99.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

102.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

44.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

32.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

44.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

96.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

30.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

94.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

126.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

131.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

149.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

111.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

87.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

103.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

99.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

13.00 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 

:  62 

:  85.3 

:  37.24 

Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  NS 

Date  Compiled:  13  May  1994 

ND  =  Not  Detected 

NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

A-6-294 

TABLE  A-6.  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Benzyl 

alcohol 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

110.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

105.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

102.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

107.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

91.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

98.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

117.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

100.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

105.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

105.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

96.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

98.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

101.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

106.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

104.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

98.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

104.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

105.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

90.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

85.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

103.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

111.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

98.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

114.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

120.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

120.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

102.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

102.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

93.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

104.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

99.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

108.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

104.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

101.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

91.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

106.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

89.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

120.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

90.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

109.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

97.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

89.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

86.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

102.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

99.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

98.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

94.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

110.00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-295 


TABLE  A-6.  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Benzyl  alcohol  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

106.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

98.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

105.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

100.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

99.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

96.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

104.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

97.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

101.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

63.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

97.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

97.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

82.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

75.00 

Number  of  Samples  : 

62 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

100.1 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation  : 

9.97 

Acceptance  Criteria  NS 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Butyl  benzyl phthal  ate 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

96.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

92.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

88.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

91.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

80.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

81.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

97.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

78.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

91.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

90.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

86.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

87.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

104.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

114.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

113.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

94.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

90.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

83.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

94.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

93.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

115.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

94.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-296 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Butyl  benzyl phthal ate  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

113.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

100.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

109.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

102.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

113.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

106.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

109.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

105.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

118.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

121.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

123.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

115.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

107.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

94.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

98.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

98.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

104.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

89.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

101.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

102.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

92.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

84.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

96.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

86.00 

10/01/92 

LCS 

MSDi92100108280 

97.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

100.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

93.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

97.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

109.00 

10/06/92 

LCS 

MSDi92100609310 

84.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

109.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

83.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

112.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

113.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

100.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

102.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

96.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

103.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

105.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

92.00 

Number  of  Samples  :  62  Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery  :  98.9  Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation  :  10.89  Acceptance  Criteria  D~152 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-297 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

f 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

ipiked  Analyte  :  Chrysene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

94.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

91.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

86.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

88.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

80.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

89.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

96.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

90.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

90.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

91.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

91.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

90.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

98.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

101.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

97.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

91.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

91.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

87.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

97.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

97.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

109.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

93.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

106.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

98.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

107.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

102.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

106.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

100.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

100.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

102.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

101.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

104.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

106.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

99.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

104.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

95.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

97.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

104.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

103.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

99.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

99.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

97,00 

09/29/92 

LCS 

MS0292092908230 

92.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

91.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

97.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MS0192092910200 

93.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

86.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-298 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Chrysene  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

100.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

88.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

88.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

93.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

87.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

95.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

90.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

106.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

105.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

90.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

87.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

81.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

98.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

91,00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

86.00 

Number  of  Samples 

:  62 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  95.3 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  6.86 

Acceptance  Criteria 

17-168 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Di 

-n-octylphthalate 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

91.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

83.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

92.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

94.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

81.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

91.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

94.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

89.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

83.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

82.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

97.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

101.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

110.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

115.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

113.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

100.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

96.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

92.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

102.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

101.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

126.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-299 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Di -n-octyl phthalate  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

114.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

121.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

122.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

129.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

108.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

123.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

119.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

116.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

119.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

129.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

136.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

134.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

132.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

135.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

114.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

97.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

120.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

99.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

111.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

114.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

105.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

108.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

89.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

111.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

85.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

111.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

107.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

104.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

100.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

123.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

95.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

118.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

96.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

121.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

122.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

121.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

94.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

110.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

115.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

120.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

115.00 

Number  of  Samples  :  62 

Mean  %  Recovery  :  108.0 

Standard  Deviation  :  14.59 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  4-146 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-300 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Dibenz(a 

,h)anthracene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

106.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

96.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

75.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

75.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

78.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

82.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

101.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

84.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

88.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

88.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

77.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

85.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

112.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

106.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

101.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

100.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

78.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

77.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

92.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

88.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

79.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

86.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

73.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

86.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

99.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

84.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

96.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

93.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

93.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

93.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

96.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

90.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

102.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

84.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

85.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

76.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

97.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

91.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

101.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

85.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

81.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

83.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

54.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

88.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

78.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

84.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

88.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

85.00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-301 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Dibenz(a, h)anthracene  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

80.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

76.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

86.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

83.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

81.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

86.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

86.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

85.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

90.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

53.00 

10/14/92 

LCS 

MSDi92101413560 

77.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

84.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

88.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

87.00 

Number  of  Samples 

:  62 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

;  86.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  10.56 

Acceptance  Criteria 

0-227 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Dibenzofuran 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

104.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

101.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

99.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

100.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

88.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

92.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

108.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

87.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

95.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

98.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

91.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

96.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

103.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

100.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

98.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

91.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

91.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

88.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

97.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

93.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

103.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

94.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


NO  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-302 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Dibenzofuran  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

96.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

96.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

101.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

97.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

102.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

97.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

96.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

98.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

92.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

94.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

101.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

94.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

96.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

95.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

94.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

97.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

102.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSDi92092508330 

94.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

101.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

94.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

83.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

93.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

96.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

90.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

94.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

97.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

98.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

95.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

96.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

92.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

93.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

91.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

99.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

100.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

102,00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

132.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

85.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

91.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

92.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

82.00 

Number  of  Samples  :  62 

Mean  %  Recovery  :  96,0 

Standard  Deviation  :  6.87 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  NS 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  ==  Not  Specified 


A-6-303 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Di butyl phthal ate 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

99.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

92.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

93.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

92.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

85.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

87.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

99.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

88.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

91.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

90.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

92.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

90.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

107.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

106.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

99.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

99.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

90.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

87.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

98.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD2g2091108460 

98.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

110.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

94.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

108.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

102.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

111.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

97.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

116.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

109.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

110.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

111.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

107.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

111.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

114.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

106.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

110.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

97.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

91.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

81.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

99.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

78.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

112.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

103.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

90.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

98.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

95.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

91.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

100.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-304 


TABLE  A-6.  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Di butyl phthal ate  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

101.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

98.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

93,00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

101.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

88.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

100.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

86.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

109.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

107.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

90.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

84.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

96.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

100.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

102.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

90.00 

Number  of  Sampli 

BS  : 

62 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

98.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

8.94 

Acceptance  Criteria 

NS 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Di ethyl phthal ate 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

105.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

102.00 

08/11/92 

LCS 

MSD29208U08220 

96.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

98.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

61.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

104,00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

68.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

101.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

77.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

81.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

105.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

109.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

85,00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

98,00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

100.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

83.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

90.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

81.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

99.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

97.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

104,00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-305 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Di ethyl phthal ate  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

98.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

84.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

108.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

112.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

87.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

108.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

87.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

96.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

90.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

82.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

74.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

106.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

85.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

103.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

89.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

92.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

85.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

100.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

74.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

104.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

92.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

71.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

78.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

79.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

90.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

101.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

106.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

103.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

111.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

109.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

100.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

111.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

97.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

85.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

87.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

95.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

174.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

106.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

109.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

104.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

96.00 

Number  of  Sampli 

BS 

:  62 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

:  95.4 

Above  acceptance  :  1 

Standard  Deviation 

;  15.67 

Acceptance  Criteria  D-114 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-306 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES.  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Dimethyl phthal ate 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

94.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

90.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

86.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD29208il08220 

87.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

25.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

90.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

43,00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

89,00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

26.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

33.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

58.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

80.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

80.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

74.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

82.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

74.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

45.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

34.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

97.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

96,00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

96.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

70.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

78.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

87.00 

09/15/92 

LCS 

MSDi92091508320 

96.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

79.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

97.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

63.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

'68.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

66.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

61.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

34.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

86.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

51.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

95.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

91.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

67.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

58.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

72.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

45.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

92.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

61.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

43.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

57.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

60.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

77.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

76.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

83.00 

Date  Compiled;  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-307 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Dimethyl phthal ate  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

54.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

96.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

52.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

58.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

98.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

65.00 

10/07/92 

LCS 

■MSD292100708110 

39.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

52.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

83.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

82.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

83.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

82.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

76.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

80.00 

Number  of  Samples 

:  62 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  70.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  20.10 

Acceptance  Criteria 

D-112 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Fluoranthene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

96.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

93.00 

08/11/92 

LCS 

M5D292081108220 

87.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

87.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

82.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

82.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

98.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

85.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

89,00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

89.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

84.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

86.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

102.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

99.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

97.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

92.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

86.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

83.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

97.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

97.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

101.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

83.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-308 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Fluoranthene  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

98.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

88.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

99.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

90.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

103.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

99.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

99.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

102.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

91.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

95.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

97.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

93.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

99.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

86.00 

'09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

93.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

76.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

99.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

72.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

102.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

96.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

94.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

94.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

96.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

84.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

91.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

87.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

87.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

87.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

83.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

83.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

83.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

81.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

99.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

97.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

96.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

83.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

82.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

88.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

84.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

76.00 

Number  of  Samples 

62 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

90.8 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation 

7.44 

Acceptance  Criteria  26-137 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-309 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8270 
Spiked  Analyte  :  FI uorene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

89.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

86.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

84.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

85.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

76.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

86.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

93.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

85.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

82.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

85.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

88.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

93.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

90.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

86.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

85.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

80.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

86.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

84.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

82.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

81.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

89.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

92.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

83.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

95.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

99.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

90.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

88.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

84.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

86.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

87.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

84.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

84.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

87.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

82.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

89.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

77.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

80.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

96.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

85.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

94.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

85.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

80.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

73.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

86.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

81.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

84.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

89.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-310 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Fluorene  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

88.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

92.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

88.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

92.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

89.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

86.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

85.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

83.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

82.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

96.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

180.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

80.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

86.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

86.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

82.00 

Number  of  Sampl< 

2S 

:  62 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  '  87.6 

.  Above  acceptance  : 

1 

Standard  Deviation 

:  12.91 

Acceptance  Criteria 

59-121 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Hexachl orobenzene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

116.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

110.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

109.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

109.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

98.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

78.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

116.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

86.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

109.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

111.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

75.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

80.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

103.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

93.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

94.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

94.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

81.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

73.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

101.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

101.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

104.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-311 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Hexachl orobenzene  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

76.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

102.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

78.00 

09/15/92 

LCS 

MS0192091508320 

92.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

84.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

102.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

101.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

99.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

102.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

83.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

90.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

89.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

88.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

103.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

103.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

91.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

76.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

HSD292092508300 

95.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

71.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

103.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

93.00 

09/29/92 

LCS 

MS0292092908230 

90.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

87.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

93.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

83.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

79.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

79.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

76.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

77.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

74.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

81.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

71.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

79.00 

10/07/92 

LCS 

MS0292100708110 

92.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

92.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

88.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

96.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

70.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

73.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

77.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

70.00 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 

:  62 

:  90.1 

:  12.68 

Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 

0 

0 

D-152 

Date  Compiled:  13  May  1994 

ND  =  Not  Detected 

NC  =  Not  Calculable  NS  = 

Not  Specified 

A-6-312 

TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Hexachl orobutadi ene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

86.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

81.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

80.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

85.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

56,00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

89.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

70.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

97.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

44.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

51.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

78.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

85.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

79.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

85.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

86.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

90.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

75.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

69.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

100.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

91.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

95.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

73.00 

09/14/92' 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

89.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

80.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

86.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

80.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

97.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

93.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

85.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

94.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

64,00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

51.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

82.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

76.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

88.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

92.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

85.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

59.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

91.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

54.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

96.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

90.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

44.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

70.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

80,00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

93.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

75.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

89.00 

Date  Compiled;  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-313 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Hexachlorobutadiene  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/05/92 

LCS 

10/05/92 

LCS  DUP 

10/06/92 

LCS 

10/06/92 

LCS 

10/06/92 

LCS  DUP 

10/06/92 

LCS  DUP 

10/07/92 

LCS 

10/07/92 

LCS  DUP 

10/13/92 

LCS 

10/13/92 

LCS  DUP 

10/14/92 

LCS 

10/14/92 

LCS  DUP 

10/16/92 

LCS 

10/16/92 

LCS  DUP 

Number  of  Sampl 

es 

:  62 

Mean  %  Recovery 

:  80.8 

Standard  Deviation 

:  13.34 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Hexachl orocyclopentadiene 
Type  of  Spike  ;  Laboratory  Control 


08/09/92 

LCS 

08/09/92 

LCS 

DUP 

08/11/92 

LCS 

08/11/92 

LCS 

DUP 

08/13/92 

LCS 

08/13/92 

LCS 

08/13/92 

LCS 

DUP 

08/13/92 

LCS 

DUP 

08/14/92 

LCS 

08/14/92 

LCS 

DUP 

08/21/92 

LCS 

08/21/92 

LCSD 

08/28/92 

LCS 

08/28/92 

LCS 

08/28/92 

LCS 

DUP 

08/28/92 

LCSD 

09/05/92 

LCS 

09/05/92 

LCS 

DUP 

09/11/92 

LCS 

09/11/92 

LCS 

DUP 

09/14/92 

LCS 

09/14/92 

LCS 

% 

LAB  ID  RECOVERY 


MSD192100509030  84,00 
MSD192100509030  94.00 
MSD192100609310  77.00 
MSD192100609310  90.00 
MSD192100609310  84.00 
MSD192100609310  91.00 
MSD292100708110  80.00 
MSD292100708110  72.00 
MSD292101308230  90.00 
MSD292101308230  101.00 
MSD192101413560  78.00 
MSD192101413560  83.00 
MSD192101609100  83.00 
MSD192101609100  75.00 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  24-116 


MSD292080911050  0.00 
MS0292080911050  0.00 
MSD292081108220  0.00 
MSD292081108220  0.00 
MSD292081307550  0.00 
MSD192081308540  0.00 
MSD292081307550  0.00 
MSD192081308540  0,00 
MSD292081408330  1.00 
MSD292081408330  0.00 
MSD192082108230  130.00 
MSD192082108230  114.00 
MSD292082808230  3.00 
MSD292082808230  0.00 
MSD292082808230  0.00 
MSD292082808230  1.00 
MSD192090510590  0.00 
MSD192090510590  0.00 
MSD292091108460  0.00 
MSD292091108460  0.00 
MSD292091408250  0.00 
MSD192091409020  0.00 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Hexachlorocyclopentadi ene 

continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

0.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

0.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

0.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

0.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

0.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

0.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

0.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

0.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

0.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

0.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

0.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

1.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

0.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

0.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

118.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

10.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

125.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

0,00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

0.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

0.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

0,00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

16.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

2.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

15.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

0.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSDi92100108280 

0.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

0.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

0.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

0.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

0.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

0.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

0.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

0.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

0.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

0.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

0.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

0.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

0.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

0.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

0.00 

Number  of  Samples  : 

62 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

8.6 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

30.14 

Acceptance  Criteria 

NS 

Date  Compiled;  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-315 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES.  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Hexachl oroethane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

91.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

83.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

79.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MS0292081108220 

87.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

40.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

91.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

62.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

97.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

14.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

25.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

86.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

90.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

86.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

90.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

93.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

97.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

72.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

57.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

90.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

82,00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

95.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

86.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

86.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

91.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

100.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

94.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

101.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

96.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

87.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

98.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

67.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

33.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

88.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

77.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

76.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

103.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

97.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

73.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

98.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

65.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

100.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

84.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

36.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

69.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

72.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

88.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

84.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-316 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Hexachloroethane  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

99.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

67.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

102.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

66.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

90.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

108.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

84.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

65.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

55.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

101.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

74.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

103.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

102.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

92.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

87.00 

Number  of  Samples  : 

62 

Below  acceptance  : 

4 

Mean  %  Recovery 

81.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

20.01 

Acceptance  Criteria 

40-113 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Indeno(l ,2,3-cd)pyrene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

88.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

80.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

63.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

62.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

63.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

81.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

80.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

78.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

72.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

71.00 

08/21/92 

LCS 

MS0192082108230 

75.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

80.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

102.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

98.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

96.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

93.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

63.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

64.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

84.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

81.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

74.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-317 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Indeno(l,2,3-cd)pyrene 

continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

80.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

67.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

85.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

91.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

78.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

88.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

87.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

85.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

84.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

87.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

80.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

91.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

76.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

82.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

71.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

92.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

73.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

95.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

66.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

82.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

83.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

59.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

91.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

80.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

87.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

90.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

79.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

74.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

67.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

85.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

75.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

77.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

71.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

88.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

90.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

88.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

48.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

71.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

73.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

75.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

65.00 

Number  of  Samples 

:  62 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

:  79.1 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation 

:  10.70 

Acceptance  Criteria  D-171 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-318 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Isophorone 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

105.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

100.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

97.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

101.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

91.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

88.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

110,00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

90.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

97.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

99.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

94.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

98.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

101.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

109,00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

104.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

96.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

92.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

91.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

83.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

78.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

92.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

98.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

91.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

98.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

103.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

97.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

96.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

95.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

88.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

94.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

97.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

101.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

102.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

98.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

99.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

89.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

91.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

101.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

98.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

97.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

94.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

90.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

84,00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

102.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

93.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

96.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

99.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

106.00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-319 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Isophorone  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

98.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

96.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

101.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

93.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

98.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

92.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

94.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

96.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

107.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

70.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

95.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

100.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

92.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

82.00 

Number  of  Samples 

:  62 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

:  95.6 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation 

:  7,03 

Acceptance  Criteria  21-196 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  N- 

-Ni trosodi phenyl  ami ne 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

86.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

75.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

84.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

87.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

66.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

74.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

81.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

77.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

79.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

81.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

79.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

79.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

93.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

81.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

81.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

87.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

79.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

74.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

86.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

85.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

85.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

88.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-320 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  N- 

-Ni trosodi phenyl  ami ne 

conti nued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

84.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

94.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

92.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

82.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

96.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

86.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

91.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

87.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

88.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

94.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

•  90.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

90.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

85.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

85.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

78.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

94.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

94.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

85.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

79.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

75.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

84.00 

09/29/92 

LCS 

MSDi92092910200 

85.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

85.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

74.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

74.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

79.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

71.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

82.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

76.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

75.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

79.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

74.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

89.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

85.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

88.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

104.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

73.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

80.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

81.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

70.00 

Number 

of  Samples 

:  62 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  83.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  7.25 

Acceptance  Criteria 

NS 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-321 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  N-Nitrosodi propyl  amine 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

96.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

90.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

96.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

100.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

78.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

88.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

98.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

88.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

92.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

93.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

99.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

102.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

91.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

86.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

83.00 

08/28/92 

LCSD 

HSD292082808230 

88.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

91.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

92.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

72.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

68.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

74.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

96.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

75.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

99.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

96.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

97.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

81.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

75.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

73.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

75.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

82.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

87.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

83.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

80.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

63.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

82.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

87.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

99.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

90.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

92.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

74.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

69.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

64.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

96.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

81.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

93.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

88.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A~6- 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  N-Ni trosodi propyl  ami ne 

continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

92.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

90.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192i00509030 

88,00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

91.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

90.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

93.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

87.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

76.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

76.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

87.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

68.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

83.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

86.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

89.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

72.00 

Number  of  Samples 

:  62 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  85.6 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  9.71 

Acceptance  Criteria 

D-230 

Type  of  Spike  :  Matrix 

Spi  ke 

08/12/92 

06-SW-01-01 

MS 

MSD292081208090 

84.00 

08/12/92 

06-SW-01-01 

MSD 

MSD292081208090 

85.00 

09/14/92 

04-SW-02-01 

MS 

MSD192091409020 

72.00 

09/14/92 

04-SW-02-01 

MSD 

MSD192091409020 

68.00 

09/16/92 

07-MW-01-01 

MS 

MSD292091608230 

38.00 

09/16/92 

07-MW-01-01 

MSD 

MSD29209i608230 

42.00 

09/17/92 

lO-MW-02-02 

MS 

MSD292091608230 

42.00 

09/17/92 

lO-MW-02-02 

MSD 

MSD292091608230 

45.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MS 

MSD292092208350 

65.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MSD 

MSD292092208350 

72.00 

09/22/92 

09-MW>01-01 

MS 

MSD292092208350 

65.00 

09/22/92 

09-MW-01-01 

MSD 

MSD292092208350 

59.00 

09/25/92 

09-MW-03-01 

MS 

MSD192092508330 

69.00 

09/25/92 

09-MW-03-01 

MSD 

MSD192092508330 

67.00 

09/25/92 

09-MW-05-01 

MS 

MSD292092508300 

72.00 

09/25/92 

09-MW-05-01 

MSD 

MSD292092508300 

75.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MS 

MSD292092808120 

50.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MSD 

MSD292092808120 

51.00 

09/28/92 

05-MW-05-01 

MS  r 

MSD292092808120 

53.00 

09/28/92 

05-MW-05-01 

MSD 

MSD292092808120 

34.00 

10/13/92 

03-DS-01  MS 

MSD292101308230 

68.00 

10/14/92 

03-DS‘01  MSD 

MSD292101308230 

56.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-323 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  N-Nitrosodi propyl  amine  continued 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

Number  of  Samples  :  22 

Mean  %  Recovery  :  60.5 

Standard  Deviation  :  14.54 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


Method  :  SW8270 
Spiked  Analyte  :  Naphthalene 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

94,00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

90.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

86.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

92.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

72.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

89,00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

89.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

92.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

62.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

68.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

88.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

91.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

95.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

98.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

95.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

95.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

93.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

84.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

94.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

87.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

101.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

97.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

98.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

100.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

106.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

101.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

101.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

96.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

91.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

98.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

84.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

74.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

97.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

90.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

95.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

90.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

91.00 

0 

0 

D-230 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-324 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Naphthalene  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

88.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

96.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

85.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

98.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

90.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

57.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

86.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

89.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

90.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

84,00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

96.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

89.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

95.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

90.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

89.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

94.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

87.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708ii0 

90.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

87.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

101.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

75.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

91.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

94.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

90.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

83.00 

Number  of  Samples 

:  62 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  90.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  8.99 

Acceptance  Criteria 

21-133 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Nitrobenzene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

104.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

99.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

95.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

101.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

88.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

84.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

107.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

89.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

84.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

89.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

89.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A’6-325 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  ;  Nitrobenzene  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

92.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

95.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

104.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

M$D292082808230 

99.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

94.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

84.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

84.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

81.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

74.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

90.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

91.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

88.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

90.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

97.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

96.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

93.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

90.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

85.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

91.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

86.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

87.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

93.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

88.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

90.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

80.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

115.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

92.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

122.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

91.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

119.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

113.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

93.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

95.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

118.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

92.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

94.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

102.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

93.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

96.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

98.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

89.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

99.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

93.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

116.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

118.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

132.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

80.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-326 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

7o 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Nitrobenzene  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

95.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

100.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

90.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

85.00 

Number  of  Samples 

:  62 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  95.2 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  11.31 

Acceptance  Criteria 

35-180 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Ni trobenzene-dS 
Type  of  Spike  :  Surrogate 


08/12/92 

06-SW-01-01 

MSD292081208090 

91.00 

08/12/92 

06-SW-01-01  MS 

MSD292081208090 

95.00 

08/12/92 

06-SW-01-01  MSD 

MSD292081208090 

93.00 

08/13/92 

06-DS-07 

MSD292081307550 

91.00 

08/13/92 

06-SW-02-01 

MSD292081307550 

102.00 

08/14/92 

05-SW-01-01 

MSD292081408330 

83.00 

08/14/92 

05-SW-02-01 

MSD292081408330 

76.00 

08/17/92 

05-DS-07 

MSD292081714490 

69.00 

08/18/92 

05-SW-03-01 

MSD292081808190 

83.00 

08/28/92 

99-TW-15-01 

MSD292082808230 

74.00 

09/05/92 

04-DS-03 

MSD192090510590 

84.00 

09/05/92 

04-SW-01-01 

MSD192090510590 

93.00 

09/05/92 

04-SW-03-01 

MSD192090510590 

83.00 

09/05/92 

04-SW-04-01 

MSD192090510590 

86.00 

09/05/92 

07-SW-01-01 

MSD192090510590 

93.00 

09/05/92 

07-SW-02-01 

MSD192090510590 

88.00 

09/14/92 

04-SW-02-01 

MSD192091409020 

86.00 

09/14/92 

04-SW-02-01  MS 

MSD192091409020 

88.00 

09/14/92 

04-SW-02-01  MSD 

MSD192091409020 

87.00 

09/15/92 

04-MW-02-01 

MSD192091508320 

98.00 

09/15/92 

04-MW-03-01 

MSD192091508320 

97.00 

09/15/92 

07-MW-02-01 

MSD192091508320 

92.00 

09/15/92 

07-MW-03-01 

MSD192091508320 

95.00 

09/15/92 

07-MW-04-01 

MSD192091508320 

88.00 

09/16/92 

07-DS-09 

MSD292091608230 

83.00 

09/16/92 

07-DS-10 

MSD192091609020 

98.00 

09/16/92 

07-MW-01-01 

MSD292091608230 

86.00 

09/16/92 

07-MW-01-01  MS 

MSD292091608230 

73.00 

09/16/92 

07-MW-01-01  MSD 

MSD292091608230 

86.00 

09/16/92 

lO-MW-01-02 

MSD292091608230 

90.00 

09/16/92 

lO-MW-03-02 

MSD292091608230 

85.00 

09/17/92 

lO-DS-06 

MSD292091608230 

40.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-327 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  ;  SW8270 

Spiked  Analyte  :  N1trobenzene-d5  continued 
Type  of  Spike  :  Surrogate 


09/17/92 

lO-MW-02-02 

MSD292091608230 

63.00 

09/17/92 

lO-MW-02-02  MS 

MSD292091608230 

36.00 

09/17/92 

lO-MW-02-02  MSD 

MSD292091608230 

57.00 

09/22/92 

05-DS-08 

MSD292092208350 

85.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MSD292092208350 

115.00 

09/22/92 

05-MW-07-01  MS 

MSD292092208350 

104.00 

09/22/92 

05-MW-07-01  MSD 

MSD292092208350 

104.00 

09/22/92 

05-MW-08-01 

MSD292092208350 

86.00 

09/22/92 

05-MW-09-01 

MSD292092208350 

90.00 

09/22/92 

05-MW-10-01 

MSD292092208350 

175.00 

09/22/92 

06-DS-08 

MSD292092208350 

92.00 

09/22/92 

06-MW-03-01 

MSD292092208350 

98.00 

09/22/92 

09-DS-07 

MSD292092208350 

93.00 

09/22/92 

09-MW-01-01 

MSD292092208350 

93.00 

09/22/92 

09-MW-01-01  MS 

MSD292092208350 

94.00 

09/22/92 

09-MW-01-01  MSD 

MSD292092208350 

94.00 

09/22/92 

09-MW-04-01 

MSD292092208350 

96.00 

09/23/92 

03-GW-01-01 

MSD292092208350 

87.00 

09/23/92 

03-GW-02-01 

MSD292092208350 

82.00 

09/23/92 

05-MW-02-01 

MSD292092208350 

91.00 

09/23/92 

09-MW-14-01 

MSD292092208350 

86.00 

09/25/92 

09-DS-08 

MSD192092508330 

83.00 

09/25/92 

09-MW-03-01 

MSD192092508330 

89.00 

09/25/92 

09-MW-03-01  MS 

MSD192092508330 

85.00 

09/25/92 

09-MW-03-01  MSD 

MSD192092508330 

80.00 

09/25/92 

09-MW-05-01 

MSD292092508300 

77.00 

09/25/92 

09-MW-05-01  MS 

MSD292092508300 

86.00 

09/25/92 

09-MW-05-01  MSD 

MSD292092508300 

87.00 

09/25/92 

09-MW-06-01 

MSD292092508300 

81.00 

09/25/92 

09-MW-07-01 

MSD192092508330 

82.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MSD292092808120 

85.00 

09/28/92 

02-GW-01-01  MS 

MSD292092808120 

80.00 

09/28/92 

02-6W-01-01  MSD 

MSD292092808120 

85.00 

09/28/92 

02-GW-02-01 

MSD292092808120 

78.00 

09/28/92 

05-MW-05-01 

MSD292092808120 

35.00 

09/28/92 

05-MW-05-01  MS 

MSD292092808120 

49.00 

09/28/92 

05-MW-05-01  MSD 

MSD292092808120 

52.00 

09/28/92 

05-MW-06-01 

MSD292092808120 

82.00 

09/29/92 

05-DS-09 

MSD292092808120 

61.00 

09/29/92 

05-MW-01-01 

MSD192092910200 

84.00 

09/29/92 

05-MW-03-01 

MSD292092808120 

92.00 

09/29/92 

05-MW-04-01 

MSD192092910200 

75.00 

10/01/92 

05-MW-11-01 

MSD192100108280 

187.00 

10/01/92 

05-MW-12-01 

MSD192100108280 

102.00 

10/01/92 

12-MW-Ol-Ol 

MSD192100108280 

107.00 

10/01/92 

12-MW-02-01 

MSD192100108280 

104.00 

10/06/92 

06-MW-01-01 

MSD192100609310 

87.00 

A-6-328 


Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Ni trobenzene-d5  continued 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

10/06/92 

06-MW-02-01 

MSD192100609310 

76.00 

10/06/92 

06-MW-06-01 

MSD192100609310 

87.00 

10/06/92 

09-MW-10-01 

MSD192100509030 

93.00 

10/06/92 

09-MW-11-01 

MSD192100609310 

16.00 

10/06/92 

ll-MW-02-01 

MSD192100609310 

90.00 

10/07/92 

06-MW-04-01 

MSD292100708110 

83.00 

10/07/92 

09-MW-02-01 

MSD292100708110 

97.00 

10/07/92 

09-MW-08-01 

MSD292100708110 

138.00 

10/07/92 

09-MW>12-01 

MSD292100708110 

40.00 

10/13/92 

03-DS-01 

MSD292101308230 

66.00 

10/13/92 

03-DS-01  MS 

MSD292101308230 

76.00 

10/14/92 

02-DS-01 

MSD292101408170 

82.00 

10/14/92 

02-GW-03-01 

MSD292i01408170 

84,00 

10/14/92 

02-*GW-04-01 

MSD292101408170 

90.00 

10/14/92 

03-DS-01  MSD 

MSD292101308230 

76.00 

10/14/92 

03-GW-03-01 

MSD292101308230 

83.00 

10/14/92 

OS-GW-OA-Ol 

MSD292101408170 

93.00 

10/16/92 

11-MW-Ol-Ol 

MSD192101609100 

95.00 

Number  of  Samples  : 

97 

Below  acceptance  : 

1 

Mean  %  Recovery 

85.9 

Above  acceptance  ; 

4 

Standard  Deviation  : 

21.89 

Acceptance  Criteria 

35-114 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

-  Blank  Sample 

08/11/92 

METHOD  BLANK 

MSD292081108220 

92.00 

08/13/92 

METHOD  BLANK 

MSD292081307550 

91.00 

08/14/92 

METHOD  BLANK 

MSD292081408330 

85,00 

08/21/92 

05-DS-06 

MSD192082108230 

96,00 

08/21/92 

06-DS-06 

MSD192082108230 

90,00 

08/21/92 

METHOD  BLANK 

MSD192082108230 

87,00 

08/28/92 

05-DS-06 

MSD292082808230 

85.00 

08/28/92 

METHOD  BLANK 

MSD292082808230 

87.00 

08/28/92 

METHOD  BLANK 

MSD292082808230 

86.00 

08/28/92 

METHOD  BLANK 

MSD292082808230 

88.00 

08/29/92 

07-DS-05 

MSD292082808230 

87.00 

09/05/92 

METHOD  BLANK 

MSD192090510590 

94.00 

09/12/92 

METHOD  BLANK 

MSD292091108460 

91,00 

09/14/92 

METHOD  .BLANK 

MSD192091409020 

86,00 

09/15/92 

04-DS-05 

MSD192091508320 

97.00 

09/15/92 

07-DS-06 

MSD192091508320 

90.00 

09/15/92 

07-DS-ll 

MSD192091508320 

92.00 

09/15/92 

lO-DS-04 

MSD292091408250 

92.00 

09/15/92 

METHOD  BLANK 

MSD292091408250 

93.00 

09/15/92 

METHOD  BLANK 

MSD192091508320 

95.00 

09/16/92 

lO-DS-05 

MSD292091608230 

89.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-329 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Ni trobenzene-d5  continued 

Type  of  Spike  :  Surrogate  - 

•  Blank  Sample 

09/16/92 

lO-DS-07 

MSD292091608230 

77.00 

09/16/92 

METHOD  BLANK 

MSD292091608230 

87.00 

09/16/92 

METHOD  BLANK 

MSD292091608230 

75.00 

09/22/92 

06-DS-09 

MSD292092208350 

87.00 

09/22/92 

METHOD  BLANK 

MSD292092208350 

94.00 

09/23/92 

METHOD  BLANK 

MS0292092314280 

83.00 

09/24/92 

METHOD  BLANK 

MSD292092408270 

98.00 

09/25/92 

METHOD  BLANK 

MSD292092508300 

87.00 

09/25/92 

METHOD  BLANK 

MSD192092508330 

97.00 

09/28/92 

METHOD  BLANK 

MSD292092808120 

86.00 

09/29/92 

05-DS-10 

MSD292092908230 

82.00 

09/29/92 

METHOD  BLANK 

MSD292092908230 

66.00 

09/29/92 

METHOD  BLANK 

MSD192092910200 

90.00 

10/01/92 

METHOD  BLANK 

MSD192100108280 

93.00 

10/05/92 

METHOD  BLANK 

MSD192100509030 

90.00 

10/06/92 

METHOD  BLANK 

MSD192100609310 

86.00 

10/06/92 

METHOD  BLANK 

MSD192100609310 

82.00 

10/07/92 

METHOD  BLANK 

MSD292100708110 

90.00 

10/13/92 

METHOD  BLANK 

MSD292101308230 

79.00 

10/14/92 

METHOD  BLANK 

MSD292101408170 

102.00 

10/14/92 

METHOD  BLANK 

MSD192101413560 

83.00 

10/16/92 

METHOD  BLANK 

MSD192101609100 

91.00 

10/23/92 

METHOD  BLANK 

MSD292102308460 

82.00 

Number  of  Sampl( 

BS  : 

44 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

88.2 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation  : 

6.54 

Acceptance  Criteria  35-114 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

-  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MS0292080911050 

101.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

94.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

85.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MS0292081108220 

92.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

81.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

86.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

95.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

90.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

93.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

91.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

92.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

95.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

88.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

98.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

92.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

88.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-330 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS.  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Ni trobenzene-d5  continued 
Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Laboratory  Control 


09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

95.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

93.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

89.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

84.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

98.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

97.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

95.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

93.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

96.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

95.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

94.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

92.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

90.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

93.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

89.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

93.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

95.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

92.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

98.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

90.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

92.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

92.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

96.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

96.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

87.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

86.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

79.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

92.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

100.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

88.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

96.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

102.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

97.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

99.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

89.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

85.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

91.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

89.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

97.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

95.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

87.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

56.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

89.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

92.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

93.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

89.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-331 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Ni trobenzene-d5  continued 


Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Laboratory  Control 


Number  of  Samples  :  62 

Mean  %  Recovery  :  91.5 

Standard  Deviation  :  6.52 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  35-114 


Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Pentachl orophenol 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

90.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

86.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

77.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

76.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

76.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

74.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

92.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MS0192081308540 

78.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

83.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081468330 

85.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

71.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

71.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

74.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

65.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

68.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

0.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

73.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

67.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

72.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

73.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

72.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

66.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

73.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

72.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

76.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

68.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

80.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

74.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

77.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

78.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

66.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

66.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

62.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

67.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

65.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

72.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

67.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  -  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-332 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Pentachl orophenol  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

59.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

54.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MS0192092508330 

61.00 

09/28/92 

LCS 

MS0292092808120 

74.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

69.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

61.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

77.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

67.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

76.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

76.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

75.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

68.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

73.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

64.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

77.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

65.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

72.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

70.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

70.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

69.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

56.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

71.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

72.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

76.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

54.00 

Number  of  Samples  : 

62 

Below  acceptance  : 

1 

Mean  %  Recovery 

70.3 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

11.79 

Acceptance  Criteria 

14-176 

Type  of  Spike  :  Matrix 

Spi  ke 

08/12/92 

06-SW-01-01  MS 

MSD292081208090 

35.00 

08/12/92 

06-SW-01-01  MSD 

MSD292081208090 

40.00 

09/14/92 

04-SW-02-01  MS 

MSD192091409020 

66.00 

09/14/92 

04-SW-02-01  MSD 

MSD192091409020 

65.00 

09/16/92 

07-MW-01-01  MS 

MSD292091608230 

44.00 

09/16/92 

07-MW-01-01  MSD 

MSD292091608230 

41.00 

09/17/92 

lO-MW-02-02  MS 

MSD292091608230 

53.00 

09/17/92 

lO-MW-02-02  MSD 

MSD292091608230 

50.00 

09/22/92 

05-MW-07-01  MS 

MSD292092208350 

26.00 

09/22/92 

05-MW-07-01  MSD 

MSD292092208350 

37.00 

09/22/92 

09-MW-01-01  MS 

MSD292092208350 

20.00 

09/22/92 

09-MW-01-01  MSD 

MSD292092208350 

46.00 

09/25/92 

09-MW-03-01  MS 

MSD192092508330 

38.00 

09/25/92 

09-MW-03-01  MSD 

MSD192092508330 

27.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-333 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED  SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Pentachl orophenol  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

09/25/92  09-MW-05-01 

MS 

MSD292092508300 

4.00 

09/25/92  09-MW-05-01 

MSD 

MSD292092508300 

1.00 

09/28/92  02-GW-01-01 

MS 

MSD292092808120 

62.00 

09/28/92  02-GW-01-01 

MSD 

MSD292092808120 

70.00 

09/28/92  05-MW-05-01 

MS 

MSD292092808120 

56.00 

09/28/92  05-MW-05-01 

MSD 

MSD292092808120 

61.00 

10/13/92  03-DS-01  MS 

MSD292101308230 

37.00 

10/14/92  03-DS-01  MSD 

MSD292101308230 

33.00 

Number  of  Samples 

:  22 

Below  acceptance  : 

2 

Mean  %  Recovery 

:  41.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  18.69 

Acceptance  Criteria 

14-176 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Phenanthrene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

89.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

85.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

82.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

83.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

76.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

76.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

91.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

77.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

81.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

82.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

79.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

81.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

99.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

97.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

95.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

89.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

83.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

79.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

91.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

90.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

96.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

81.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

93.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

86.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

94.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

90.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

101.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

97.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-334 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Phenanthrene  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

95.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

100.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

95.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

97.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

99.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

93.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

95.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

88.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

90.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

91.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

95.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

88.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

99.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

89.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

85.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

86.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

93.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

79.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

86.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

87.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

83.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

81.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

85.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

78.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

85.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

78.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

96.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

94.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

90.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

79.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

77.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

82.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

83.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

75.00 

Number  of  Samples 

:  62 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  87.7 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  7.19 

Acceptance  Criteria 

54-120 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-335 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Phenol 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

98.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

94.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

90.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

96.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

87.00 

08/13/92 

LCS 

MS0192081308540 

76.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

105.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

78.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

94.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

98.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

50.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

50.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

78.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

82.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD2920828O823O 

83.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

61.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

108.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

102.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

66.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

62.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

74.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

90.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

77.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

96.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

101.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

102.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

82.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

81.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

78.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

78.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

80.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

82.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

70.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

85.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

74.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

86.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

39.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

82.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

42.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

88.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

76.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

73.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

68.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

86.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

72.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

85.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

82.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-336 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Phenol  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

88.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

85.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

82.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

86.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

83.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

88.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

81.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

77.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

81.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

86.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

83.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

79.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

80.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

84.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

75.00 

Number  of  Samples 

:  62 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  81.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  13.65 

Acceptance  Criteria 

5-112 

Type  of  Spike  :  Matrix 

Spi  ke 

08/12/92 

06-SW-01-01 

MS 

MSD292081208090 

73.00 

08/12/92 

06-SW-01-01 

MSD 

MSD292081208090 

70.00 

09/14/92 

04-SW-02-01 

MS 

MSD192091409020 

85.00 

09/14/92 

04-SW-02-01 

MSD 

MSD192091409020 

81.00 

09/16/92 

07-MW-01-01 

MS 

MSD292091608230 

47.00 

09/16/92 

07-MW-01-01 

MSD 

MSD292091608230 

48.00 

09/17/92 

lO-MW-02-02 

MS 

MSD292091608230 

53.00 

09/17/92 

lO-MW-02-02 

MSD 

MSD292091608230 

45.00 

09/22/92 

09-MW-01-01 

MS 

MSD292092208350 

13.00 

09/22/92 

09-MW-01-01 

MSD 

MSD292092208350 

41.00 

09/25/92 

09-MW-03-01 

MS 

MSD192092508330 

14.00 

09/25/92 

09-MW-03-01 

MSD 

MSD192092508330 

7.00 

09/25/92 

09-MW-05-01 

MS 

MSD292092508300 

31.00 

09/25/92 

09-MW-G5-01 

MSD 

MSD292092508300 

19.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MS 

MSD292092808120 

65.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MSD 

MSD292092808120 

67.00 

10/13/92 

03-DS-01  MS 

MSD292101308230 

49.00 

10/14/92 

03-DS-01  MSD 

MSD292101308230 

41.00 

Number  of  Samples 

:  18 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  47.2 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  23.68 

Acceptance  Criteria 

5-112 

Date  Compiled:  13  May  1994 

ND  =  Not  Detected 

NC  =  Not  Calculable  NS  = 

Not  Specified 

A-6-337 

TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Phenol -d5 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

08/12/92 

06-SW-01-01 

MSD292081208090 

75.00 

08/12/92 

06-SW-01-01  MS 

MSD292081208090 

72.00 

08/12/92 

06-SW-01-01  MSD 

MSD292081208090 

70.00 

08/13/92 

06-DS-07 

MSD292081307550 

47.00 

08/13/92 

06-SW-02-01 

MSD292081307550 

78.00 

08/14/92 

05-SW-01-01 

MSD292081408330 

74.00 

08/14/92 

05-SW-02-01 

MSD292081408330 

84.00 

08/17/92 

05-DS-07 

MSD292081714490 

75.00 

08/18/92 

05-SW-03-01 

MSD292081808190 

84.00 

08/28/92 

99-TW-15-01 

MSD292082808230 

79.00 

09/05/92 

04-DS-03 

MSD192090510590 

3.00 

09/05/92 

04-SW-01-01 

MSD192090510590 

82.00 

09/05/92 

04-SW-03-01 

MSD192090510590 

91.00 

09/05/92 

04-SW-04-01 

MSD192090510590 

70.00 

09/05/92 

07-SW-01-01 

MSD192090510590 

86.00 

09/05/92 

07-SW-02-01 

MSD192090510590 

91.00 

09/14/92 

04-SW~02-01 

MSD192091409020 

94.00 

09/14/92 

04-SW-02-01  MS 

MSD192091409020 

88.00 

09/14/92 

04-SW-02-01  MSD 

MSD192091409020 

90.00 

09/15/92 

04-MW-02-01 

MSD192091508320 

75.00 

09/15/92 

04-MW-03-01 

MSD192091508320 

50.00 

09/15/92 

07>MW-02-01 

MSD192091508320 

72.00 

09/15/92 

07-MW-03-01 

MSD192091508320 

62.00 

09/15/92 

07-MW-04-01 

MSD192091508320 

36.00 

09/16/92 

07-DS~09 

MSD292091608230 

71.00 

09/16/92 

07-DS-10 

MSD192091609020 

93.00 

09/16/92 

07-MW-01-01 

MSD292091608230 

73.00 

09/16/92 

07-MW-01-01  MS 

MSD292091608230 

56.00 

09/16/92 

07-MW-01-01  MSD 

MSD292091608230 

59.00 

09/16/92 

lO-MW-01-02 

MSD292091608230 

62.00 

09/16/92 

lO-MW-03-02 

MSD292091608230 

74.00 

09/17/92 

lO-DS-06 

MSD292091608230 

63.00 

09/17/92 

lO-MW-02-02 

MSD292091608230 

78.00 

09/17/92 

10-MW-02“02  MS 

MSD292091608230 

70.00 

09/17/92 

lO-MW-02-02  MSD 

MSD292091608230 

60.00 

09/22/92 

05-DS-08 

MSD292092208350 

86.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MSD292092208350 

89.00 

09/22/92 

05-MW-07-01  MS 

MSD292092208350 

48.00 

09/22/92 

05-MW-07-01  MSD 

MSD292092208350 

76.00 

09/22/92 

05-MW-08-01 

MSD292092208350 

88.00 

09/22/92 

05-MW-09-01 

MSD292092208350 

68.00 

09/22/92 

05-MW-10-01 

MSD292092208350 

106.00 

09/22/92 

06-DS-08 

MSD292092208350 

74.00 

09/22/92 

06-MW-03-01 

MSD292092208350 

82.00 

09/22/92 

09-DS-07 

MSD292092208350 

22.00 

09/22/92 

09-MW-01-01 

MSD292092208350 

9.00 

09/22/92 

09-MW-01-01  MS 

MSD292092208350 

21.00 

09/22/92 

09-MW-01-01  MSD 

MSD292092208350 

56.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-338 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES.  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

% 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 
Spiked  Analyte  :  Phenol -d5 

continued 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

09/22/92 

09-MW-04-01 

MSD292092208350 

80.00 

09/23/92 

03-GW-01-01 

MSD292092208350 

82.00 

09/23/92 

03-GW-02-01 

MSD292092208350 

19.00 

09/23/92 

05-MW-02-01 

MSD292092208350 

88.00 

09/23/92 

09-MW-14-01 

MSD292092208350 

87.00 

09/25/92 

09-DS-08 

MSD192092508330 

29.00 

09/25/92 

09-MW-03-01 

MSD192092508330 

14.00 

09/25/92 

09-MW-03-01  MS 

MSD192092508330 

24.00 

09/25/92 

09-MW-03-01  MSD 

MSD192092508330 

14.00 

09/25/92 

09-MW-05-01 

MSD292092508300 

28.00 

09/25/92 

09-MW-05-01  MS 

MSD292092508300 

38.00 

09/25/92 

09-MW-05-01  MSD 

MSD292092508300 

24.00 

09/25/92 

09-MW-06-01 

MSD292092508300 

39.00 

09/25/92 

09-MW-07-01 

MSD192092508330 

74.00 

09/28/92 

02’-GW-01-01 

MSD292092808120 

83.00 

09/28/92 

02-GW-01~01  MS 

MSD292092808120 

78.00 

09/28/92 

02-GW-01~01  MSD 

MSD292092808120 

84.00 

09/28/92 

02-GW-02-01 

MSD292092808120 

68.00 

09/28/92 

05-MW-05-01 

MSD292092808i20 

80.00 

09/28/92 

05-MW-05-01  MS 

MSD292092808120 

73.00 

09/28/92 

05-MW-05-01  MSD 

MSD292092808120 

79.00 

09/28/92 

05-MW-06-01 

MSD292092808120 

73.00 

09/29/92 

05-DS-09 

MSD292092808120 

92.00 

09/29/92 

05-MW-01-01 

MSD192092910200 

10,00 

09/29/92 

05-MW-03-01 

MSD292092808120 

12.00 

09/29/92 

05-MW-04>01 

MSD192092910200 

37.00 

10/01/92 

05-MW-11-01 

MSD192100108280 

9.00 

10/01/92 

05-MW-12-01 

MSD192100108280 

90.00 

10/01/92 

12-MW-Ol-Ol 

MSD192100108280 

93.00 

10/01/92 

12-MW-02-01 

MSD192100108280 

98.00 

10/06/92 

06-MW-01-01 

MSD192100609310 

91.00 

10/06/92 

06-MW-02-01 

MSD192100609310 

56.00 

10/06/92 

06-MW-06-01 

MSD192100609310 

28.00 

10/06/92 

09-MW-10-01 

MSD192100509030 

65.00 

10/06/92 

09-MW-11-01 

MSD192100609310 

17.00 

10/06/92 

ll-MW-02-01 

MSD192100609310 

11.00 

10/07/92 

06-MW-04-01 

MSD292100708110 

4.00 

10/07/92 

09-MW-02-01 

MSD292100708110 

30.00 

10/07/92 

09-MW-08-01 

MSD292100708110 

80.00 

10/07/92 

09-MW-12-01 

MSD292100708110 

26.00 

10/13/92 

03-DS-01 

MSD292101308230 

30.00 

10/13/92 

03-DS-01  MS 

MSD292101308230 

63.00 

10/14/92 

02-DS-01 

MSD292101408170 

75.00 

10/14/92 

02-GW-03-01 

MSD292101408170 

82.00 

10/14/92 

02-GW-04-01 

MSD292101408170 

87.00 

10/14/92 

03-DS-01  MSD 

MSD292101308230 

53.00 

10/14/92 

03-GW-03-01 

MSD292101308230 

28.00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-339 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  ;  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Phenol -dS  continued 


Type  of  Spike  :  Surrogate 

10/14/92  03-GW-04-01  MSD292101408170  7.00 

10/16/92  11-MW-Ol-Ol  MS0192101609100  94.00 


Number  of  Samples  :  97 

Mean  %  Recovery  :  61.2 

Standard  Deviation  :  27.86 


Below  acceptance  :  5 

Above  acceptance  :  2 

Acceptance  Criteria  10-94 


Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Blank  Sample 


08/11/92 

METHOD  BLANK 

MSD292081108220 

86.00 

08/13/92 

METHOD  BLANK 

MSD292081307550 

84.00 

08/14/92 

METHOD  BLANK 

MSD292081408330 

69.00 

08/21/92 

05-DS-06 

MSD192082108230 

46.00 

08/21/92 

06-DS-06 

MSD192082108230 

42.00 

08/21/92 

METHOD  BLANK 

MSD192082108230 

42.00 

08/28/92 

05-DS-06 

MSD292082808230 

80.00 

08/28/92 

METHOD  BLANK 

MSD292082808230 

74.00 

08/28/92 

METHOD  BLANK 

MSD292082808230 

83.00 

08/28/92 

METHOD  BLANK 

MSD292082808230 

92,00 

08/29/92 

07-D$-05 

M$D292082808230 

87.00 

09/05/92 

METHOD  BLANK 

MSD192090510590 

93.00 

09/12/92 

METHOD  BLANK 

MSD292091108460 

83.00 

09/14/92 

METHOD  BLANK 

MSD192091409020 

92.00 

09/15/92 

04-DS-05 

MSD192091508320 

83.00 

09/15/92 

07-DS-06 

MSD192091508320 

84.00 

09/15/92 

07-DS-ll 

MSD192091508320 

88.00 

09/15/92 

lO-DS-04 

MSD292091408250 

88.00 

09/15/92 

METHOD  BLANK 

MSD292091408250 

85.00 

09/15/92 

METHOD  BLANK 

MSD192091508320 

85.00 

09/16/92 

lO-DS-05 

MSD292091608230 

86.00 

09/16/92 

lO-DS-07 

MSD292091608230 

82.00 

09/16/92 

METHOD  BLANK 

MSD292091608230 

85.00 

09/16/92 

METHOD  BLANK 

MSD292091608230 

73.00 

09/22/92 

06-DS-09 

MSD292092208350 

70.00 

09/22/92 

METHOD  BLANK 

MSD292092208350 

90.00 

09/23/92 

METHOD  BLANK 

MSD292092314280 

78.00 

09/24/92 

METHOD  BLANK 

MSD292092408270 

71.00 

09/25/92 

METHOD  BLANK 

MSD292092508300 

41.00 

09/25/92 

METHOD  BLANK 

MSD192092508330 

73.00 

09/28/92 

METHOD  BLANK 

MSD292092808120 

83.00 

09/29/92 

05-DS-10 

MSD292092908230 

78.00 

09/29/92 

METHOD  BLANK 

MSD292092908230 

111.00 

09/29/92 

METHOD  BLANK 

MSD192092910200 

93.00 

10/01/92 

METHOD  BLANK 

MSD192100108280 

94.00 

10/05/92 

METHOD  BLANK 

MSD192100509030 

89.00 

10/06/92 

METHOD  BLANK 

MSD192100609310 

89.00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-340 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Phenol -d5 

continued 

Type  of  Spike  :  Surrogate  - 

Blank  Sample 

10/06/92 

METHOD  BLANK 

MSD192100609310 

88.00 

10/07/92 

METHOD  BLANK 

MSD292100708110 

79.00 

10/13/92 

METHOD  BLANK 

MSD292101308230 

100,00 

10/14/92 

METHOD  BLANK 

MSD292101408170 

101.00 

10/14/92 

METHOD  BLANK 

MSD192101413560 

84.00 

10/16/92 

METHOD  BLANK 

MSD192101609100 

87.00 

10/23/92 

METHOD  BLANK 

MSD292102308460 

66.00 

Number  of  Samples  : 

44 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

80.8 

Above  acceptance  : 

3 

Standard  Deviation  : 

14.93 

Acceptance  Criteria 

10-94 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

-  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

96,00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

90.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

84.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

89,00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

74.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

77.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

87,00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

80.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

87.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

92.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

42.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

42,00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

82.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

86.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

89,00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

65.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

93,00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

88,00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

81.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

75.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

90.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

86.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

90,00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

91.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

98.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

99.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

93.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

90.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

89.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

90.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

85.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

94.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-341 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Analyte  :  Phenol -d5 

continued 

'  Spike  :  Surrogate  - 

■  Laboratory  Control 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

77.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

90.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

82.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

96.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

43.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

74.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

44.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

78.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

85.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

82.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

107.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

92.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MS0292092908230 

92.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

84.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

91.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

99.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

94.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

90.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

91.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

87.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

92,00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

84.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

92.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

96.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

101.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

100.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

83.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

81.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

91.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

79.00 

Number  of  Samples 

:  62 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  85.0 

Above  acceptance  : 

9 

Standard  Deviation 

:  13.43 

Acceptance  Criteria 

10-94 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-342 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Pyrene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

90.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

86,00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

85.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

87.00 

08/13/92 

LCS 

MSD29208i307550 

77.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

80.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

92.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

76.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

89.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

88.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

82.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

82.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

97,00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

100.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

100.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

90.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

82.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

79.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

94.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

94.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

108.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

89.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

89.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

91.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

100,00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

96.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

100.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

94.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

95.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

97.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

103.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

107.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

107.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

102.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

107.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

83.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

94.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

100.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

100.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

93.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

91.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

92,00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

91.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

84.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

92.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

81.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

84.00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-343 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID 


Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Pyrene  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

1-0/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

% 

RECOVERY 


89.00 

86.00 

88.00 

94.00 

82.00 

91.00 

81.00 

108.00 

106.00 

92.00 

83.00 

80.00 

89.00 

87.00 

78.00 


Number  of  Samples  :  62 

Mean  %  Recovery  :  91.2 

Standard  Deviation  :  8.46 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


0 

0 

52-115 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


08/12/92 

06-SW-01-01 

MS 

MSD292081208090 

79.00 

08/12/92 

06-SW-01-01 

MSD 

MSD292081208090 

83.00 

09/14/92 

04-SW-02-01 

MS 

MSD192091409020 

56.00 

09/14/92 

04-SW-02-01 

MSD 

MSD192091409020 

59.00 

09/16/92 

07-MW-01-01 

MS 

MSD292091608230 

52.00 

09/16/92 

07-MW-01-01 

MSD 

MSD292091608230 

56.00 

09/17/92 

lO-MW-02-02 

MS 

MSD292091608230 

66.00 

09/17/92 

lO-MW-02-02 

MSD 

MSD292091608230 

72.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MS 

MSD292092208350 

63.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MSD 

MSD292092208350 

61.00 

09/22/92 

09-MW-01-01 

MS 

MSD292092208350 

90.00 

09/22/92 

09-MW-01-01 

MSD 

MSD292092208350 

90.00 

09/25/92 

09-MW-03-01 

MS 

MSD192092508330 

87.00 

09/25/92 

09-MW-03-01 

MSD 

MSD192092508330 

82.00 

09/25/92 

09-MW-05-01 

MS 

MSD292092508300 

90.00 

09/25/92 

09-MW-05-01 

MSD 

MSD292092508300 

92.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MS 

MSD292092808120 

88.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MSD 

MSD292092808120 

97.00 

09/28/92 

05-MW-05-01 

MS 

MSD292092808120 

70.00 

09/28/92 

05-MW-05-01 

MSD 

MSD292092808120 

66.00 

10/13/92 

03-DS-01  MS 

MSD292101308230 

104.00 

10/14/92 

03-DS-01  MSD 

MS0292101308230 

96.00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  *  Not  Calculable  NS  =Not  Specified 


A-6-344 


TABLE  A-e,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Pyrene  continued 
Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


Number  of  Samples 

:  22 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  77.2 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  15.59 

Acceptance  Criteria 

52-115 

Method  :  SW8270 
Spiked  Analyte  :  Terphenyl -dl4 

Type  of  Spike  :  Surrogate 


08/12/92 

06-SW-01-01 

MSD292081208090 

97.00 

08/12/92 

06-SW-01-01  MS 

MSD292081208090 

96.00 

08/12/92 

06-SW-01-01  MSD 

MSD292081208090 

109.00 

08/13/92 

06-DS-07 

MSD292081307550 

116.00 

08/13/92 

06-SW-02-01 

MSD292081307550 

118.00 

08/14/92 

05-SW-01-01 

MSD292081408330 

105.00 

08/14/92 

05-SW-02-01 

MSD292081408330 

101.00 

08/17/92 

05-DS-07 

MSD292081714490 

94.00 

08/18/92 

05-SW-03-01 

MSD292081808190 

106.00 

08/28/92 

99-TW-15-01 

MSD292082808230 

62.00 

09/05/92 

04-DS-03 

MSD192090510590 

90.00 

09/05/92 

04-SW-01-01 

MSD192090510590 

91.00 

09/05/92 

04-SW-03-01 

MSD192090510590 

91.00 

09/05/92 

04-SW-04-01 

MSD192090510590 

90.00 

09/05/92 

07-SW-01-01 

MSD192090510590 

97.00 

09/05/92 

07-SW-02-01 

MSD192090510590 

98.00 

09/14/92 

04-SW-02-01 

MSD192091409020 

104.00 

09/14/92 

04-SW-02-01  MS 

MSD192091409020 

103.00 

09/14/92 

04-SW-02-01  MSD 

MSD192091409020 

106.00 

09/15/92 

04-MW-02-01 

MSD192091508320 

103.00 

09/15/92 

04-MW-03-01 

MSD192091508320 

102.00 

09/15/92 

07-MW-02-01 

MSD192091508320 

90.00 

09/15/92 

07-MW-03-01 

MSD192091508320 

95.00 

09/15/92 

07-MW-04-01 

MSD192091508320 

97.00 

09/16/92 

07-DS-09 

MSD292091608230 

91.00 

09/16/92 

07-DS-10 

MSD192091609020 

98.00 

09/16/92 

07-MW-01-01 

MSD292091608230 

100.00 

09/16/92 

07-MW-01-01  MS 

MSD292091608230 

90.00 

09/16/92 

07-MW-01-01  MSD 

MSD292091608230 

98.00 

09/16/92 

lO-MW-01-02 

MSD292091608230 

99.00 

09/16/92 

lO-MW-03-02 

MSD292091608230 

94.00 

09/17/92 

lO-DS-06 

MSD292091608230 

85.00 

09/17/92 

lO-MW-02-02 

MSD292091608230 

97.00 

09/17/92 

lO-MW-02-02  MS 

MSD292091608230 

89.00 

09/17/92 

lO-MW-02-02  MSD 

MSD292091608230 

87.00 

09/22/92 

05-DS-08 

MSD292092208350 

111.00 

09/22/92 

05-MW-07-01 

MSD292092208350 

96.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-345 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS.  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  ;  Terphenyl-dl4  continued 
Type  of  Spike  :  Surrogate 


09/22/92 

05-MW-07-01  MS 

MSD292092208350 

104.00 

09/22/92 

05-MW-07~01  MSD 

MSD292092208350 

105.00 

09/22/92 

05-MW-08-01 

MSD292092208350 

104.00 

09/22/92 

05-MW-09-01 

MSD292092208350 

106.00 

09/22/92 

05-MW-10-01 

MSD292092208350 

88.00 

09/22/92 

06-DS-08 

MSD292092208350 

105.00 

09/22/92 

06-MW-03-01 

MSD292092208350 

108.00 

09/22/92 

09-DS-07 

MSD292092208350 

106.00 

09/22/92 

09-MW-01-01 

MSD292092208350 

105.00 

09/22/92 

09-MW-01-01  MS 

MSD292092208350 

106.00 

09/22/92 

09-MW-01-01  MSD 

MSD292092208350 

107.00 

09/22/92 

09-MW-04-01 

MSD29209220835.0 

103.00 

09/23/92 

03-6W-01-01 

MSD292092208350 

100.00 

09/23/92 

03-GW-02-01 

MSD292092208350 

105.00 

09/23/92 

05-MW-02-01 

MSD292092208350 

106.00 

09/23/92 

09-MW-14-01 

MSD292092208350 

104.00 

09/25/92 

09-DS-08 

MSD192092508330 

95.00 

09/25/92 

09-MW-03-01 

MSD192092508330 

101.00 

09/25/92 

09-MW-03-01  MS 

MSD192092508330 

97.00 

09/25/92 

09-MW-03-01  MSD 

MSD192092508330 

90.00 

09/25/92 

09-MW-05-01 

MSD292092508300 

88.00 

09/25/92 

09-MW-05-01  MS 

MSD292092508300 

101.00 

09/25/92 

09-MW-05-01  MSD 

MSD292092508300 

98.00 

09/25/92 

09-MW-06-01 

MSD292092508300 

91.00 

09/25/92 

09-MW-07~01 

MSD192092508330 

87.00 

09/28/92 

02-GW-01-01 

MSD292092808120 

99.00 

09/28/92 

02-GW-01-01  MS 

MSD292092808120 

94.00 

09/28/92 

02-GW-01-01  MSD 

MSD292092808120 

101.00 

09/28/92 

02-GW-02-01 

MSD292092808120 

97.00 

09/28/92 

05-MW-05-01 

MSD292092808120 

100.00 

09/28/92 

05-MW-05-01  MS 

MSD292092808120 

97.00 

09/28/92 

05-MW-05-01  MSD 

MSD292092808120 

93.00 

09/28/92 

05-MW-06-01 

MSD292092808120 

97.00 

09/29/92 

05-DS-09 

MSD292092808120 

96.00 

09/29/92 

05-MW-01-01 

MSD192092910200 

94.00 

09/29/92 

05-MW-03-01 

MSD292092808120 

96.00 

09/29/92 

05-MW-04-01 

MSD192092910200 

93.00 

10/01/92 

05-MW-11-01 

MSD192100108280 

119.00 

10/01/92 

05-MW-12-01 

MSD192100108280 

112.00 

10/01/92 

12-MW-Ol-Ol 

MSD192100108280 

110.00 

10/01/92 

12-MW-02-01 

MSD192100108280 

112.00 

10/06/92 

06-MW-01-01 

MSD192100609310 

103.00 

10/06/92 

06-MW-02-01 

MSD192100609310 

85.00 

10/06/92 

06-MW-06-01 

MSD192100609310 

97.00 

10/06/92 

09-MW-10-01 

MSD192100509030 

90.00 

10/06/92 

09-MW-11-01 

MSD192100609310 

19.00 

10/06/92 

ll-MW-02-01 

MSD192100609310 

101.00 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 


A-6-346 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Terphenyl- 

dl4  continued 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

10/07/92 

06-MW-04-01 

MSD292100708110 

109.00 

10/07/92 

09-MW-02-01 

MSD292100708110 

112.00 

10/07/92 

09-MW-08-01 

MSD292100708110 

105.00 

10/07/92 

09-MW-12-01 

MSD292100708110 

100.00 

10/13/92 

03-DS-01 

MSD292101308230 

105.00 

10/13/92 

03-DS-01  MS 

MSD292101308230 

109.00 

10/14/92 

02-DS~01 

MSD292101408170 

94.00 

10/14/92 

02-GW-03-01 

MSD292101408170 

101.00 

10/14/92 

02-GW-04-01 

MSD292101408170 

104.00 

10/14/92 

03-DS-01  MSD 

MSD292101308230 

101.00 

10/14/92 

03-GW-03-01 

MSD292101308230 

114.00 

10/14/92 

03-GW-04-01 

MSD292101408170 

121.00 

10/16/92 

11-MW-Ol-Ol 

MSD192101609100 

99.00 

Number  of  Samples  : 

97 

Below  acceptance  : 

1 

Mean  %  Recovery 

98.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

11.90 

Acceptance  Criteria 

33-141 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

-  Blank  Sample 

08/11/92 

METHOD  BLANK 

MSD292081108220 

94.00 

08/13/92 

METHOD  BLANK 

MSD292081307550 

98.00 

08/14/92 

METHOD  BLANK 

MSD292081408330 

107.00 

08/21/92 

05-DS-06 

MSD192082108230 

100.00 

08/21/92 

06-DS-06 

MSD192082108230 

99.00 

08/21/92 

METHOD  BLANK 

MSD192082108230 

101.00 

08/28/92 

05-DS-06 

MSD292082808230 

84.00 

08/28/92 

METHOD  BLANK 

MSD292082808230 

88.00 

08/28/92 

METHOD  BLANK 

MSD292082808230 

91.00 

08/28/92 

METHOD  BLANK 

MSD292082808230 

92.00 

08/29/92 

07-DS-05 

MSD292082808230 

90.00 

09/05/92 

METHOD  BLANK 

MSD192090510590 

92.00 

09/12/92 

METHOD  BLANK 

MSD292091108460 

100.00 

09/14/92 

METHOD  BLANK 

MSD192091409020 

111.00 

09/15/92 

04-DS-05 

MSD192091508320 

97.00 

09/15/92 

07-DS-06 

MSD192091508320 

98.00 

09/15/92 

07-DS-ll 

MSD192091508320 

91.00 

09/15/92 

lO-DS-04 

MSD292091408250 

100.00 

09/15/92 

METHOD  BLANK 

MSD292091408250 

104.00 

09/15/92 

METHOD  BLANK 

MSD192091508320 

97.00 

09/16/92 

10-DS-05 

MSD292091608230 

108.00 

09/16/92 

10-DS-07 

MSD292091608230 

96.00 

09/16/92 

METHOD  BLANK 

MSD292091608230 

109.00 

09/16/92 

METHOD  BLANK 

MSD292091608230 

100.00 

09/22/92 

06-DS-09 

MSD292092208350 

104.00 

09/22/92 

METHOD  BLANK 

MSD292092208350 

109.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-347 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Terphenyl- 

■dl4  continued 

Type  of  Spike  :  Surrogate  - 

•  Blank  Sample 

09/23/92 

METHOD  BLANK 

MSD292092314280 

107.00 

09/24/92 

METHOD  BLANK 

MSD292092408270 

121.00 

09/25/92 

METHOD  BLANK 

MSD292092508300 

100.00 

09/25/92 

METHOD  BLANK 

MSD192092508330 

92.00 

09/28/92 

METHOD  BLANK 

MSD292092808120 

105.00 

09/29/92 

05-DS-10 

MSD292092908230 

98.00 

09/29/92 

METHOD  BLANK 

MSD292092908230 

113.00 

09/29/92 

METHOD  BLANK 

MSD192092910200 

94.00 

10/01/92 

METHOD  BLANK 

MSD192100108280 

106.00 

10/05/92 

METHOD  BLANK 

MSD192100509030 

92.00 

10/06/92 

METHOD  BLANK 

MSD192100609310 

103.00 

10/06/92 

METHOD  BLANK 

MSD192100609310 

93.00 

10/07/92 

METHOD  BLANK 

MSD292100708110 

101.00 

10/07/92 

METHOD  BLANK 

MSD292100708110 

100.00 

10/13/92 

METHOD  BLANK 

MSD292101308230 

131.00 

10/14/92 

METHOD  BLANK 

MSD292101408170 

98.00 

10/14/92 

METHOD  BLANK 

MSD192101413560 

110.00 

10/16/92 

METHOD  BLANK 

MSD192101609100 

104.00 

10/23/92 

METHOD  BLANK 

MSD292102308460 

95.00 

Number  of  Sampli 

2S  : 

45 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

100.5 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation  : 

8.71 

Acceptance  Criteria  33-141 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

-  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

107.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

100.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

96.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

99.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

86.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

96.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

99.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

99.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

107.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

108.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

107.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

105.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

89.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

90.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

89.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

82.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

97.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

94.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

88.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

90.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-348 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS.  WATER  SAMPLES.  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Terphenyl -dl4  continued 
Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Laboratory  Control 


09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

100.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

114.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MS0292091408250 

84.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

112.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

112.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

103.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

108.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

100.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

106.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

103.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

101.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

110.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

105.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

101.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

112.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

94.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

97.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

91.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

105.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

87.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

96.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

95.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

97.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

98.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

96.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

95.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

104.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

110.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

105.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

108.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

109.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

97.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

110.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

91.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

110.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

105.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

90.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

87.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

92.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

105.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

109.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

92.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-349 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  Terphenyl -dl4  continued 
Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Laboratory  Control 

0 
0 

33-141 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


62 

99.6 

8.16 


Deiow  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


Method  :  SW8270 

Spi ked  Analyte  :  bi s(2-Chl oroethoxy)methane 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

106.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

102.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

98.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

102.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

89.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

86.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

110.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

86.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

96.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

96.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

89.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

94.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

98.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

105.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

99.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

95.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

89.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

86.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

88.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

81.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

95.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

94.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

93.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

96.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

102.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

96.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

93.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

92.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

88.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

93.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

93.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

95.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

99.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

91.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

93.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

91.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

89.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-350 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  bi s(2-Chloroethoxy)methane  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

95.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

95.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

93.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

92.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

86.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

82.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

93.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

90,00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

83.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

87,00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

99.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

92.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

88.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

93.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

87.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

91.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

86.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

90.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

92.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

103.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

81.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

86.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

89.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

86.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

79.00 

Number  of  Samples 

:  62 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  92.4 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

;  6.33 

Acceptance  Criteria 

33-184 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  bi s(2-Chloroethyl )ether 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

111,00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

104.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

97.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

104.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

89.00 

08/13/92 

LCS 

MSDi92081308540 

85.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

113,00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

92.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

92.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

97.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

99.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-351 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  bi s (2-Chl oroethyl )ether  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

100.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

94.00 

08/28/92 

LCS 

MS0292082808230 

101.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

99.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

91.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

96,00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

93.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

80.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

73.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

89.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

99.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

84.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

100.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

122.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

121.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

88.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

88.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

82.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

88.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

82.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

83.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

91.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

82.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

77.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

86.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

80.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

107.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MS0292092508300 

84.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

99.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

78.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

73.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

69.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

98.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

84.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

98.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

85.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

105.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

104.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

99.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

100.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

113.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

88.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

98.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

83.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

82.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

92.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

96.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-352 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  bi s{2-Chl oroethyl )ether  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

91.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

86.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

123.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

79.00 

Number  of  Samples  :  62 

Mean  %  Recovery  :  93.0 

Standard  Deviation  :  11.85 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  12-158 


Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  b1s(2-Chloroisopropyl )ether 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

84.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

76.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

78.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

84.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

68.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

88.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

81.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

97.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

53.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

57.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

105.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

108.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

70.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

74.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

77.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

67.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

98.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

95.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

52.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

48.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

68.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

95.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

63.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

99.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

109.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

111.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

66.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

68.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

64.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

65.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

60.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

58.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-353 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  bi s(2-Chl oroi sopropyl Jether  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/22/92 

LCS  DUP 

M$D292092208350 

68.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

62.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

56.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

73.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

70.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

107.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

74.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

102.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

91.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

60.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

56.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

65.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

84.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

94.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

89.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

76.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

93.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

68.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

60.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

107.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

62.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

75.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

85.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

82.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

75.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

68.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

52.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

54.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

70.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

44.00 

Number  of  Samples 

:  62 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  75.9 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  17.32 

Acceptance  Criteria 

36-166 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-354 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  bi s(2-Ethy1 hexyl )phthal ate 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

94.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

89.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

89.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

87.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

77.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

83.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

93.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

77.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

87.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

85.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

86.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

86.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

98.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

109.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

106.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

90.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

86.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

83.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

87.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

88.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

107.00 

09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

99.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

103.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

96.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

107.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

100.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

107.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

102.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

100.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

102.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

111.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

111.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

115,00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

106.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

115.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

102,00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

90.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

102.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

96,00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

98.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

95.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

91,00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

90.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

84.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

93,00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

79.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

93.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-355 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES.  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  $W8270 

Spiked  Analyte  :  bi s(2-Ethyl hexyl )phthal ate  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

•  10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

93.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

91.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

93.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

104.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

81.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

107.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

78.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

106.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

105.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

98.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

80.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

93.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

105.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

99.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

91.00 

Number  of  Samples 

:  62 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  95.1 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  9.86 

Acceptance  Criteria 

8-158 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  p-Chloroani 1 i ne 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/09/92 

LCS 

MSD292080911050 

69.00 

08/09/92 

LCS  DUP 

MSD292080911050 

94.00 

08/11/92 

LCS 

MSD292081108220 

88.00 

08/11/92 

LCS  DUP 

MSD292081108220 

31.00 

08/13/92 

LCS 

MSD292081307550 

86.00 

08/13/92 

LCS 

MSD192081308540 

97.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD292081307550 

104.00 

08/13/92 

LCS  DUP 

MSD192081308540 

92.00 

08/14/92 

LCS 

MSD292081408330 

95.00 

08/14/92 

LCS  DUP 

MSD292081408330 

77.00 

08/21/92 

LCS 

MSD192082108230 

103.00 

08/21/92 

LCSD 

MSD192082108230 

111.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

112.00 

08/28/92 

LCS 

MSD292082808230 

103.00 

08/28/92 

LCS  DUP 

MSD292082808230 

103.00 

08/28/92 

LCSD 

MSD292082808230 

116.00 

09/05/92 

LCS 

MSD192090510590 

105.00 

09/05/92 

LCS  DUP 

MSD192090510590 

102.00 

09/11/92 

LCS 

MSD292091108460 

108.00 

09/11/92 

LCS  DUP 

MSD292091108460 

101.00 

09/14/92 

LCS 

MSD292091408250 

109.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-356 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

Spiked  Analyte  :  p-Chl oroani 1 i ne  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/14/92 

LCS 

MSD192091409020 

107.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD292091408250 

107.00 

09/14/92 

LCS  DUP 

MSD192091409020 

113.00 

09/15/92 

LCS 

MSD192091508320 

111.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

MSD192091508320 

111.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

116.00 

09/16/92 

LCS 

MSD292091608230 

103.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

108.00 

09/16/92 

LCS  DUP 

MSD292091608230 

102.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

110.00 

09/22/92 

LCS 

MSD292092208350 

119.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

111.00 

09/22/92 

LCS  DUP 

MSD292092208350 

113.00 

09/24/92 

LCS 

MSD292092408270 

113.00 

09/24/92 

LCS  DUP 

MSD292092408270 

116.00 

09/25/92 

LCS 

MSD292092508300 

116.00 

09/25/92 

LCS 

MSD192092508330 

112.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD292092508300 

125.00 

09/25/92 

LCS  DUP 

MSD192092508330 

111.00 

09/28/92 

LCS 

MSD292092808120 

109.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

MSD292092808120 

105.00 

09/29/92 

LCS 

MSD292092908230 

106.00 

09/29/92 

LCS 

MSD192092910200 

118.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD292092908230 

114.00 

09/29/92 

LCS  DUP 

MSD192092910200 

114.00 

10/01/92 

LCS 

MSD192100108280 

103.00 

10/01/92 

LCS  DUP 

MSD192100108280 

113.00 

10/05/92 

LCS 

MSD192100509030 

110.00 

10/05/92 

LCS  DUP 

MSD192100509030 

112.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

109.00 

10/06/92 

LCS 

MSD192100609310 

105.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

112.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

MSD192100609310 

110.00 

10/07/92 

LCS 

MSD292100708110 

105.00 

10/07/92 

LCS  DUP 

MSD292100708110 

106.00 

10/13/92 

LCS 

MSD292101308230 

119.00 

10/13/92 

LCS  DUP 

MSD292101308230 

88.00 

10/14/92 

LCS 

MSD192101413560 

102.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

MSD192101413560 

110.00 

10/16/92 

LCS 

MSD192101609100 

109.00 

10/16/92 

LCS  DUP 

MSD192101609100 

94.00 

Number  of  Samples  :  62 

Mean  %  Recovery  :  104.9 

Standard  Deviation  :  13.77 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  NS 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-357 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  ;  SW8310 

Spiked  Analyte  :  Acenaphthene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/05/92 

LCS 

LCC92080512-15 

79.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

LCC92080512-15 

84.00 

08/06/92 

LCS 

LCC92080512-15 

82.00 

08/06/92 

LCS  DUP 

LCC92080512-15 

60.00 

08/19/92 

LCS 

LCC92081912-3 

73.00 

08/19/92 

LCS  DUP 

LCC92081912-3 

72.00 

09/15/92 

LCS 

LCC92091612-1 

50.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

LCC92091612-1 

49.00 

09/17/92 

LCS 

LCC92091619-1 

71.00 

09/17/92 

LCS  DUP 

LCC92091619-1 

72.00 

09/27/92 

LCS 

LCC92092512-43 

87.00 

09/27/92 

LCS  DUP 

LCC92092512-43 

65.00 

09/28/92 

LCS 

LCC92092812-1 

81.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

LCC92092812-1 

77.00 

10/06/92 

LCS 

LCC92100612-1 

94.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

LCC92100612-1 

96.00 

10/14/92 

LCS 

LCC92101412-1 

58.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

LCC92101412-1 

21.00 

Number  of  Sampl( 

3S 

:  18 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  70.6 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  18.24 

Acceptance  Criteria 

D-124 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

08/06/92  04-SW-01-01 
08/06/92  04-SW-01-01 
09/27/92  Ol-MW-02-01 
09/27/92  Ol-MW-02-01 

MS 

MSD 

MS 

MSD 

LCC92080512-15 

LCC92080512~15 

LCC92092512-43 

LCC92092512-43 

72.00 

78.00 

64.00 

43.00 

Number  of  Samples 

:  4 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  64. 

3 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  15. 

28 

Acceptance  Criteria 

D-124 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-358 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8310 

Spiked  Analyte  :  Acenaphthy 

ene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/05/92 

LCS 

LCC92080512-15 

88.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

LCC92080512-15 

92.00 

08/06/92 

LCS 

LCC92080512-15 

88.00 

08/06/92 

LCS  DUP 

LCC92080512-15 

77.00 

08/19/92 

LCS 

LCC92081912-3 

80.00 

08/19/92 

LCS  DUP 

LCC92081912-3 

80.00 

09/15/92 

LCS 

LCC92091612-1 

58.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

LCC92091612-1 

60.00 

09/17/92 

LCS 

LCC92091619-1 

80.00 

09/17/92 

LCS  DUP 

LCC92091619-1 

79.00 

09/27/92 

LCS 

LCC92092512-43 

92.00 

09/27/92 

LCS  DUP 

LCC92092512-43 

81.00 

09/28/92 

LCS 

LCC92092812-1 

86.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

LCC92092812'-1 

82.00 

10/06/92 

LCS 

LCC92100612-1 

97.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

LCC92100612~1 

98.00 

10/14/92 

LCS 

LCC92101412-1 

51.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

LCC92101412-1 

20.00 

Number  of  Samples 

18 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

77.2 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

19.19 

Acceptance  Criteria 

D>139 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

08/06/92 

04-SW-01-01 

MS 

LCC92080512-15 

77,00 

08/06/92 

04-SW-01-01 

MSD 

LCC92080512-15 

84.00 

09/27/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

LCC92092512-43 

63.00 

09/27/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

LCC92092512-43 

41.00 

Number  of  Samples 

4 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

66.3 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

18.96 

Acceptance  Criteria 

D-139 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-359 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8310 

Spiked  Analyte  :  Anthracene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/05/92 

LCS 

LCC92080512-15 

83.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

LCC92080512-15 

84.00 

08/06/92 

LCS 

LCC92080512-15 

82.00 

08/06/92 

LCS  DUP 

LCC92080512-15 

77.00 

08/19/92 

LCS 

LCC92081912-3 

78.00 

08/19/92 

LCS  DUP 

LCC92081912-3 

80.00 

09/15/92 

LCS 

LCC92091612-1 

56.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

LCC92091612-1 

54.00 

09/17/92 

LCS 

LCC92091619-1 

76.00 

09/17/92 

LCS  DUP 

LCC92091619~1 

78.00 

09/27/92 

LCS 

LCC92092512-43 

86.00 

09/27/92 

LCS  DUP 

LCC92092512-43 

80.00 

09/28/92 

LCS 

LCC92092812-1 

86.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

LCC92092812-1 

84.00 

10/06/92 

LCS 

LCC92100612-1 

92.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

LCC92100612-1 

89.00 

10/14/92 

LCS 

LCC92101412-1 

67.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

LCC92101412-1 

57.00 

Number  of  Samples 

:  18 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

:  77.2 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation 

:  11,33 

Acceptance  Criteria  D-126 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

08/06/92  04-SW-01-01 
08/06/92  04-SW-01-01 
09/27/92  Ol-MW-02-01 
09/27/92  Ol-MW-02-01 

MS 

MSD 

MS 

MSD 

LCC92080512-15 

LCC92080512-15 

LCC92092512-43 

LCC92092512-43 

90.00 

88.00 

105.00 

95.00 

Number  of  Samples 

:  4 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  94. 

5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  7. 

59 

Acceptance  Criteria 

D-126 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-360 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8310 

Spiked  Analyte  :  Benzo{a)anthracene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/05/92 

LCS 

LCC92080512-15 

94.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

LCC92080512-15 

95.00 

08/06/92 

LCS 

LCC92080512-15 

96.00 

08/06/92 

LCS  DUP 

LCC92080512-15 

93.00 

08/19/92 

LCS 

LCC92081912-3 

93.00 

08/19/92 

LCS  DUP 

LCC92081912-3 

91.00 

09/15/92 

LCS 

LCC92091612-1 

75.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

LCC92091612-1 

76.00 

09/17/92 

LCS 

LCC92091619-1 

85.00 

09/17/92 

LCS  DUP 

LCC92091619-1 

87.00 

09/27/92 

LCS 

LCC92092512-43 

79.00 

09/27/92 

LCS  DUP 

LCC92092512-43 

78.00 

09/28/92 

LCS 

LCC92092812-1 

80.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

LCC92092812-1 

86.00 

10/06/92 

LCS 

LCC92100612-1 

79.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

LCC92100612-1 

80.00 

10/14/92 

LCS 

LCC92101412-1 

61.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

LCC92101412-1 

53.00 

Number  of  Samples 

:  18 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  82.3 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  11.61 

Acceptance  Criteria 

D~135 

Method  :  SW8310 

Spiked  Analyte  :  Benzo{a 

) pyrene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/05/92 

LCS 

LCC92080512-15 

56.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

LCC92080512-15 

58.00 

08/06/92 

LCS 

LCC92080512-15 

76.00 

08/06/92 

LCS  DUP 

LCC92080512-15 

70.00 

08/19/92 

LCS 

LCC92081912-3 

70.00 

08/19/92 

LCS  DUP 

LCC92081912-3 

71.00 

09/15/92 

LCS 

LCC92091612-1 

62.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

LCC92091612-1 

51.00 

09/17/92 

LCS 

LCC92091619-1 

68.00 

09/17/92 

LCS  DUP 

LCC92091619-1 

69.00 

09/27/92 

LCS 

LCC92092512-43 

87.00 

09/27/92 

LCS  DUP 

LCC92092512-43 

84.00 

09/28/92 

LCS 

LCC92092812-1 

88.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

LCC92092812-1 

91.00 

10/06/92 

LCS 

LCC92100612-1 

87.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

LCC92100612-1 

87.00 

10/14/92 

LCS 

LCC92101412-1 

67.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

LCC92101412-1 

58.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-361 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 

LAB  ID 

% 

RECOVERY 

Method  :  SW8310 

Spiked  Analyte  :  Benzo(a)pyrene  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

Number  of  Samples  : 

18 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery  : 

72.2 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

12.60 

Acceptance  Criteria 

D-128 

Method  :  SW8310 

Spiked  Analyte  :  Benzo(b)fl uoranthene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/05/92 

LCS 

LCC92080512-15 

94.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

LCC92080512-15 

100.00 

08/06/92 

LCS 

LCC92080512-15 

97.00 

08/06/92 

LCS  DUP 

LCC92080512-15 

98.00 

08/19/92 

LCS 

LCC92081912-3 

94.00 

08/19/92 

LCS  DUP 

LCC92081912-3 

90.00 

09/15/92 

LCS 

LCC92091612-1 

85.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

LCC92091612-1 

92.00 

09/17/92 

LCS 

LCC92091619-1 

92.00 

09/17/92 

LCS  DUP 

LCC92091619-1 

90.00 

09/27/92 

LCS 

LCC92092512-43 

103.00 

09/27/92 

LCS  DUP 

LCC92092512-43 

95.00 

09/28/92 

LCS 

LCC92092812-1 

101.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

LCC92092812-1 

105.00 

10/06/92 

LCS 

LCC92100612-1 

96.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

LCC92100612-1 

100.00 

10/14/92 

LCS 

LCC92101412-1 

79.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

LCC92101412-1 

66.00 

Number  of  Sampl( 

as 

:  18 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

:  93.2 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation 

:  9.30 

Acceptance  Criteria  D-150 

Method  :  SW8310 

Spiked  Analyte  :  Benzo(g,h, 

i )perylene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/05/92 

LCS 

LCC92080512-15 

86.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

LCC92080512-15 

86.00 

08/06/92 

LCS 

LCC92080512-15 

83.00 

08/06/92 

LCS  DUP 

LCC92080512-15 

86.00 

08/19/92 

LCS 

LCC92081912-3 

78.00 

08/19/92 

LCS  DUP 

LCC92081912-3 

80.00 

09/15/92 

LCS 

LCC92091612-1 

74.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

LCC92091612-1 

76.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-362 


TABLE  A-6.  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED  SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8310 

Spiked  Analyte  :  Benzo(g, h, i )peryl ene 

continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/17/92  LCS 

LCC92091619-1 

80.00 

09/17/92  LCS  DUP 

LCC92091619-1 

77.00 

09/27/92  LCS 

LCC92092512-43 

81.00 

09/27/92  LCS  DUP 

LCC92092512-43 

81.00 

09/28/92  LCS 

LCC92092812-1 

90.00 

09/28/92  LCS  DUP 

LCC92092812-1 

93.00 

10/06/92  LCS 

LCC92100612-1 

78.00 

10/06/92  LCS  DUP 

LCC92100612-1 

82.00 

10/14/92  LCS 

LCC92101412-1 

59.00 

10/14/92  LCS  DUP 

LCC92101412-1 

53.00 

Number  of  Samples 

:  18 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  79.1 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  9.75 

Acceptance  Criteria 

D-116 

Method  :  SW8310 

Spiked  Analyte  :  Benzo(k)fl uoranthene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/05/92 

LCS 

LCC92080512-15 

87.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

LCC92080512-15 

88.00 

08/06/92 

LCS 

LCC92080512-15 

88.00 

08/06/92 

LCS  DUP 

LCC92080512-15 

89.00 

08/19/92 

LCS 

LCC92081912-3 

83.00 

08/19/92 

LCS  DUP 

LCC92081912-3 

82.00 

09/15/92 

LCS 

LCC92091612-1 

71.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

LCC92091612-1 

75.00 

09/17/92 

LCS 

LCC92091619-1 

82.00 

09/17/92 

LCS  DUP 

LCC92091619-1 

80.00 

09/27/92 

LCS 

LCC92092512-43 

82.00 

09/27/92 

LCS  DUP 

LCC92092512-43 

82.00 

09/28/92 

LCS 

LCC92092812-1 

86.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

LCC92092812-1 

92.00 

10/06/92 

LCS 

LCC92100612-1 

83.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

LCC92100612-1 

85.00 

10/14/92 

LCS 

LCC92101412-1 

62.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

LCC92101412~1 

55.00 

Number  of  Samples 

:  18 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  80.7 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  9.53 

Acceptance  Criteria 

D-159 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified  A-6-363 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES.  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED  SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8310 

Spiked  Analyte  :  Ben2o(k)fl uoranthene  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

08/06/92 

04-SW-01-01 

MS 

LCC92080512-15 

100.00 

08/06/92 

04-SW-01-01 

MSD 

LCC92080512-15 

98.00 

09/27/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

LCC92092512-43 

85.00 

09/27/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

LCC92092512-43 

84.00 

Number  of  Sample 

es 

4 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

91.8 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation 

8.42 

Acceptance  Criteria  D-159 

Method  :  SW8310 

Spiked  Analyte  :  Chrysene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/05/92 

LCS 

LCC92080512-15 

99.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

LCC92080512-15 

101.00 

08/06/92 

LCS 

LCC92080512-15 

95.00 

08/06/92 

LCS  DUP 

LCC92080512-15 

95.00 

08/19/92 

LCS 

LCC92081912-3 

90.00 

08/19/92 

LCS  DUP 

LCC92081912-3 

91.00 

09/15/92 

LCS 

LCC92091612-1 

84.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

LCC92091612-1 

86.00 

09/17/92 

LCS 

LCC92091619-1 

97.00 

09/17/92 

LCS  DUP 

LCC92091619-1 

94.00 

09/27/92 

LCS 

LCC92092512-43 

108.00 

09/27/92 

LCS  DUP 

LCC92092512-43 

104.00 

09/28/92 

LCS 

LCC92092812-1 

110.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

LCC92092812-1 

118.00 

10/06/92 

LCS 

LCC92100612-1 

107.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

LCC92100612-1 

112.00 

10/14/92 

LCS 

LCC92101412-1 

80.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

LCC92101412-1 

71.00 

Number  of  Samples  : 

18 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

96.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviati 

on  : 

12.08 

Acceptance  Criteria 

D-199 

Date  Compiled:  13  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8310 

Spiked  Analyte  :  Diben2o{a,h)anthracene 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/05/92 

LCS 

LCC92080512-15 

81.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

LCC92080512-15 

81.00 

08/06/92 

LCS 

LCC92080512-15 

79.00 

08/06/92 

LCS  DUP 

LCC92080512-15 

83.00 

08/19/92 

LCS 

LCC92081912-3 

77.00 

08/19/92 

LCS  DUP 

LCC92081912-3 

77.00 

09/15/92 

LCS 

LCC92091612-1 

68.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

LCC92091612-1 

74.00 

09/17/92 

LCS 

LCC92091619-1 

81.00 

09/17/92 

LCS  DUP 

LCC92091619-1 

80.00 

09/27/92 

LCS 

LCC92092512-43 

78.00 

09/27/92 

LCS  DUP 

LCC92092512-43 

77.00 

09/28/92 

LCS 

LCC92092812-1 

97.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

LCC92092812~1 

103.00 

10/06/92 

LCS 

LCC92100612-1 

89.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

LCC92100612-1 

89.00 

10/14/92 

LCS 

LCC92101412-1 

68.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

LCC92101412-1 

60.00 

Number 

of  Samples 

:  18 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  80.1 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  10.14 

Acceptance  Criteria 

D-110 

Type  of  Spike  :  Matrix 

08/06/92 

08/06/92 

09/27/92 

09/27/92 

Spi  ke 

04-SW-01-01 

04-SW-01-01 

Ol-MW-02-01 

Ol-MW-02-01 

MS 

MSD 

MS 

MSD 

LCC92080512-15 

LCC92080512>15 

LCC92092512-43 

LCC92092512-'43 

81.00 

80.00 

85.00 

81.00 

Number  of  Samples 

:  4 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  81. 

8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  2. 

22 

Acceptance  Criteria 

D-110 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-365 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8310 

Spiked  Analyte  :  Fluoranthene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/05/92 

LCS 

LCC92080512-15 

96.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

LCC92080512-15 

103.00 

08/06/92 

LCS 

LCC92080512-15 

95.00 

08/06/92 

LCS  DUP 

LCC92080512-15 

89.00 

08/19/92 

LCS 

LCC92081912-3 

92.00 

08/19/92  ' 

LCS  DUP 

LCC92081912-3 

92.00 

09/15/92 

LCS 

LCC92091612-1 

67.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

LCC92091612-1 

69.00 

09/17/92 

LCS 

LCC92091619-1 

93.00 

09/17/92 

LCS  DUP 

LCC92091619-1 

91.00 

09/27/92 

LCS 

LCC92092512-43 

83.00 

09/27/92 

LCS  DUP 

LCC92092512-43 

79.00 

09/28/92 

LCS 

LCC92092812-1 

80.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

LCC92092812-1 

85.00 

10/06/92 

LCS 

LCC92100612-1 

84.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

LCC92100612-1 

86.00 

10/14/92 

LCS 

LCC92101412-1 

63.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

LCC92101412-1 

55.00 

Number  of  Samples 

:  18 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

:  83.4 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation 

:  12.71 

Acceptance  Criteria  D-123 

Method  ;  SW8310 

Spiked  Analyte  ;  Fluorene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/05/92 

LCS 

LCC92080512-15 

85.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

LCC92080512-15 

92.00 

08/06/92 

LCS 

LCC92080512-15 

88.00 

08/06/92 

LCS  DUP 

LCC92080512-15 

69.00 

08/19/92 

LCS 

LCC92081912-3 

79,00 

08/19/92 

LCS  DUP 

LCC92081912-3 

78.00 

09/15/92 

LCS 

LCC92091612-1 

59.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

LCC92091612-1 

60.00 

09/17/92 

LCS 

LCC92091619-1 

78.00 

09/17/92 

LCS  DUP 

LCC92091619-1 

79.00 

09/27/92 

LCS 

LCC92092512-43 

82.00 

09/27/92 

LCS  DUP 

LCC92092512-43 

65.00 

09/28/92 

LCS 

LCC92092812-1 

81.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

LCC92092812-1 

76,00 

10/06/92 

LCS 

LCC92100612-1 

88.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

LCC92100612-1 

89.00 

10/14/92 

LCS 

LCC92101412-1 

55.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

LCC92101412-1 

29.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-366 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  :  SW8310 

Spiked  Analyte  :  FI uorene  continued 
Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


Number  of  Samples 

:  18 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  74.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  15.67 

Acceptance  Criteria 

D-142 

Type  of  Spike  ;  Matrix  Spike 

08/06/92 

04-SW-01-01 

MS 

LCC92080512’15 

89.00 

08/06/92 

04-SW-01-01 

MSD 

LCC92080512-15 

95.00 

09/27/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

LCC92092512-43 

81.00 

09/27/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

LCC92092512-43 

70.00 

Number 

of  Samples 

4 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

83.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

10.81 

Acceptance  Criteria 

D-142 

Method  :  SW8310 

Spiked  Analyte  :  Indeno(l ,2,3-cd)pyrene 

Type  of  Spike  ;  Laboratory  Control 

08/05/92 

LCS 

LCC92080512-15 

111.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

LCC92080512-15 

109.00 

08/06/92 

LCS 

LCC92080512-15 

104.00 

08/06/92 

LCS  DUP 

LCC92080512-15 

107.00 

08/19/92 

LCS 

LCC92081912-3 

103.00 

08/19/92 

LCS  DUP 

LCC92081912-3 

104.00 

09/15/92 

LCS 

LCC92091612-1 

102.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

LCC92091612-1 

107.00 

09/17/92 

LCS 

LCC92091619-1 

110.00 

09/17/92 

LCS  DUP 

LCC92091619-1 

111.00 

09/27/92 

LCS 

LCC92092512-43 

96.00 

09/27/92 

LCS  DUP 

LCC92092512-43 

98.00 

09/28/92 

LCS 

LCC92092812“1 

99.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

LCC92092812-1 

106.00 

10/06/92 

LCS 

LCC92100612-1 

97.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

LCC92100612-1 

100.00 

10/14/92 

LCS 

LCC92101412-1 

77.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

LCC92101412-1 

68.00 

Number  of  Samples 

:  18 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  100.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  11.33 

Acceptance  Criteria 

D-116 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-367 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS.  WATER  SAMPLES.  GALENA  1992  EVENT 


ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8310 

Inalyte  :  Naphthalene 

Spike  :  Laboratory  Control 

08/05/92 

LCS 

LCC92080512-15 

94.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

LCC92080512-15 

99.00 

08/06/92 

LCS 

LCC92080512-15 

94.00 

08/06/92 

LCS  DUP 

LCC92080512-15 

81.00 

08/19/92 

LCS 

LCC92081912-3 

82.00 

08/19/92 

LCS  DUP 

LCC92081912-3 

84.00 

09/15/92 

LCS 

LCC92091612~1 

62.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

LCC92091612-1 

76.00 

09/17/92 

LCS 

LCC92091619-1 

93.00 

09/17/92 

LCS  DUP 

LCC92091619-1 

86.00 

09/27/92 

LCS 

LCC92092512-43 

83.00 

09/27/92 

LCS  DUP 

LCC92092512-43 

82.00 

09/28/92 

LCS 

LCC92092812-1 

87.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

LCC92092812-1 

86.00 

10/06/92 

LCS 

LCC92100612-1 

90.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

LCC92100612-1 

96.00 

10/14/92 

LCS 

LCC92101412-1 

44.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

LCC92101412-1 

27.00 

Number  of  Samples 

18 

Below  accep 

Mean  %  Recovery 

80.3 

Above  accep 

Standard  Deviation 

18.59 

Acceptance  i 

Spike  :  Matrix  Spike 

08/06/92 

04-SW-01-01 

MS 

LCC92080512-15 

87.00 

08/06/92 

04-SW-01-01 

MSD 

LCC92080512-15 

95.00 

09/27/92 

Ol-MW-02-01 

MS 

LCC92092512-43 

35.00 

09/27/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

LCC92092512-43 

14.00 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6~368 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 

LAB  ID 

% 

RECOVERY 

Method  :  SW8310 

Spiked  Analyte  :  Phenanthrene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/05/92 

LCS 

LCC92080512-15 

92.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

LCC92080512-15 

99.00 

08/06/92 

LCS 

LCC92080512-15 

91.00 

08/06/92 

LCS  DUP 

LCC92080512-15 

84.00 

08/19/92 

LCS 

LCC92081912-3 

85.00 

08/19/92 

LCS  DUP 

LCC92081912-3 

84.00 

09/15/92 

LCS 

LCC92091612-1 

60.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

LCC92091612-1 

61.00 

09/17/92 

LCS 

LCC92091619-1 

85.00 

09/17/92 

LCS  DUP 

LCC92091619-1 

80.00 

09/27/92 

LCS 

LCC92092512-43 

78.00 

09/27/92 

LCS  DUP 

LCC92092512-43 

74.00 

09/28/92 

LCS 

LCC92092812-1 

76.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

LCC92092812-1 

77.00 

10/06/92 

LCS 

LCC92100612-1 

82.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

LCC92100612-1 

82.00 

10/14/92 

LCS 

LCC92101412-1 

61.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

LCC92101412-1 

44.00 

Number  of  Samples 

:  18 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  77.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  13.47 

Acceptance  Criteria 

D-155 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

08/06/92 

04-SW-01-01 

MS 

LCC92080512-15 

90.00 

08/06/92 

04-SW-01-01 

MSD 

LCC92080512-15 

93.00 

09/27/92 

0i~MW-02-01 

MS 

LCC92092512-43 

86.00 

09/27/92 

Ol-MW-02-01 

MSD 

LCC92092512-43 

78.00 

Number  of  Samples 

4 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

86.8 

Above  acceptance  ; 

0 

Standard 

Deviation 

6.50 

Acceptance  Criteria 

D-155 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-369 


TABLE  A-6.  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8310 

Spiked  Analyte  :  Pyrene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/05/92 

LCS 

LCC92080512-15 

89.00 

08/05/92 

LCS  DUP 

LCC92080512-15 

92.00 

08/06/92 

LCS 

LCC92080512-15 

85.00 

08/06/92 

LCS  DUP 

LCC92080512-15 

81.00 

08/19/92 

LCS 

LCC92081912-3 

83.00 

08/19/92 

LCS  DUP 

LCC92081912-3 

82.00 

09/15/92 

LCS 

LCC92091612-1 

60.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

LCC92091612-1 

62.00 

09/17/92 

LCS 

LCC92091619-1 

86.00 

09/17/92 

LCS  DUP 

LCC92091619-1 

84.00 

09/27/92 

LCS 

LCC92092512-43 

80.00 

09/27/92 

LCS  DUP 

LCC92092512-43 

76.00 

09/28/92 

LCS 

LCC92092812-1 

78.00 

09/28/92 

LCS  DUP 

LCC92092812-1 

80.00 

10/06/92 

LCS 

LCC92100612-1 

82.00 

10/06/92 

LCS  DUP 

LCC92100612-1 

84.00 

10/14/92 

LCS 

LCC92101412-1 

61.00 

10/14/92 

LCS  DUP 

LCC92101412-1 

56.00 

Number  of  Sampli 

5S 

:  18 

Below  acceptance  : 

Mean  %  Recovery 

:  77.8 

Above  acceptance  : 

Standard  Deviation 

:  10.66 

Acceptance  Criteri 

Method  :  SW8310 

Spiked  Analyte  :  Terphenyl- 

-dl4 

Type  of  Spike  ;  Surrogate 

08/05/92 

Ol-SW-02-01 

LCC92080512-15 

63.00 

08/06/92 

Ol-SW-01-01 

LCC92080512-15 

77.00 

08/06/92 

04-DS-03 

LCC92080512-15 

85.00 

08/06/92 

04-SW-01-01 

LCC92080512-15 

95.00 

08/06/92 

04-SW-01-01  MS 

LCC92080512-15 

97.00 

08/06/92 

04-SW-01-01  MSD 

LCC92080512-15 

93.00 

08/06/92 

04-SW-02-01 

LCC92080512-15 

85.00 

08/06/92 

04-SW-03-01 

LCC92080512-15 

81.00 

08/06/92 

04-SW-04-01 

LCC92080512-15 

81.00 

09/15/92 

04-MW-02-01 

LCC92091612-1 

77.00 

09/15/92 

04-MW-03-01 

LCC92091612-1 

81.00 

09/16/92 

Ol-MW-01-01 

LCC92091612-1 

82.00 

09/16/92 

Ol-MW-06-01 

LCC92091612-1 

75.00 

09/16/92 

04-DS-06 

LCC92091612-1 

68.00 

09/17/92 

Ol-DS-06 

LCC92091619-1 

80.00 

09/17/92 

Ol-DS-07 

LCC92091619-1 

63.00 

09/17/92 

Ol-MW-03-01 

LCC92091619-1 

75.00 

09/17/92 

Ol-MW-04-01 

LCC92091619-1 

77.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-370 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

LAB  ID 

RECOVERY 

Method  :  SW8310 

Spiked  Analyte  :  Terphenyl- 

dl4  continued 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

09/17/92 

Ol-MW-05-01 

LCC92091619-1 

82.00 

09/27/92 

Ol-MW-02-01 

LCC92092512-43 

84.00 

09/27/92 

Ol-MW-02-01  MS 

LCC92092512-43 

90.00 

09/27/92 

Ol-MW-02-01  MSD 

LCC92092512-43 

84.00 

10/15/92 

12-MW-Ol-Ol 

LCC92101412’-1 

34.00 

10/15/92 

12-'MW-02-01 

LCC92101412’-1 

29.00 

Number  of  Samples  : 

24 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

76.6 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

16.30 

Acceptance  Criteria 

22-157 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

-  Blank  Sample 

08/05/92 

METHOD  BLANK 

LCC92080512-15 

89.00 

08/06/92 

METHOD  BLANK 

LCC92080512-15 

104.00 

08/19/92 

Ol-DS-05 

LCC92081912-3 

92.00 

08/19/92 

METHOD  BLANK 

LCC92081912-3 

90.00 

09/15/92 

Ol-DS-08 

LCC92091612-1 

86.00 

09/15/92 

07-DS-06 

LCC92091612-1 

116.00 

09/15/92 

lO-DS-04 

LCC92091612-1 

68.00 

09/15/92 

METHOD  BLANK 

LCC92091612-1 

86.00 

09/16/92 

04-DS-05 

LCC92091612-1 

86.00 

09/16/92 

METHOD  BLANK 

LCC92091619-1 

85.00 

09/27/92 

METHOD  BLANK 

LCC92092512-43 

94.00 

09/28/92 

METHOD  BLANK 

LCC92092812-1 

65.00 

10/06/92 

METHOD  BLANK 

LCC92100612-1 

90.00 

10/14/92 

METHOD  BLANK 

LCC92101412-1 

63.00 

Number  of  Samples  : 

14 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

86.7 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

14.29 

Acceptance  Criteria 

22-157 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

-  Laboratory  Control 

08/05/92 

LCS 

LCC92080512-15 

79.00 

* 

08/05/92 

LCS  DUP 

LCC92080512-15 

86.00 

08/06/92 

LCS 

LCC92080512-15 

83.00 

08/06/92 

LCS  DUP 

LCC92080512-15 

92.00 

08/19/92 

LCS 

LCC92081912-3 

94.00 

08/19/92 

LCS  DUP 

LCC92081912-3 

131.00 

09/15/92 

LCS 

LCC92091612-1 

84.00 

09/15/92 

LCS  DUP 

LCC92091612-1 

87.00 

09/17/92 

LCS 

LCC92091619-1 

104.00 

09/17/92 

LCS  DUP 

LCC92091619-1 

105.00 

09/27/92 

LCS 

LCC92092512-43 

84.00 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


A-6-371 


TABLE  A-6,  DETAILED  LISTING  OF  SPIKE  RESULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


DATE  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  LAB  ID  RECOVERY 


Method  ;  SW8310 

Spiked  Analyte  :  Terphenyl -dl4  continued 
Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Laboratory  Control 


09/27/92 

LCS 

DUP 

LCC92092512-43 

98.00 

09/28/92 

LCS 

LCC92092812-1 

80.00 

09/28/92 

LCS 

DUP 

LCC92092812-1 

82.00 

10/06/92 

LCS 

LCC92100612-1 

75.00 

10/06/92 

LCS 

DUP 

LCC92100612-1 

77.00 

10/14/92 

LCS 

LCC92101412-1 

81.00 

10/14/92 

LCS 

DUP 

LCC92101412-1 

65.00 

Number  of  Sampli 

3S 

:  18 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  88.2 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  14.67 

Acceptance  Criteria 

NS 

Date  Compiled:  13  May  1994 


ND  =  Not  Detected 


NC  =  Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 
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ATTACHMENT  A  -  APPENDIX  B 


Table  A-7 

Detailed  Listing  of  Duplicate  Results  -  1992  Water  Samples 


TABLE  A-7  DETAILED  LISTING  OF  DUPLICAT^fSULTS ,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 
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NC  =  Not  Calculable  ND  =  Not  Detected  ()  =  Footnote  Character 


table  A-7  detailed  listing  of  duplicate  results,  water  samples,  galena  1992  EVENT 
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table  A-7  detailed  listing  of  duplicate  results,  water  samples,  galena  1992  EVENT 
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TABLE  A~7  DETAILED  LISTING  OF  DUPLICATWRULTS,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 
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ATTACHMENT  A  -  APPENDIX  B 


Table  A-8 


Date  and  Batch  Summary  -  1992  Water  Samples 


TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


PREPARATION 

FIELD 

ANALYTICAL 

DATE 

DATE 

DATE 

METHOD 

CODE 

BATCH  ID 

BATCH  ID 

COLLECTED 

PREPARED 

ANALYZED 

Sample  ID  :  01-BT-02  Trip  Blank 


SU8240  *  Volatile  Organics 

NONE 

122B 

450392081308360 

08/03/92 

13  Augus 

13  Augus 

Sample  ID  :  Ol-BT-03  Trip  Blank 

SW8240  -  Volatile  Organics 

NONE 

122B 

450392081308360 

08/04/92 

13  Augus 

13  Augus 

Sample  ID  :  01-BT-04  Trip  Blank 

SU8240  -  Volatile  Organics 

NONE 

211B 

450492081711430 

08/06/92 

17  Augus 

17  Augus 

Sample  ID  :  01-BT-06  Trip  Blank 

SW8010  “  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001E 

GC-T09171 1-001 

09/09/92 

18  Septe 

18  Septe 

SW8015  -  Nonha logena ted  Volatile  Organics 

NONE 

001E 

GC392091708-05 

09/09/92 

18  Septe 

18  Septe 

SW8020  •  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001E 

TP-L0921 15-003 

09/09/92 

22  Septe 

22  Septe 

Sample  ID  :  01-BT-06  CONF  Trip  Blank 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001E 

TP-L0921 15-002 

09/09/92 

22  Septe 

22  Septe 

Sample  ID  :  01~DS’04  Ambient  Conditions  Blank 

SU8240  '  Volatile  Organics 

NONE 

211B 

450492081711430 

08/09/92 

17  Augus 

17  Augus 

Sample  ID  :  01-DS-05  Equipment  Blank 

SW6010  -  Metals 

DIPSUAOO 

020D 

JA61_091 120-001 

08/05/92 

28  Augus 

11  Septe 

SW7060  -  Arsenic 

DIFSWAOO 

020D 

23 _ 083109-002 

08/05/92 

28  Augus 

31  Augus 

SU7421  -  Lead 

DIFSUAOO 

020D 

22 _ 090118-001 

08/05/92 

28  Augus 

1  Septem 

SW7471  -  Mercury 

METHOD 

020D 

D2 _ 082113-001 

08/05/92 

21  Augus 

21  Augus 

SW7740  -  Selenium 

DIFSUAOO 

020D 

22 _ 082915-001 

08/05/92 

28  Augus 

29  Augus 

SW8015ME 

352SUN00 

020D 

TP-M091413-001 

08/05/92 

9  August 

14  Septe 

SU8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

OOOA 

GC192091512-27 

08/05/92 

9  August 

16  Septe 

SW8240  -  Volatile  Organics 

NONE 

122B 

450392081308360 

08/05/92 

14  Augus 

14  Augus 

SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

352SWN00 

OOOA 

LCC92081912-3 

08/05/92 

9  August 

19  Augus 

Sample  ID  :  01-DS-05  CONF  Equipment  Blank 

SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

OOOA 

GC192091513-27 

08/05/92 

9  August 

16  Septe 

Sanple  ID  :  01-DS-06  Field  Duplicate 

A403  -  Alkalinity 

NONE 

0002 

A403_09/09/92 

09/09/92 

9  Septem 

9  Septem 

E120.1  -  Specific  Conductance 

NONE 

0002 

£120.1^09/09/92 

09/09/92 

9  Septem 

9  Septem 

E150.1  -  pH, Electrometric 

NONE 

0002 

£150.1^09/09/92 

09/09/92 

9  Septem 

9  Septem 

E160.1  -  Residue,  Filterable  (TDS) 

NONE 

OOOB 

TDS--091515-001 

09/09/92 

15  Septe 

15  Septe 

E170.1  -  Temperature 

NONE 

0002 

£170.1^09/09/92 

09/09/92 

9  Septem 

9  Septem 

SW6010  -  Metals 

DIPSWAOO 

OOOF 

JA61J01514-001 

09/09/92 

16  Septe 

15  Octob 

SW7060  -  Arsenic 

DIFSWAOO 

OOOF 

22 _ 092108-001 

09/09/92 

16  Septe 

21  Septe 

Compiled:  21  April  1994 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 

PREPARATION 

CODE 

FIELD 

BATCH 

ANALYTICAL 

ID  BATCH  ID 

DATE  DATE 

COLLECTED  PREPARED 

DAT^^ 

ANALYi^B 

SW7421  -  Lead 

DIFSWAOO 

OOOF 

Z1 _ 091817-001 

09/09/92 

16  Septe 

18  Septe 

SW7471  -  Mercury 

METHOD 

OOOF 

Z3 _ 092815-001 

09/09/92 

28  Septe 

28  Septe 

SW7740  -  Selenium 

DIFSWAOO 

OOOF 

Z1 _ 092108-001 

09/09/92 

16  Septe 

21  Septe 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001E 

GC-T091819-001 

09/09/92 

19  Septe 

19  Septe 

SW8015  -  Nonha logena ted  Volatile  Organics 

NONE 

001E 

GC392091708-05 

09/09/92 

18  Septe 

18  Septe 

SU8015HE 

352SUN00 

OOOB 

TP-G100716-001 

09/09/92 

12  Septe 

7  Octobe 

SW8020  *  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001E 

TP-L092115-003 

09/09/92 

22  Septe 

22  Septe 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001E 

TP-L092115-002 

09/09/92 

22  Septe 

22  Septe 

SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

OOOB 

GC892101608-14 

09/09/92 

13  Septe 

17  Octob 

SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

352SUN00 

OOOB 

LCC92091619-1 

09/09/92 

12  Septe 

17  Septe 

Sample  ID  :  01-DS'06  CONF  Field  Duplicate 

SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOB 

GC892101609-14 

09/09/92 

13  Septe 

17  Octob 

Sample  ID  :  01-DS-07  Field  Duplicate 

A403  ’  Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403_09/09/92 

09/09/92 

9  Sep tern 

9  Septem 

El 20-1  -  Specific  Conductance 

NONE 

OOOZ 

E120.1_09/09/92 

09/09/92 

9  Septem 

9  Septem 

E150.1  -  pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

E150.1_09/09/92 

09/09/92 

9  Septem 

9  Septem 

E160.1  -  Residue,  Filterable  (TDS) 

NONE 

GOOD 

TDS--091515-001 

09/09/92 

15  Septe 

15  Septe 

E 170.1  -  Temperature 

NONE 

OOOZ 

E170.1_09/09/92 

09/09/92 

9  Septem 

9  Septem 

SW6010  •  Metals 

DIPSWAOO 

OOOF 

JA61J01514-001 

09/09/92 

16  Septe 

15  Octob 

SW7060  -  Arsenic 

DIFSWAOO 

OOOF 

Z2 _ 092108-001 

09/09/92 

16  Septe 

21 

SW7421  -  Lead 

DIFSWAOO 

OOOF 

21 _ 091817-001 

09/09/92 

16  Septe 

18 

SW7471  -  Mercury 

METHOD 

OOOF 

Z3 _ 092815-001 

09/09/92 

28  Septe 

28  Septe 

SW7740  -  Selenium 

DIFSWAOO 

OOOF 

Z1 _ 092108-001 

09/09/92 

16  Septe 

21  Septe 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001E 

GC-T091819-001 

09/09/92 

19  Septe 

19  Septe 

SW8015  -  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

001E 

GC392091708-05 

09/09/92 

18  Septe 

18  Septe 

SW8015ME 

352SWN00 

OOOA 

TP-G100615-001 

09/09/92 

12  Septe 

6  Octobe 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001E 

TP-L0921 15-003 

09/09/92 

22  Septe 

22  Septe 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001E 

TP-L092115-002 

09/09/92 

22  Septe 

22  Septe 

SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOA 

GC892101608-14 

09/09/92 

13  Septe 

17  Octob 

SU8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

352SWN00 

OOOA 

LCC92091619-1 

09/09/92 

12  Septe 

17  Septe 

Sample  ID  :  01-DS-07  CONF  Field  Duplicate 

SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOA 

GC892101609-14 

09/09/92 

13  Septe 

17  Octob 

Sample  ID  :  01-DS-08  Equipment  Blank 

SW6010  -  Metals 

DIPSWAOO 

001B 

JA61_10041 1-001 

09/02/92 

9  Septem 

4  Octobe 

SW7060  “  Arsenic 

DIFSWAOO 

001B 

Z3 _ 091408-002 

09/02/92 

9  Septem 

14  Septe 

SW7421  -  Lead 

DIFSWAOO 

001B 

22 _ 091717-001 

09/02/92 

9  Septem 

17  Septe 

SW7471  -  Mercury 

METHOD 

001B 

Z3 _ 092418-003 

09/02/92 

24  Septe 

24  Septe 

SW7740  -  Selenium 

DIFSWAOO 

001B 

Z2 _ 091409-001 

09/02/92 

9  Septem 

14  Septe 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

111D 

GC-T090816-001 

09/02/92 

9  Septem 

9  Septem 

SW8015  -  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

111D 

GC392090808-5 

09/02/92 

9  Septem 

9  Septem 

SW8015ME 

352SWN00 

OOOE 

TP-M092814-001 

09/02/92 

8  Septem 

29  Sept^^ 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

111D 

TP-L091413-003 

09/02/92 

14  Septe 

14  SepB| 

SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOE 

GC692101212-14 

09/02/92 

8  Septem 

13  OctS^ 

SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

352SWN00 

OOOE 

LCC92091612-1 

09/02/92 

4  Septem 

15  Septe 

Compiled:  21  April  1994 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 

PREPARATION 

CODE 

FIELD 

BATCH  ID 

ANALYTICAL 

BATCH  ID 

DATE 

COLLECTED 

DATE 

PREPARED 

DATE 

ANALYZED 

Sample 

ID  :  01-DS-08  CONF  Equipment  Blank 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

111D 

GC-J091419-001 

09/02/92 

15  Septe 

15  Septe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

111D 

TP-L091413-002 

09/02/92 

14  Septe 

14  Septe 

Sample 

ID  :  01-DS-09  Ambient  Conditions  Blank 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

111D 

GC-T090816-001 

09/02/92 

9  Septem 

9  Septem 

SU8015 

-  Nonhalogenated  Volatile  Organics 

NONE 

111D 

GC392090808-5 

09/02/92 

9  Septem 

9  Septem 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

111D 

TP-L091413-003 

09/02/92 

15  Septe 

15  Septe 

Sample 

ID  :  Ol-DS-09  CONF  Ambient  Conditions  Blank 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

111D 

GC-J091419-001 

09/02/92 

15  Septe 

15  Septe 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

.111D 

TP-L091413-002 

09/02/92 

15  Septe 

15  Septe 

Sample 

ID  :  01-MW-01-01  Normal 

A403  - 

Alkalinity 

NONE 

0002 

A403_09/02/92 

09/02/92 

2  Septem 

2  Septem 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

0002 

El 20. 1^09/02/92 

09/02/92 

2  Septem 

2  Septem 

EISO.I 

-  pH, Electrometric 

NONE 

0002 

E150.1_09/02/92 

09/02/92 

2  Septem 

2  Septem 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

0002 

E170.1_09/02/92 

09/02/92 

2  Septem 

2  Septem 

SU6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

001B 

JA61J0041 1-001 

09/02/92 

9  Septem 

4  Octobe 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSUAOO 

001 B 

23 _ 091408-002 

09/02/92 

9  Septem 

14  Septe 

SU7421 

“  Lead 

DIFSUAOO 

OOIB 

22 _ 091717-001 

09/02/92 

9  Septem 

17  Septe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

001B 

23 _ 092418-003 

09/02/92 

24  Septe 

24  Septe 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSWAOO 

OOIB 

22 _ 091409-001 

09/02/92 

9  Septem 

14  Septe 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

111D 

GC-T090816-001 

09/02/92 

9  Septem 

9  Septem 

SU8015 

-  Nonhalogenated  Volatile  Organics 

NONE 

HID 

GC392090808-5 

09/02/92 

9  Septem 

9  Septem 

SU8015ME 

352SWN00 

OOOC 

TP-M092814-001 

09/02/92 

8  Septem 

29  Septe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

HID 

TP-L091413-002 

09/02/92 

15  Septe 

15  Septe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

HID 

TP-L091413-003 

09/02/92 

15  Septe 

15  Septe 

SW8080 

“  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

OOOC 

GC692101212-14 

09/02/92 

8  Septem 

13  Octob 

SW8310 

-  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

352SUN00 

OOOC 

LCC92091612-1 

09/02/92 

4  Septem 

16  Septe 

Sample 

ID  :  01 -MU-01 -01  CONF  Normal 

SU8010 

Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

HID 

GC-J091601-001 

09/02/92 

16  Septe 

16  Septe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOC 

GC692101213-14 

09/02/92 

8  Septem 

13  Octob 

Sample 

ID  :  01-MU-02-01  Normal 

A403  - 

Alkalinity 

NONE 

0002 

A403_09/09/92 

09/09/92 

9  Septem 

9  Septem 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

0002 

E120.1_09/09/92 

09/09/92 

9  Septem 

9  Septem 

E150.1 

-  pH,Electrometric 

NONE 

0002 

El 50. 1^09/09/92 

09/09/92 

9  Septem 

9  Septem 

E160.1 

-  Residue,  Filterable  (TDS) 

NONE 

OOOD 

TDS--091515-001 

09/09/92 

15  Septe 

15  Septe 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

0002 

£170.1^09/09/92 

09/09/92 

9  Septem 

9  Septem 

SU6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

OOOF 

JA61J01 118-001 

09/09/92 

17  Septe 

11  Octob 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSUAOO 

OOOF 

22 _ 092108-003 

09/09/92 

17  Septe 

21  Septe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSWAOO 

OOOF 

21 _ 091817-002 

09/09/92 

17  Septe 

18  Septe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

OOOF 

23 _ 092916-002 

09/09/92 

29  Septe 

29  Septe 

Compiled:  21  April  1994  NA  :  Not  Applicable  Page:  A-8-3 


TABLE  A-8  DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 

PREPARATION 

CODE 

FIELD 

BATCH 

ANALYTICAL 

ID  BATCH  ID 

DATE  DATE 

COLLECTED  PREPARED 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSWAOO 

OOOF 

Z1 _ 092108-003 

i  09/09/92 

17  Septe 

21  Septe 

SU8010 

*■  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001E 

GC-T091819-001 

09/09/92 

19  Septe 

19  Septe 

SW8015 

-  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC392091710-03 

09/10/92 

18  Septe 

18  Septe 

SU8015ME 

352SWN00 

OOOA 

TP-M100810-001 

09/09/92 

14  Septe 

9  Octobe 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001E 

TP-L0921 15-002 

09/09/92 

21  Septe 

21  Septe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001E 

TP-L092115-003 

09/09/92 

21  Septe 

21  Septe 

SW8080 

“  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

161D 

GC8921 01608- 14 

09/09/92 

14  Septe 

17  Octob 

SW8310 

’  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

352SWN00 

161D 

LCC92092512-43 

09/09/92 

14  Septe 

27  Septe 

Sample 

ID  :  01-MW-02-01  CONE  Normal 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

161D 

GC892101609-14 

09/09/92 

14  Septe 

17  Octob 

Sample 

ID  :  01-HW-02-01  MS  Matrix  Spike 

SW6010 

-  Metals 

DIPSUAOO 

OOOF 

JA61_10in8-001 

09/09/92 

17  Septe 

11  Octob 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSWAOO 

OOOF 

Z2 _ 092108-003 

09/09/92 

17  Septe 

21  Septe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSWAOO 

OOOF 

Z1 _ 091817-002 

09/09/92 

17  Septe 

18  Septe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

OOOF 

Z3 _ 092916-002 

09/09/92 

29  Septe 

29  Septe 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSWAOO 

OOOF 

21 _ 092108-003 

09/09/92 

17  Septe 

21  Septe 

SU8010 

“  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001E 

GC-T091819-001 

09/09/92 

19  Septe 

19  Septe 

SU8015 

-  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC392091710-03 

09/10/92 

18  Septe 

18  Septe 

SU8015ME 

352SWN00 

OOOA 

TP-M100810-001 

09/09/92 

14  Septe 

9  Octobe 

SU8020 

“  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001E 

TP-L092115-003 

09/09/92 

21  Septe 

21  Ser^j^ 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

161D 

GC892101608-14 

09/09/92 

14  Septe 

17  Oc^HP 

SU8310 

-  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

352SWN00 

161D 

LCC92092512-43 

09/09/92 

14  Septe 

27  Septe 

Sample 

ID  :  01-MW-02-01  MS  CONF  Matrix  Spike 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001E 

TP-L092115-002 

09/09/92 

21  Septe 

21  Septe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

161D 

GC892101609-14 

09/09/92 

14  Septe 

17  Octob 

Sanple 

ID  :  01-MU-02-01  MSD  Matrix  Spike 

SW6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

OOOF 

JA61J01118-001 

09/09/92 

17  Septe 

11  Octob 

SW7060 

'  Arsenic 

DIFSWAOO 

OOOF 

Z2 _ 092108-003 

09/09/92 

17  Septe 

21  Septe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSWAOO 

OOOF 

Z1 _ 091817-002 

09/09/92 

17  Septe 

18  Septe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

OOOF 

Z3 _ 092916-002 

09/09/92 

29  Septe 

29  Septe 

SU7740 

-  Selenium 

DIFSWAOO 

OOOF 

Z1 _ 092108-003 

09/09/92 

17  Septe 

21  Septe 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001E 

GC-T091819-001 

09/09/92 

19  Septe 

19  Septe 

SW8015 

-  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC392091710-03 

09/10/92 

18  Septe 

18  Septe 

SW8015HE 

352SWN00 

OOOA 

TP-M100810-001 

09/09/92 

14  Septe 

9  Octobe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001E 

TP-L092115-003 

09/09/92 

21  Septe 

21  Septe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

161D 

GC892101608-14 

09/09/92 

14  Septe 

17  Octob 

SW8310 

-  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

352SWN00 

161D 

LCC920925 12-43 

09/09/92 

14  Septe 

27  Septe 

Sample 

ID  ;  01-MW-02-01  MSD  CONF  Matrix  Spike 

SW8020 

■  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001E 

TP-L092115-002 

09/09/92 

21  Septe 

21  Sept^^ 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

161D 

GC892101609-14 

09/09/92 

14  Septe 

17  Oc^^ 

Compiled:  21  April  1994 
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TABLE  A-8  DATE 

AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992 

EVENT 

PREPARATION 

FIELD 

ANALYTICAL 

DATE 

DATE 

DATE 

• 

METHOD 

CODE 

BATCH  ID 

BATCH  ID 

COLLECTED 

PREPARED 

ANALYZED 

Sample 

ID  :  01-MW-03-01  Normal 

A403  - 

Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403_09/09/92 

09/09/92 

9  Septem 

9  Septem 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

OOOZ 

£120.1^09/09/92 

09/09/92 

9  Septem 

9  Septem 

E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

E150.1_09/09/92  09/09/92 

9  Septem 

9  Septem 

E160.1 

-  Residue,  Filterable  (TDS) 

NONE 

OOOD 

TDS--091515-001 

09/09/92 

15  Septe 

15  Septe 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

OOOZ 

E 1 70 . 1 _09/09/92  09/09/92 

9  Septem 

9  Septem 

SW6010 

-  Metals 

DIPSUAOO 

OOOF 

JA61J01514-001 

09/09/92 

16  Septe 

15  Octob 

SU7060 

-  Arsenic 

DIFSUAOO 

OOOF 

Z2 _ 092108-001 

09/09/92 

16  Septe 

21  Septe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSUAOO 

OOOF 

Z1 _ 091817-001 

09/09/92 

16  Septe 

18  Septe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

OOOF 

Z3 _ 092815-001 

09/09/92 

28  Septe 

28  Septe 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSUAOO 

OOOF 

Z1 _ 092108-001 

09/09/92 

16  Septe 

21  Septe 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001E 

GC-T091711-001 

09/09/92 

18  Septe 

18  Septe 

SW8015 

-  Nonhalogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001E 

GC392091708-05 

09/09/92 

18  Septe 

18  Septe 

SU8015ME 

352SUN00 

OOOB 

TP-G100716-001 

09/09/92 

12  Septe 

8  Octobe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001E 

TP-L092014-003 

09/09/92 

21  Septe 

21  Septe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001E 

TP-L092014-002 

09/09/92 

21  Septe 

21  Septe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOB 

GC892101608-14 

09/09/92 

13  Septe 

17  Octob 

SU8310 

“  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

352SWN00 

OOOB 

LCC92091619-1 

09/09/92 

12  Septe 

17  Septe 

Sample 

ID  :  01-MW-03-01  CONF  Normal 

SU8010 

“  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001E 

GC-J091812-001 

09/09/92 

19  Septe 

19  Septe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

OOOB 

GC892101609-14 

09/09/92 

13  Septe 

17  Octob 

Sample 

ID  :  01-MW-04-01  Normal 

A403  - 

Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403_09/09/92 

09/09/92 

9  Septem 

9  Septem 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

OOOZ 

E120.1_09/09/92  09/09/92 

9  Septem 

9  Septem 

E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

E150. 1^09/09/92 

09/09/92 

9  Septem 

9  Septem 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

OOOZ 

£170.1^09/09/92  09/09/92 

9  Septem 

9  Septem 

SU6010 

-  Metals 

DIPSUAOO 

OOOF 

JA61J01514-001 

09/09/92 

16  Septe 

15  Octob 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSUAOO 

OOOF 

Z2 _ 092108-001 

09/09/92 

16  Septe 

21  Septe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSUAOO 

OOOF 

Z1 _ 091817-001 

09/09/92 

16  Septe 

18  Septe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

OOOF 

Z3 _ 092815-001 

09/09/92 

28  Septe 

28  Septe 

SU7740 

-  Selenium 

DIFSUAOO 

OOOF 

Z1 _ 092108-001 

09/09/92 

16  Septe 

21  Septe 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001E 

GC-T091711-001 

09/09/92 

18  Septe 

18  Septe 

SU8015 

-  Nonhalogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001E 

GC392091 708-05 

09/09/92 

18  Septe 

18  Septe 

SW8015ME 

352SUN00 

OOOC 

TP-G100716-001 

09/09/92 

12  Septe 

8  Octobe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001E 

TP-L0921 15-003 

09/09/92 

22  Septe 

22  Septe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001E 

TP-L092115-002 

09/09/92 

22  Septe 

22  Septe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

OOOC 

GC892101608-14 

09/09/92 

13  Septe 

17  Octob 

SU8310 

-  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

352SUN00 

OOOC 

LCC92091619-1 

09/09/92 

12  Septe 

17  Septe 

Sample 

ID  :  01-MU-04-01  CONF  Normal 

SU8080 

• 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

OOOC 

GC892101609-14 

09/09/92 

13  Septe 

17  Octob 

Compiled:  21  April  1994 

NA  :  Not  Applicable 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 


PREPARATION  FIELD  ANALYTICAL 
CODE  BATCH  ID  BATCH  ID 


DATE  DATE 
COLLECTED  PREPARED 


DATE. 

ANALY 


Sample  ID  :  01-MW-05-01  Normal 

A403  -  Alkalinity 
El 20.1  -  Specific  Conductance 
E150.1  -  pH, Electrometric 
E160.1  -  Residue,  Filterable  (TDS) 

E170.1  -  Temperature 
SW6010  -  Metals 
SW7060  -  Arsenic 
SW7421  -  Lead 
SW7471  -  Mercury 
SW7740  -  Selenium 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8015  -  Nonhalogenated  Volatile  Organics 
SW8015ME 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 
SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

Sample  ID  :  01-MW-05-01  CONF  Normal 

SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

Sample  ID  :  01-MW>06-01  Normal 

A403  -  Alkalinity 

El 20.1  -  Specific  Conductance 

E150.1  -  pH, Electrometric 

E170,1  •  Temperature 

SW6010  -  Metals 

SW7060  -  Arsenic 

SW7421  -  Lead 

SW7471  “  Mercury 

SW7740  -  Selenium 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8015  -  Nonhalogenated  Volatile  Organics 
SW8015ME 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 
SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

Sample  ID  :  01-MW-06-01  CONF  Normal 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 


NONE 

0002 

A403_09/09/92 

09/09/92 

9  Septem 

9  Septem 

NONE 

0002 

E120.1_09/09/92  09/09/92 

9  Septem 

9  Septem 

NONE 

0002 

E150.1_09/09/92  09/09/92 

9  Septem 

9  Septem 

NONE 

OOOD 

TDS--091515-001 

09/09/92 

15  Septe 

15  Septe 

NONE 

0002 

E170.1_09/09/92  09/09/92 

9  Septem 

9  Septem 

DIPSWAOO 

OOOF 

JA61J01514-001 

09/09/92 

16  Septe 

15  Octob 

DIFSWAOO 

OOOF 

Z2 _ 092108-001 

09/09/92 

16  Septe 

21  Septe 

DIFSUAOO 

OOOF 

Z1 _ 091817-001 

09/09/92 

16  Septe 

18  Septe 

METHOD 

OOOF 

Z3 _ 092815-001 

09/09/92 

28  Septe 

28  Septe 

DIFSUAOO 

OOOF 

Z1 _ 092108-001 

09/09/92 

16  Septe 

21  Septe 

NONE 

001E 

GC-T091819-001 

09/09/92 

19  Septe 

19  Septe 

NONE 

001E 

GC392091708-05 

09/09/92 

18  Septe 

18  Septe 

352SWN00 

OOOC 

TP-G100716-001 

09/09/92 

12  Septe 

8  Octobe 

NONE 

001E 

TP-L092115-003 

09/09/92 

22  Septe 

22  Septe 

NONE 

001E 

TP-L092115-002 

09/09/92 

22  Septe 

22  Septe 

351SWN00 

OOOC 

GC8921 01608- 14 

09/09/92 

13  Septe 

17  Octob 

352SWN00 

OOOC 

LCC92091619-1 

09/09/92 

12  Septe 

17  Septe 

351SWN00 

OOOC 

GC892101609-14 

09/09/92 

13  Septe 

17  Oct^ 

NONE 

oooz 

A403_09/02/92 

09/02/92 

2  Septem 

2  Septem 

NONE 

oooz 

E120.1_09/02/92  09/02/92 

2  Septem 

2  Septem 

NONE 

oooz 

E150.1_09/02/92  09/02/92 

2  Septem 

2  Septem 

NONE 

oooz 

E170.1_09/02/92  09/02/92 

2  Septem 

2  Septem 

DIPSWAOO 

001B 

JA61J0041 1-001 

09/02/92 

9  Septem 

4  Octobe 

DIFSWAOO 

001B 

Z3 _ 091408-002  09/02/92 

9  Septem 

14  Septe 

DIFSWAOO 

001B 

22 _ 091717-001 

09/02/92 

9  Septem 

17  Septe 

METHOD 

001B 

Z3 _ 092418-003  09/02/92 

24  Septe 

24  Septe 

DIFSWAOO 

001B 

Z2 _ 091409-001 

09/02/92 

9  Septem 

14  Septe 

NONE 

111D 

GC-T090816-001 

09/02/92 

9  Septem 

9  Septem 

NONE 

111D 

GC392090808-5 

09/02/92 

9  Septem 

9  Septem 

352SWN00 

OOOC 

TP-H092814-001 

09/02/92 

8  Septem 

29  Septe 

NONE 

111D 

TP-L091413-003 

09/02/92 

14  Septe 

14  Septe 

NONE 

111D 

TP-L091413-002 

09/02/92 

14  Septe 

14  Septe 

351SWN00 

OOOC 

GC692101212-14 

09/02/92 

8  Septem 

13  Octob 

352SUN00 

OOOC 

LCC92091612-1 

09/02/92 

4  Septem 

16  Septe 

NONE 

111D 

GC-J091601-001 

09/02/92 

16  Septe 

16  Septe 

351SWNOO 

OOOC 

GC692101213-14 

09/02/92 

8  Septem 

13  Octob 

Compiled:  21  April  1994 


NA  :  Not  Applicable 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 

PREPARATION 

CODE 

FIELD 

BATCH  ID 

ANALYTICAL 

BATCH  ID 

DATE 

COLLECTED 

DATE 

PREPARED 

DATE 

ANALYZED 

San^le  ID  :  01-MW-06-01  MS  Matrix  Spike 

SU8010  - 

Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

111D 

GC-J091601-001 

09/02/92 

16  Septe 

16  Septe 

Sample  ID  :  01-MW-06-01  MSD  Matrix  Spike 

SW8010  - 

Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

11  ID 

GC-J091601-001 

09/02/92 

16  Septe 

16  Septe 

Sanple  ID  :  01-SU-01-01  Normal 

A403  -  Alkalinity 

NONE 

0002 

A403_07/28/92 

07/28/92 

28  July 

28  July 

E120.1  - 

Specific  Conductance 

NONE 

0002 

E 120. 1^07/28/92 

07/28/92 

28  July 

28  July 

E150.1  - 

pH, Electrometric 

NONE 

0002 

E150.1_07/28/92 

07/28/92 

28  July 

28  July 

E160.1  - 

Residue,  Filterable  (TDS) 

NONE 

001A 

TDS_080315-001 

07/28/92 

3  August 

3  August 

E170.1  - 

Temperature 

NONE 

0002 

E170.1_07/28/92 

07/28/92 

28  July 

28  July 

SW6010  - 

Metals 

DIPSWAOO 

001A 

JA61_091 120-001 

07/28/92 

28  Augus 

11  Septe 

SW7060  - 

Arsenic 

DIESUAOO 

001A 

23 _ 083109-002 

07/28/92 

28  Augus 

31  Augus 

SW7421  - 

Lead 

DIFSWAOO 

001A 

22 _ 090118-001 

07/28/92 

28  Augus 

1  Septem 

SW7471  - 

Mercury 

METHOD 

001A 

D2 _ 081913-001 

07/28/92 

19  Augus 

19  Augus 

SW7740  - 

Selenium 

DIFSWAOO 

001A 

22 _ 082915-001 

07/28/92 

28  Augus 

29  Augus 

SU8010  - 

Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-P080310-001 

07/28/92 

4  August 

4  August 

SW8015  - 

Nonha logena ted  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC392080308-41 

07/28/92 

4  August 

4  August 

SW8015ME 

352SWN00 

OOOC 

TP-M090514-001 

07/28/92 

1  August 

6  Septem 

SW8020  - 

Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L080923-003 

07/28/92 

10  Augus 

10  Augus 

SW8020  - 

Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L080923-002 

07/28/92 

10  Augus 

10  Augus 

SW8080  - 

Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOC 

GC192090212-14 

07/28/92 

1  August 

3  Septem 

SW8310  - 

Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

352SUN00 

OOOC 

LCC92080512-15 

07/28/92 

1  August 

6  August 

Sample  ID  :  01-SU-01-01  CONF  Normal 

SW8010  - 

Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-I081013-001 

07/28/92 

11  Augus 

11  Augus 

SW8080  - 

Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

OOOC 

GC192090213-14 

07/28/92 

1  August 

3  Septem 

Sample  ID  :  01-SU-02-01  Normal 

A403  -  Alkalinity 

NONE 

0002 

A403_07/27/92 

07/27/92 

27  July 

27  July 

E120.1  - 

Specific  Conductance 

NONE 

0002 

E120.1_07/27/92 

07/27/92 

27  July 

27  July 

E150.1  - 

pH, Electrometric 

NONE 

0002 

E150. 1^07/27/92 

07/27/92 

27  July 

27  July 

E160.1  - 

Residue,  Filterable  (TDS) 

NONE 

OOOB 

TDS_073015-001 

07/27/92 

30  July 

30  July 

E170.1  - 

Temperature 

NONE 

0002 

El 70. 1^07/27/92 

07/27/92 

27  July 

27  July 

SW6010  - 

Metals 

DIPSWAOO 

OOOB 

JA61_091 120-001 

07/27/92 

28  Augus 

11  Septe 

SW7060  - 

Arsenic 

DIFSWAOO 

OOOB 

23 _ 083109-002 

07/27/92 

28  Augus 

31  Augus 

SW7421  - 

Lead 

DIFSWAOO 

OOOB 

22 _ 090118-001 

07/27/92 

28  Augus 

1  Septem 

SW7471  - 

Mercury 

METHOD 

OOOB 

D2 _ 081913-001 

07/27/92 

19  Augus 

19  Augus 

SW7740  - 

Selenium 

DIFSWAOO 

OOOB 

22 _ 082915-001 

07/27/92 

28  Augus 

29  Augus 

SU8010  • 

Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-J0a0412-001 

07/29/92 

5  August 

5  August 

SW8015  - 

Nonha logena ted  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC392080308-31 

07/27/92 

4  August 

4  August 

SU8015HE 

352SWN00 

001A 

TP-M090412-001 

07/27/92 

30  July 

5  Septem 

SU8020  • 

Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L080923-002 

07/27/92 

10  Augus 

10  Augus 

SU8020  - 

Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L080923-003 

07/27/92 

10  Augus 

10  Augus 

SU8080  - 

Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

001A 

GC192090212-14 

07/27/92 

1  August 

3  Septem 

Compiled:  21  April  1994  NA  :  Not  Applicable  Page:  A-8*7 


TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 

PREPARATION 

CODE 

FIELD 

BATCH 

ANALYTICAL 

ID  BATCH  ID 

DATE  DATE 

COLLECTED  PREPARED 

DATE^ 

ANALYzfl 

SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

352SWN00 

001A 

LCC92080512-15 

07/27/92 

30  July 

5  August 

Sample  ID  :  01-SW-02-01  CONF  Normal 

SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWNOO 

001A 

GC192090213-14 

07/27/92 

1  August 

3  Sep tern 

Sample  ID  :  02-BT-01  Trip  Blank 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC*P09281 1-001 

09/20/92 

28  Septe 

28  Septe 

SW8015  -  Nonha logena ted  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC392092408-05 

09/20/92 

24  Septe 

24  Septe 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L093007-003 

09/20/92 

30  Septe 

30  Septe 

Sample  ID  :  02-BT-01  CONF  Trip  Blank 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L093007-002 

09/20/92 

30  Septe 

30  Septe 

Sample  ID  :  02’BT-02  Trip  Blank 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-I101211-001 

10/05/92 

12  Octob 

12  Octob 

SW8015  -  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC392100708-05 

10/05/92 

8  Octobe 

8  Octobe 

SW8020  ”  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L101610-003 

10/05/92 

17  Octob 

17  Octob 

Sample  ID  :  02-8T-02  CONF  Trip  Blank 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L101610-002 

10/05/92 

17  Octob 

17  Octl| 

Sample  ID  :  02-DS-01  Field  Duplicate 

A403  "  Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403J  0/05/92 

10/02/92 

5  Octobe 

5  Octobe 

E 120.1  -  Specific  Conductance 

NONE 

oooz 

El20.1_10/05/92 

10/02/92 

5  Octobe 

5  Octobe 

E150.1  -  pH, Electrometric 

NONE 

0002 

E150.1_10/05/92 

10/02/92 

5  Octobe 

5  Octobe 

E160.1  -  Residue,  Filterable  (TDS) 

NONE 

OOOB 

TDS--100815-001 

10/05/92 

8  Octobe 

8  Octobe 

E170.1  -  Temperature 

NONE 

OOOZ 

El70.1_10/05/92 

10/02/92 

5  Octobe 

5  Octobe 

SU6010  -  Metals 

DIPSWAOO 

OOIA 

JA61J10513-001 

10/05/92 

9  Octobe 

5  Novemb 

SW7060  -  Arsenic 

DIFSWAOO 

OOIA 

Z2 _ 101514-001 

10/05/92 

9  Octobe 

15  Octob 

SW7421  -  Lead 

DIFSWAOO 

OOIA 

Z2 _ 101916-001 

10/05/92 

9  Octobe 

19  Octob 

SW7471  -  Mercury 

METHOD 

OOIA 

Z3 _ 102218-001 

10/05/92 

22  Octob 

22  Octob 

SW7740  -  Selenium 

DIFSWAOO 

OOIA 

24 _ 101918-001 

10/05/92 

9  Octobe 

19  Octob 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

002A 

GC-I100715-001 

10/02/92 

8  Octobe 

8  Octobe 

SW8015  -  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

001C 

GC392100708-05 

10/02/92 

7  Octobe 

7  Octobe 

SW8015ME 

352SUN00 

OOOB 

TP-G101413-001 

10/05/92 

8  Octobe 

15  Octob 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001C 

TP-L100814-002 

10/02/92 

9  Octobe 

9  Octobe 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001C 

TP-L100814-003 

10/02/92 

9  Octobe 

9  Octobe 

SW8080  '  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOB 

GC8921 10308-41 

10/05/92 

9  Octobe 

4  Novemb 

SW8270  -  Semivolatile  Organics 

352SUN00 

OOOB 

MSD292101408170 

10/05/92 

8  Octobe 

14  Octob 

Sample  ID  :  02-DS-01  CONF  Field  Duplicate 

SW8080  ”  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOB 

GC8921 10309-41 

10/05/92 

9  Octobe 

4  Novemb.^ 

Compiled:  21  April  1994 


NA  :  Not  Applicable 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 

PREPARATION 

CODE 

FIELD 

BATCH  ID 

ANALYTICAL 

BATCH  ID 

DATE 

COLLECTED 

DATE 

PREPARED 

DATE 

ANALYZED 

Sample 

ID  :  02-DS-02  Field  Duplicate 

E160.1 

-  Residue,  Filterable  (TDS) 

NONE 

OOOB 

TDS--100815-001 

10/05/92 

8  Octobe 

8  Octobe 

Sample 

ID  :  02-GW-01-01  Normal 

A403  - 

Alkalinity 

NONE 

0002 

A403_09/20/92 

09/20/92 

20  Septe 

20  Septe 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

0002 

£120.1^09/20/92 

09/20/92 

20  Septe 

20  Septe 

E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

0002 

E150.1_09/20/92 

09/20/92 

20  Septe 

20  Septe 

E160.1 

-  Residue,  Filterable  (TDS) 

NONE 

OOOB 

TDS--092315-001 

09/20/92 

23  Septe 

23  Septe 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

0002 

£170.1^09/20/92 

09/20/92 

20  Septe 

20  Septe 

SU6010 

•  Metals 

DIPSWAOO 

OOOB 

JA61J01813-001 

09/20/92 

23  Septe 

18  Octob 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSUAOO 

OOOB 

21 _ 092516-001 

09/20/92 

23  Septe 

25  Septe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSWAOO 

OOOB 

21 _ 092817-001 

09/20/92 

23  Septe 

28  Septe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

OOOB 

23 _ 100616-001 

09/20/92 

6  Octobe 

6  Octobe 

SW7740 

'  Selenium 

DIFSUAOO 

OOOB 

22 _ 092816-002 

09/20/92 

23  Septe 

28  Septe 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-P09281 1-001 

09/20/92 

28  Septe 

28  Septe 

SU8015 

-  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC392092408-05 

09/20/92 

25  Septe 

25  Septe 

SU8015ME 

352SUN00 

OOOD 

TP-G101211-001 

09/20/92 

24  Septe 

12  Octob 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L093007-002 

09/20/92 

30  Septe 

30  Septe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L093007-003 

09/20/92 

30  Septe 

30  Septe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

OOOD 

GC892102308-14 

09/20/92 

25  Septe 

24  Octob 

SW8270 

-  Semivolatile  Organics 

352SUN00 

OOOD 

MSD292092808120 

09/20/92 

24  Septe 

28  Septe 

Sample 

ID  :  02-GW-01-01  CONF  Normal 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

OOOD 

GC8921 02309- 14 

09/20/92 

25  Septe 

24  Octob 

Sample 

ID  :  02-GW-01-01  MS  Matrix  Spike 

SU6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

OOOB 

JA61J01813-001 

09/20/92 

23  Septe 

18  Octob 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSUAOO 

OOOB 

21 _ 092516-001 

09/20/92 

23  Septe 

25  Septe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSUAOO 

OOOB 

21 _ 092817-001 

09/20/92 

23  Septe 

28  Septe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

OOOB 

23 _ 100616-001 

09/20/92 

6  Octobe 

6  Octobe 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSUAOO 

OOOB 

22 _ 092816-002 

09/20/92 

23  Septe 

28  Septe 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-P09281 1-001 

09/20/92 

28  Septe 

28  Septe 

SW8015 

-  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC392092408-05 

09/20/92 

25  Septe 

25  Septe 

SU8015HE 

352SWN00 

OOOD 

TP-G101211-001 

09/20/92 

24  Septe 

12  Octob 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L093007-003 

09/20/92 

30  Septe 

30  Septe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

OOOD 

GC892102308-14 

09/20/92 

25  Septe 

24  Octob 

SW8270 

-  Semivolatile  Organics 

352SUN00 

OOOD 

MSD292092808120 

09/20/92 

24  Septe 

28  Septe 

Sample 

ID  :  02-GW-01-01  MS  CONF  Matrix  Spike 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L093007-002 

09/20/92 

30  Septe 

30  Septe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

OOOD 

GC892102309-14 

09/20/92 

25  Septe 

24  Octob 

SaiTple 

ID  :  02-6W-01-01  MSD  Matrix  Spike 

SW6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

OOOB 

JA61J01813-001 

09/20/92 

23  Septe 

18  Octob 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSUAOO 

OOOB 

21 _ 092516-001 

09/20/92 

23  Septe 

25  Septe 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 


SW7421  -  Lead 
SW7471  -  Mercury 
SW7740  -  Selenium 

SW8010  “  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8015  “  Nonhalogenated  Volatile  Organics 
SU8015HE 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 
SW8270  -  Semivolatile  Organics 

Sample  ID  :  02-GW-01-01  MSD  CONF  Matrix  Spike 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

Sample  ID  :  02-GW-02*01  Normal 

A403  -  Alkalinity 
El 20.1  “  Specific  Conductance 
E150.1  -  pH, Electrometric 
E160.1  -  Residue,  Filterable  (TDS) 

El 70.1  "  Temperature 
SW6010  -  Metals 
SW7060  -  Arsenic 
SW7421  -  Lead 
SW7471  -  Mercury 
SW7740  -  Selenium 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8015  -  Nonhalogenated  Volatile  Organics 
SW8015ME 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8020  ’  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 
SW8270  -  Semivolatile  Organics 

Sample  ID  :  02-GW-02-01  CONF  Normal 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

Sample  ID  :  02-GW-02-01  MS  Matrix  Spike 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 

Sample  ID  :  02’GW-02-01  MSD  Matrix  Spike 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 

Sample  ID  :  02-GW-03-01  Normal 

A403  -  Alkalinity 

El 20.1  -  Specific  Conductance 


EPARATION 

FIELD 

ANALYTICAL 

DATE 

DATE 

DATE^ 

CODE 

BATCH  ID 

BATCH  ID 

COLLECTED 

PREPARED 

ANALYH 

DIFSWAOO 

OOOB 

Z1 _ 092817-001 

09/20/92 

23  Septe 

28  Septe 

METHOD 

OOOB 

Z3 _ 100616-001 

09/20/92 

6  Octobe 

6  Octobe 

DIFSWAOO 

OOOB 

22 _ 092816-002  09/20/92 

23  Septe 

28  Septe 

NONE 

001A 

GC-P09281 1-001 

09/20/92 

28  Septe 

28  Septe 

NONE 

001A 

GC392092408-05 

09/20/92 

25  Septe 

25  Septe 

352SUN00 

OOOD 

TP-G101211-001 

09/20/92 

24  Septe 

12  Octob 

NONE 

001A 

TP-L093007-003 

09/20/92 

30  Septe 

30  Septe 

351SWN00 

OOOD 

GC892102308-14 

09/20/92 

25  Septe 

24  Octob 

352SUN00 

OOOD 

MSD292092808120  09/20/92 

24  Septe 

28  Septe 

NONE 

OOIA 

TP-L093007-002 

09/20/92 

30  Septe 

30  Septe 

351SWN00 

OOOD 

GC8921 02309- 14 

09/20/92 

25  Septe 

24  Octob 

NONE 

OOOZ 

A403_09/20/92 

09/20/92 

20  Septe 

20  Septe 

NONE 

oooz 

E120.1_09/20/92  09/20/92 

20  Septe 

20  Septe 

NONE 

OOOZ 

E150.1_09/20/92  09/20/92 

20  Septe 

20  Septe 

NONE 

OOOB 

TDS--092315-001 

09/20/92 

23  Septe 

23  Septe 

NONE 

oooz 

E170.1_09/20/92  09/20/92 

20  Septe 

20  Septe 

DIPSWAOO 

OOOB 

JA61J01813-001 

09/20/92 

23  Septe 

18  Octob 

DIFSWAOO 

OOOB 

21 _ 092516-001 

09/20/92 

23  Septe 

25  SepM 

DIFSWAOO 

OOOB 

Z1 _ 092817-001 

09/20/92 

23  Septe 

28  Sep^ 

METHOD 

OOOB 

23 _ 100616-001 

09/20/92 

6  Octobe 

6  Octobe 

DIFSWAOO 

OOOB 

22 _ 092816-002  09/20/92 

23  Septe 

28  Septe 

NONE 

OOIA 

GC-P09281 1-001 

09/20/92 

28  Septe 

28  Septe 

NONE 

OOIA 

GC392092408-05 

09/20/92 

24  Septe 

24  Septe 

352SWN00 

oooc 

TP-G101211-001 

09/20/92 

24  Septe 

12  Octob 

NONE 

OOIA 

TP-L093007-002 

09/20/92 

30  Septe 

30  Septe 

NONE 

001A 

TP-L093007-003 

09/20/92 

30  Septe 

30  Septe 

351SWN00 

OOOC 

GC892102308-14 

09/20/92 

25  Septe 

23  Octob 

352SWN00 

oooc 

MSD292092808120  09/20/92 

24  Septe 

28  Septe 

NONE 

OOIA 

GC-T09301 1-001 

09/20/92 

30  Septe 

30  Septe 

351SWNOO 

oooc 

GC892102309-14 

09/20/92 

25  Septe 

23  Octob 

NONE 

OOIA 

GC-T09301 1-001 

09/20/92 

1  Octobe 

1  Octobe 

NONE 

001A 

GC-T09301 1-001 

09/20/92 

1  Octobe 

1  Octobe 

NONE 

OOOZ 

A403_l 0/05/92 

10/05/92 

5  Octobe 

Oct  0^1 

NONE 

0002 

E 1 20. 1J  0/05/92 

10/05/92 

5  Octobe 

5  Octobe 

Compiled:  21  April  1994 


NA  :  Not  Applicable 
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TABLE  A- 8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


PREPARATION  FIELD  ANALYTICAL  DATE  DATE  DATE 

method  code  batch  id  batch  id  collected  prepared  analyzed 


E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

oooz 

E150,lJ0/05/92 

10/05/92 

5  Octobe 

5  Octobe 

E160.1 

“  Residue,  Filterable  (TDS) 

NONE 

OOOC 

TDS--100815-001 

10/05/92 

8  Octobe 

8  Octobe 

E170.1 

“  Temperature 

NONE 

oooz 

E 1 70.  IJ  0/05/92 

10/05/92 

5  Octobe 

5  Octobe 

SU6010 

-  Metals 

DIPSUAOO 

OOIA 

JA61J10513-001 

10/05/92 

9  Octobe 

5  Novemb 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSUAOO 

OOIA 

Z2 _ 101514-001 

10/05/92 

9  Octobe 

15  Octob 

SW7421 

-  Lead 

DIFSWAOO 

OOIA 

Z2 _ 101916-001 

10/05/92 

9  Octobe 

19  Octob 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

OOIA 

Z3 _ 102218-001 

10/05/92 

22  Octob 

22  Octob 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSWAOO 

OOIA 

Z4 _ 101918-001 

10/05/92 

9  Octobe 

19  Octob 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-I100715-001 

10/01/92 

8  Octobe 

8  Octobe 

SU8015 

-  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC392100708-05 

10/01/92 

7  Octobe 

7  Octobe 

SU8015HE 

352SWN00 

OOOC 

TP-G101413-001 

10/05/92 

8  Octobe 

15  Octob 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L100814-003 

10/01/92 

9  Octobe 

9  Octobe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L100814-002 

10/01/92 

9  Octobe 

9  Octobe 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOC 

GC8921 10308-41 

10/05/92 

9  Octobe 

4  Novemb 

SW8270 

•  Semi volatile  Organics 

352SWN00 

OOOC 

MSD292101408170 

10/05/92 

8  Octobe 

14  Octob 

Sample 

ID  :  02-GW-03-01  CONF  Normal 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-P100817-001 

10/01/92 

9  Octobe 

9  Octobe 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOC 

GC8921 10309-41 

10/05/92 

9  Octobe 

4  Novemb 

Sample 

ID  :  02-GW-04-01  Normal 

A403  - 

Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403_1 0/05/92 

10/05/92 

5  Octobe 

5  Octobe 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

OOOZ 

E120.1J0/05/92 

10/05/92 

5  Octobe 

5  Octobe 

E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

E150.1J0/05/92 

10/05/92 

5  Octobe 

5  Octobe 

E160.1 

-  Residue,  Filterable  (TDS) 

NONE 

OOOC 

TDS--100815-001 

10/05/92 

8  Octobe 

8  Octobe 

E170.1 

“  Temperature 

NONE 

oooz 

E170.1J0/05/92 

10/05/92 

5  Octobe 

5  Octobe 

SU6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

OOIA 

JA61J10513-001 

10/05/92 

9  Octobe 

5  Novemb 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSWAOO 

OOIA 

Z2 _ 101514-001 

10/05/92 

9  Octobe 

15  Octob 

SW7421 

-  Lead 

DIFSWAOO 

OOIA 

Z2 _ 101916-001 

10/05/92 

9  Octobe 

19  Octob 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

OOIA 

Z3 _ 102218-001 

10/05/92 

22  Octob 

22  Octob 

SW7740 

•  Selenium 

DIFSWAOO 

OOIA 

Z4 _ 101918-001 

10/05/92 

9  Octobe 

19  Octob 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-I101211-001 

10/05/92 

12  Octob 

12  Octob 

SU8015 

-  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC392100708-05 

10/05/92 

8  Octobe 

8  Octobe 

suaoiSHE 

352SWN00 

OOOC 

TP-G101413-001 

10/05/92 

8  Octobe 

15  Octob 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L101610-002 

10/05/92 

16  Octob 

16  Octob 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L101610-003 

10/05/92 

16  Octob 

16  Octob 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOC 

GC8921 10308-41 

10/05/92 

9  Octobe 

4  Novemb 

SU8270 

-  Semi volatile  Organics 

352SWN00 

OOOC 

MSD292101408170 

10/05/92 

8  Octobe 

14  Octob 

Sample 

ID  :  02-GW-04-01  CONF  Normal 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-P101604-001 

10/05/92 

16  Octob 

16  Octob 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOC 

GC8921 10309-41 

10/05/92 

9  Octobe 

4  Novemb 

Sample 

ID  :  02-GW-04-01  MS  Matrix  Spike 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L101610-003 

10/05/92 

16  Octob 

16  Octob 

Compiled:  21  April  1994 


NA  :  Not  Applicable 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 


PREPARATION  FIELD  ANALYTICAL 
CODE  BATCH  ID  BATCH  ID 


DATE  DATE 
COLLECTED  PREPARED 


Sample  ID  :  02-GW-04-01  MS  CONF  Matrix  Spike 

SW8020  '  Aromatic  Volatile  Organics 

Sample  ID  :  02-GW-04-01  MSD  Matrix  Spike 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

Sample  ID  :  02-GW-04-01  MSD  CONF  Matrix  Spike 

SW8020  “  Aromatic  Volatile  Organics 

Sample  ID  :  03-BT-01  Trip  Blank 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8015  -  Nonhalogenated  Volatile  Organics 
SW8020  “  Aromatic  Volatile  Organics 

Sample  ID  :  03-BT-01  CONF  Trip  Blank 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

Sample  ID  :  03*DS-01  Field  Duplicate 

A403  -  Alkalinity 
El 20.1  -  Specific  Conductance 
E150.1  -  pH, Electrometric 
E160.1  -  Residue,  Filterable  (TDS) 

E170.1  -  Temperature 

SW6010  -  Metals 

SW7060  -  Arsenic 
SW7421  -  Lead 
SW7471  -  Mercury 
SW7740  -  Selenium 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8015  -  Nonhalogenated  Volatile  Organics 
SW8015ME 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 
SW8270  -  Semivolatile  Organics 

Sample  ID  :  03-DS-01  CONF  Field  Duplicate 

SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

Sample  ID  :  03-DS-01  MS  Matrix  Spike 

SW6010  -  Metals 
SW7060  -  Arsenic 
SW7421  -  Lead 


NONE 

OOlA 

TP-L101610-002 

10/05/92 

16  Octob 

16 

Octob 

NONE 

OOlA 

TP-L101610-003 

10/05/92 

17  Octob 

17 

Octob 

NONE 

OOlA 

TP-L101610-002 

10/05/92 

17  Octob 

17 

Octob 

NONE 

001B 

GC-I100817-001 

10/04/92 

9 

Octobe 

9 

Octobe 

NONE 

001B 

GC3921 00708-05 

10/04/92 

8 

Octobe 

8 

Octobe 

NONE 

001B 

TP-L101213-003 

10/04/92 

13 

>  Octob 

13 

'  Octob 

NONE  001B  TP-L101213-002  10/04/92  13  Octob  13  Octob 


NONE  OOOZ  A403_1 0/05/92  10/05/92  5  Octobe  5  Octobe 

NONE  OOOZ  E120.1_10/05/92  10/05/92  5  Octobe  5  Octobe 

NONE  OOOZ  E150.1_10/05/92  10/05/92  5  Octobe  5  Octobe 

NONE  OOOD  TDS--100815‘001  10/05/92  8  Octobe  8  Octobe 

NONE  OOOZ  E170.1_10/05/92  10/05/92  5  Octobe  5  Octobe 

DIPSWAOO  001A  JA61J 10513-001  10/05/92  9  Octobe  5  Novemb 

DIFSWAOO  OOlA  Z2 _ 101514-001  10/05/92  9  Octobe  15  Octob 

DIFSWAOO  001A  22 _ 101916-001  10/05/92  9  Octobe  19  Octob 

METHOD  OOlA  Z3 _ 102218-001  10/05/92  22  Octob  22  Octob 

DIFSWAOO  OOlA  Z4 _ 101918-001  10/05/92  9  Octobe  19  Octob 

NONE  OOlA  GC-I101211-001  10/05/92  13  Octob  13  Octob 

NONE  OOlA  GC392100708-05  10/05/92  8  Octobe  8  Octobe 

352SWN00  OOOD  TP-G101413-001  10/05/92  8  Octobe  14  Octob 

NONE  OOlA  TP-L101213-003  10/05/92  13  Octob  13  Octob 

NONE  OOlA  TP-L101213-002  10/05/92  13  Octob  13  Octob 

351SWN00  OOOD  GC8921 10308-41  10/05/92  9  Octobe  4  Novemb 

352SWN00  OOOD  MSD292101308230  10/05/92  8  Octobe  13  Octob 


351SWN00  OOOD  GC8921 10309-41  10/05/92  9  Octobe  4  Novemb 


DIPSWAOO  OOlA 
DIFSWAOO  OOlA 
DIFSWAOO  OOlA 


JA61_1 10513-001  10/05/92  9  Octobe  5  Nove^^^ 

Z2 _ 101514-001  10/05/92  9  Octobe  15  OctS^ 

Z2 _ 101916-001  10/05/92  9  Octobe  19  Octob 


Compiled:  21  April  1994 


NA  :  Not  Applicable 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 

PREPARATION 

CODE 

FIELD 

BATCH  ID 

ANALYTICAL 

BATCH  ID 

DATE 

COLLECTED 

DATE 

PREPARED 

DATE 

ANALYZED 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

001A 

23 _ 102218-001 

10/05/92 

22  Octob 

22  Octob 

SU7740 

-  Selenium 

OIFSUAOO 

OOIA 

24 _ 101918-001 

10/05/92 

9  Octobe 

19  Octob 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-I101211-001 

10/05/92 

13  Octob 

13  Octob 

SU8015 

-  Honhalogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC392100708-05 

10/05/92 

8  Octobe 

8  Octobe 

SU8015HE 

352SWN00 

OOOD 

TP-G101413-001 

10/05/92 

8  Octobe 

14  Octob 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L101213-003 

10/05/92 

13  Octob 

13  Octob 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOD 

GC8921 10308-41 

10/05/92 

9  Octobe 

4  Novemb 

SW8270 

-  Semivolatile  Organics 

3S2SWN00 

OOOD 

MSD2921 01308230 

10/05/92 

8  Octobe 

13  Octob 

Sample 

ID  :  03’DS-01  MS  CONF  Matrix  Spike 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L101213-002 

10/05/92 

13  Octob 

13  Octob 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOD 

GC8921 10309-41 

10/05/92 

9  Octobe 

4  Novemb 

Sample 

ID  ;  03-DS-01  MSD  Matrix  Spike 

SU6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

OOIA 

JA61_1 10513-001 

10/05/92 

9  Octobe 

5  Novemb 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSWAOO 

OOIA 

22 _ 101514-001 

10/05/92 

9  Octobe 

15  Octob 

SW7421 

-  Lead 

DIFSUAOO 

OOIA 

22 _ 101916-001 

10/05/92 

9  Octobe 

19  Octob 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

OOIA 

23 _ 102218-001 

10/05/92 

22  Octob 

22  Octob 

SW7740 

-  Seleniun 

DIFSUAOO 

OOIA 

24 _ 101918-001 

10/05/92 

9  Octobe 

19  Octob 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-I101211-001 

10/05/92 

13  Octob 

13  Octob 

SU8015 

-  Nonha logena ted  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC392100708-05 

10/05/92 

8  Octobe 

8  Octobe 

SW8015HE 

352SUN00 

OOOD 

TP-G101413-001 

10/05/92 

8  Octobe 

14  Octob 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L101213-003 

10/05/92 

13  Octob 

13  Octob 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

OOOD 

GC8921 10308-41 

10/05/92 

9  Octobe 

4  Novemb 

SW8270 

-  Semivolatile  Organics 

352SWN00 

0000 

MSD2921 01308230 

10/05/92 

8  Octobe 

14  Octob 

Sample 

ID  :  03-DS-01  MSD  CONF  Matrix  Spike 

SU8020 

“  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L101213-002 

10/05/92 

13  Octob 

13  Octob 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOD 

GC8921 10309-41 

10/05/92 

9  Octobe 

4  Novemb 

Sample 

ID  :  03-DS-02  Field  Duplicate 

E160.1 

-  Residue,  Filterable  (IDS) 

NONE 

OOOC 

TDS--100815-001 

10/05/92 

8  Octobe 

8  Octobe 

Sample 

ID  :  03-GU-01-01  Normal 

A403  - 

Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403_09/ 14/92 

09/14/92 

14  Septe 

14  Septe 

E120,1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

0002 

£120.1^09/14/92 

09/14/92 

14  Septe 

14  Septe 

E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

0002 

£150.1^09/14/92 

09/14/92 

14  Septe 

14  Septe 

E160.1 

-  Residue,  Filterable  (TDS) 

NONE 

001B 

TDS--091715-001 

09/14/92 

17  Septe 

17  Septe 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

0002 

£170.1^09/14/92 

09/14/92 

14  Septe 

14  Septe 

SW6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

001B 

JA61J01118-001 

09/14/92 

17  Septe 

11  Octob 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSUAOO 

001B 

22 _ 092108-003 

09/14/92 

17  Septe 

21  Septe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSUAOO 

001B 

21 _ 091817-002 

09/14/92 

17  Septe 

18  Septe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

001B 

23 _ 092916-002 

09/14/92 

29  Septe 

29  Septe 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSUAOO 

001B 

21 _ 092108-003 

09/14/92 

17  Septe 

21  Septe 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001B 

GC- I 100817-001 

10/04/92 

9  Octobe 

9  Octobe 

SW8015ME 

352SUN00 

001C 

TP-M100912-001 

09/14/92 

18  Septe 

10  Octob 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001B 

TP-L101610-003 

10/04/92 

16  Octob 

16  Octob 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 

PREPARATION 

CODE 

FIELD  ANALYTICAL 

BATCH  ID  BATCH  ID 

DATE  DATE 

COLLECTED  PREPARED 

date^I^ 

analy^^H 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001B 

TP-L101610-002 

10/04/92 

16  Octob 

16  Octob 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

001C 

GC892101608-82 

09/14/92 

18  Septe 

18  Octob 

SW8270 

-  Semivolatile  Organics 

352SWN00 

OOlC 

MSD29209220835C 

I  09/14/92 

18  Septe 

23  Septe 

Sample 

ID  :  03-GW-01-01  CONF  Normal 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

001 C 

GC892101609-82 

09/14/92 

18  Septe 

18  Octob 

Sample 

ID  ;  03-GW-01-01  MS  Matrix  Spike 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001B 

6C-I100817-001 

10/04/92 

9  Octobe 

9  Octobe 

Sample 

ID  :  03-GW-01-01  MSD  Matrix  Spike 

SW8010 

“  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001B 

GC-I100817-001 

10/04/92 

9  Octobe 

9  Octobe 

Sample 

ID  :  03-GW-02-01  Normal 

A403  - 

Alkal ini ty 

NONE 

OOOZ 

A403_09/ 14/92 

09/14/92 

14  Septe 

14  Septe 

E120.1 

*  Specific  Conductance 

NONE 

oooz 

E120.1_09/U/92 

09/14/92 

14  Septe 

14  Septe 

E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

El50.1_09/14/92 

09/14/92 

14  Septe 

14  Septe 

E160.1 

-  Residue,  Filterable  (TDS) 

NONE 

001B 

TDS--091715-001 

09/14/92 

17  Septe 

17  Septe 

E170,1 

*  Temperature 

NONE 

oooz 

El70.1_09/14/92 

09/14/92 

14  Septe 

14  Septe 

SW6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

001B 

JA61_101118-001 

09/14/92 

17  Septe 

11  Oct^^ 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSWAOO 

001B 

Z2 _ 092108-003 

09/14/92 

17  Septe 

21  Sep^^ 

SW7421 

-  Lead 

DIFSWAOO 

001B 

21 _ 091817-002 

09/14/92 

17  Septe 

18  Septe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

001B 

Z3 _ 092916-002 

09/14/92 

29  Septe 

29  Septe 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSWAOO 

001B 

21 _ 092108-003 

09/14/92 

17  Septe 

21  Septe 

$W8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001B 

GC-I100817-001 

10/04/92 

9  Octobe 

9  Octobe 

SW8015 

-  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

001B 

GC3921 00708-05 

10/04/92 

8  Octobe 

8  Octobe 

SW8015 

-  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

001B 

GC392091716-03 

09/14/92 

20  Septe 

20  Septe 

SU8015ME 

352SWN00 

001C 

TP-M100912-001 

09/14/92 

18  Septe 

10  Octob 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001B 

TP-L101610-003 

10/04/92 

17  Octob 

17  Octob 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001B 

TP-L101610-002 

10/04/92 

17  Octob 

17  Octob 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

001C 

GC892101608-82 

09/14/92 

18  Septe 

18  Octob 

SW8270 

-  Semivolatile  Organics 

352SWN00 

001C 

MSD292092208350  09/14/92 

18  Septe 

23  Septe 

Sample 

ID  :  03-GW-02-01  CONF  Normal 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

001C 

GC892101609-82 

09/14/92 

18  Septe 

18  Octob 

Sample 

ID  :  03-GW-03-01  Normal 

A403  - 

Alkal ini ty 

NONE 

oooz 

A403_1 0/05/92 

10/05/92 

5  Octobe 

5  Octobe 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

oooz 

E120.1_10/05/92 

10/05/92 

5  Octobe 

5  Octobe 

E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

oooz 

E150. 1^10/05/92 

10/05/92 

5  Octobe 

5  Octobe 

E160.1 

-  Residue,  Filterable  (TDS) 

NONE 

OOOD 

TDS--100815-001 

10/05/92 

8  Octobe 

8  Octobe 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

oooz 

E170.1_10/05/92 

10/05/92 

5  Octobe 

5  Octobe 

SU6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

001A 

JA61_110513-001 

10/05/92 

9  Octobe 

5  Novemb_ 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSWAOO 

001A 

Z2 _ 101514-001 

10/05/92 

9  Octobe 

15  Oct^^ 

SW7421 

-  Lead 

DIFSWAOO 

001A 

Z2 _ 101916-001 

10/05/92 

9  Octobe 

19  Oct^l^ 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

001A 

Z3 _ 102218-001 

10/05/92 

22  Octob 

22  Octob 
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TABLE  A- 8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 

PREPARATION 

CODE 

FIELD 

BATCH  ID 

ANALYTICAL 

BATCH  ID 

DATE 

COLLECTED 

DATE 

PREPARED 

DATE 

ANALYZED 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSWAOO 

OOIA 

24 _ 101918-001 

10/05/92 

9  Octobe 

19  Octob 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-I101211-001 

10/05/92 

13  Octob 

13  Octob 

SU8015 

-  Nonha logena ted  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC392100708-05 

10/05/92 

8  Octobe 

8  Octobe 

SU8015HE 

352SWN00 

OOOD 

TP-G101413-001 

10/05/92 

8  Octobe 

15  Octob 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L101610-002 

10/05/92 

17  Octob 

17  Octob 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L101610-003 

10/05/92 

17  Octob 

17  Octob 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOD 

GC8921 10308-41 

10/05/92 

9  Octobe 

4  Novemb 

SW8270 

-  Semivolatile  Organics 

352SWN00 

OOOC 

MSD2921 01308230 

10/05/92 

8  Octobe 

14  Octob 

Sample 

ID  :  03-GU-03-01  CONF  Normal 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

OOOD 

GC8921 10309-41 

10/05/92 

9  Octobe 

4  Novemb 

Sample 

ID  :  03-GW-04‘01  Normal 

A403  - 

Alkalinity 

NONE 

0002 

A403_1 0/05/92 

10/05/92 

5  Octobe 

5  Octobe 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

0002 

E120.1J0/05/92 

10/05/92 

5  Octobe 

5  Octobe 

E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

0002 

E150.1J0/05/92 

10/05/92 

5  Octobe 

5  Octobe 

E160.1 

-  Residue,  Filterable  (TDS) 

NONE 

OOOB 

TDS--100815-001 

10/05/92 

8  Octobe 

8  Octobe 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

oooz 

El  70, 1J  0/05/92 

10/05/92 

5  Octobe 

5  Octobe 

SW6010 

-  Metals 

DIPSUAOO 

OOIA 

JA61J10513-001 

10/05/92 

9  Octobe 

5  Novemb 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSWAOO 

OOIA 

22 _ 101514-001 

10/05/92 

9  Octobe 

15  Octob 

SW7421 

’  Lead 

DIFSWAOO 

001A 

22 _ 101916-001 

10/05/92 

9  Octobe 

19  Octob 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

001A 

23 _ 102218-001 

10/05/92 

22  Octob 

22  Octob 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSWAOO 

OOIA 

24 _ 101918-001 

10/05/92 

9  Octobe 

19  Octob 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-I101211-001 

10/05/92 

12  Octob 

12  Octob 

SU8015 

-  Nonha logena ted  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC392 100708 -05 

10/05/92 

8  Octobe 

8  Octobe 

SU8015ME 

352SWN00 

OOOC 

TP-G101413-001 

10/05/92 

8  Octobe 

15  Octob 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L101610-002 

10/05/92 

17  Octob 

17  Octob 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L101610-003 

10/05/92 

17  Octob 

17  Octob 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOB 

GC8921 10308-41 

10/05/92 

9  Octobe 

4  Novemb 

SW8270 

-  Semi  volatile  Organics 

352SWN00 

OOOB 

MSD2921 014081 70 

10/05/92 

8  Octobe 

14  Octob 

Sample 

ID  :  03-GW-04-01  CONF  Normal 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-P101604-001 

10/05/92 

16  Octob 

16  Octob 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

3S1SUN00 

OOOB 

GC8921 10309-41 

10/05/92 

9  Octobe 

4  Novemb 

Sample 

ID  :  04-BT-01  Trip  Blank 

SU8240 

-  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

450192082011220 

08/15/92 

21  Augus 

21  Augus 

Sample 

ID  :  04-BT-02  Trip  Blank 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-P080310-001 

07/28/92 

4  August 

4  August 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L080923-003 

07/28/92 

10  Augus 

10  Augus 

Sample 

ID  :  04-BT-02  CONF  Trip  Blank 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-I081013-001 

07/28/92 

11  Augus 

11  Augus 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L080923-002 

07/28/92 

10  Augus 

10  Augus 
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DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 


Sample  ID  :  04-BT-03  Trip  Blank 

SW8010  *  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8015  -  Nonhalogenated  Volatile  Organics 
SW8020  ’  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

Sample  ID  :  04-BT‘03  CONF  Trip  Blank 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 

Sample  ID  ;  04-BT-04  Trip  Blank 

SW8240  -  Volatile  Organics 

Sample  ID  :  04-DS-03  Field  Duplicate 

A403  “  Alkalinity 

El 20.1  *  Specific  Conductance 

E150.1  -  pH, Electrometric 

E170.1  -  Temperature 

SW6010  -  Metals 

SW7060  -  Arsenic 

SW7421  -  Lead 

SW7471  -  Mercury 

SW7740  -  Selenium 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8015  -  Nonhalogenated  Volatile  Organics 
SW8015ME 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

SW8270  -  Semivolatile  Organics 

SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

Sample  ID  :  04-DS’03  CONF  Field  Duplicate 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

Sample  ID  :  04-DS-05  Equipment  Blank 

SW6010  -  Metals 
SW7060  -  Arsenic 
SW7421  "  Lead 
SW7471  -  Mercury 
SW7740  ”  Selenium 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8015  -  Nonhalogenated  Volatile  Organics 
SW8015ME 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 


PREPARATION  FIELD  ANALYTICAL 
CODE  BATCH  ID  BATCH  ID 


DATE  DATE 
COLLECTED  PREPARED 


NONE 

1110 

GC-T091014-001 

NONE 

1110 

6C392090808-5 

NONE 

1110 

TP-L091413-002 

NONE 

1110 

TP-L091413-003 

NONE  1110  GC-J091601-001 


NONE  002A  450192082011220 


NONE 

0002 

A403_07/28/92 

NONE 

0002 

El20.1_07/28/92 

NONE 

0002 

El  50. 1^07/28/92 

NONE 

0002 

El 70. 1^07/28/92 

DIPSWAOO 

OOOC 

JA61_091 120-001 

DIFSWAOO 

oooc 

23 _ 083109-002 

DIFSWAOO 

OOOC 

22 _ 090118-001 

METHOD 

oooc 

D2 _ 081913-001 

DIFSWAOO 

OOOC 

22 _ 082915-001 

NONE 

OOIA 

GC-P080310-001 

NONE 

001A 

GC392080308-41 

352SWN00 

OOOB 

TP-M090514-001 

NONE 

OOIA 

TP-L080923-003 

NONE 

OOIA 

TP-L080923-002 

351SWN00 

OOOB 

GC192090212-14 

352SWN00 

OOIA 

MSD192090510590 

352SWN00 

OOOC 

LCC92080512-15 

NONE 

OOIA 

GC-I081013-001 

351SWN00 

OOOB 

GC192090213-14 

DIPSWAOO 

OOIA 

JA61_100411-001 

DIFSWAOO 

OOIA 

Z3 _ 091408-002 

DIFSWAOO 

OOIA 

Z2 _ 091717-001 

METHOD 

OOIA 

Z3 _ 092418-003 

DIFSWAOO 

OOIA 

Z2 _ 091409-001 

NONE 

1110 

GC-T091014-001 

NONE 

1110 

GC392090808-5 

352SWN00 

OOIA 

TP-H092814-001 

NONE 

1110 

TP-L091413-003 

351SWN00 

OOIA 

GC692101212-14 

09/02/92  11  Septe  11  Septe 
09/02/92  9  Septem  9  Septem 
09/02/92  15  Septe  15  Septe 
09/02/92  15  Septe  15  Septe 


09/02/92  16  Septe  16  Septe 


08/16/92  21  Augus  21  Augus 


07/28/92  28  July  28  July 
07/28/92  28  July  28  July 
07/28/92  28  July  28  July 
07/28/92  28  July  28  July 
07/28/92  28  Augus  11  Septe 
07/28/92  28  Augus  31  Augus 
07/28/92  28  Augus  1  Sept^^^ 
07/28/92  19  Augus  19  Au^^jjP 

07/28/92  28  Augus  29  Augus 

07/28/92  4  August  4  August 
07/28/92  4  August  4  August 
07/28/92  1  August  6  Septem 

07/28/92  10  Augus  10  Augus 

07/28/92  10  Augus  10  Augus 

07/28/92  1  August  3  Septem 

08/17/92  20  Augus  5  Septem 
07/28/92  1  August  6  August 


07/28/92  11  Augus  11  Augus 

07/28/92  1  August  3  Septem 


09/02/92  9  Septem  4  Octobe 
09/02/92  9  Septem  14  Septe 
09/02/92  9  Septem  17  Septe 
09/02/92  24  Septe  24  Septe 

09/02/92  9  Septem  14  Septe 
09/02/92  11  Septe  11  Septe 

09/02/92  9  Septem  9  Septeni 
09/02/92  8  Septem  29  Sef:^^ 
09/02/92  15  Septe  15  SepW^ 
09/02/92  8  Septem  13  Octob 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 

PREPARATION 

CODE 

FIELD 

BATCH  ID 

ANALYTICAL 

BATCH  ID 

DATE 

COLLECTED 

DATE 

PREPARED 

DATE 

ANALYZED 

SW8270 

-  Semi volatile  Organics 

3S2SUN00 

OOIA 

MSD192091508320 

09/02/92 

4  Septem 

15  Septe 

SU8310 

-  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

352SUN00 

001A 

LCC92091612-1 

09/02/92 

4  Septem 

16  Septe 

Sample 

ID  ;  04-DS-05  COHF  Equipment  Blank 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

1110 

GC>J091419-001 

09/02/92 

15  Septe 

15  Septe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

1110 

TP-L091413-002 

09/02/92 

15  Septe 

15  Septe 

Sample 

ID  :  04-DS-06  Field  Duplicate 

SU8310 

-  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

352SWN00 

OOIA 

LCC92091612‘1 

09/02/92 

4  Septem 

16  Septe 

Sample 

ID  :  04-HW-02-01  Normal 

A403  - 

Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403_09/02/92 

09/02/92 

2  Septem 

2  Septem 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

OOOZ 

El20.1_09/02/92 

09/02/92 

2  Septem 

2  Septem 

E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

El  50. 1^09/02/92 

09/02/92 

2  Septem 

2  Septem 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

OOOZ 

£170.1^09/02/92 

09/02/92 

2  Septem 

2  Septem 

SU6010 

-  Metals 

DIPSUAOO 

OOOC 

JA61_10041 1-001 

09/02/92 

9  Septem 

4  Octobe 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSUAOO 

OOOC 

Z3 _ 091408-002 

09/02/92 

9  Septem 

14  Septe 

SW7421 

’  Lead 

DIFSWAOO 

OOOC 

Z2 _ 091717-001 

09/02/92 

9  Septem 

17  Septe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

OOOC 

23 _ 092418-003 

09/02/92 

24  Septe 

24  Septe 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSUAOO 

OOOC 

Z2 _ 091409-001 

09/02/92 

9  Septem 

14  Septe 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

111A 

GC-T091014-001 

09/02/92 

11  Septe 

11  Septe 

SU8015 

*  Nonha logena ted  Volatile  Organics 

NONE 

111A 

GC392090808-5 

09/02/92 

9  Septem 

9  Septem 

SU8015HE 

352SWN00 

OOOE 

TP-M092814-001 

09/02/92 

8  Septem 

29  Septe 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

111A 

TP-L091413-002 

09/02/92 

15  Septe 

15  Septe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

111A 

TP-L091413-003 

09/02/92 

15  Septe 

15  Septe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

OOOE 

GC692101212-14 

09/02/92 

8  Septem 

13  Octob 

SU8270 

-  Semi  volatile  Organics 

352SWNOO 

OOOE 

MSD192091508320 

09/02/92 

4  Septem 

15  Septe 

SU8310 

-  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

352SWN00 

OOOE 

LCC92091612-1 

09/02/92 

4  Septem 

15  Septe 

Sample 

ID  :  04-MU-02-01  CONF  Normal 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOE 

GC692101213-14 

09/02/92 

8  Septem 

13  Octob 

Sample 

ID  :  04-MW-02‘01  MS  Matrix  Spike 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

111A 

GC-T091014-001 

09/02/92 

11  Septe 

11  Septe 

Sample 

ID  :  04-MW-02-01  MSD  Matrix  Spike 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

111A 

GC-T091014-001 

09/02/92 

11  Septe 

11  Septe 

Sample 

ID  :  04-MW-03-01  Normal 

A403  - 

Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403_09/02/92 

09/02/92 

2  Septem 

2  Septem 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

OOOZ 

E120.1_,09/02/92 

09/02/92 

2  Septem 

2  Septem 

E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

El  50. 1^09/02/92 

09/02/92 

2  Septem 

2  Septem 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

OOOZ 

El70.1_09/02/92 

09/02/92 

2  Septem 

2  Septem 

SW6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

001A 

JA61J0041 1-001 

09/02/92 

9  Septem 

4  Octobe 

SU7060 

-  Arsenic 

DIFSWAOO 

OOIA 

Z3 _ 091408-002 

09/02/92 

9  Septem 

14  Septe 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 


PREPARATION  FIELD  ANALYTICAL 
CODE  BATCH  ID  BATCH  ID 


DATE  DATE 
COLLECTED  PREPARED 


OATE^ 

ANALYl 


SW7421  -  Lead 
SW7471  ’  Mercury 
SW7740  -  Selenium 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8015  *  Nonhalogenated  Volatile  Organics 
SW8015  -  Nonhalogenated  Volatile  Organics 
SW8015ME 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

SW8270  -  Semi volatile  Organics 

SW8310  *  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

Sample  ID  :  04-MW-03-01  CONF  Normal 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

Sample  ID  :  04-MW-03-01  MS  Matrix  Spike 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

Sample  ID  :  04-MW-03-'01  MSD  Matrix  Spike 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

Sample  ID  :  04-SW-01-01  Normal 

A403  -  Alkalinity 

El 20.1  -  Specific  Conductance 

EISO.I  -  pH, Electrometric 

E170,1  -  Temperature 

SW6010  -  Metals 

SW7060  -  Arsenic 

SW7421  -  Lead 

SW7471  -  Mercury 

SW7740  *  Selenium 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8015  -  Nonhalogenated  Volatile  Organics 
SW8015ME 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

SW8270  -  Semivolatile  Organics 

SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 


DIFSWAOO  001A  Z2 _ 091717-001  09/02/92  9  Septem  17  Septe 

METHOD  001A  Z3 _ 092418-003  09/02/92  24  Septe  24  Septe 


DIFSWAOO 

001A 

22 _ 091409-001 

NONE 

001A 

GC-T091819-001 

NONE 

001A 

GC392090808-5 

NONE 

001A 

GC392091710-03 

352SWN00 

001B 

TP-M092814-001 

NONE 

001A 

TP-L092218-003 

NONE 

OOIA 

TP-L092218-002 

NONE 

001A 

TP-L091413-003 

351SWN00 

001B 

GC692101212-14 

352SWN00 

001B 

MSD192091508320 

352SWN00 

001B 

LCC92091612-1 

NONE 

351SWN00 

OOIA 

001B 

TP-L091413-002 

GC692101213-14 

NONE 

NONE 

OOIA 

OOIA 

TP-L091413-003 

TP-L091413-002 

NONE 

NONE 

OOIA 

OOIA 

TP-L091413-002 

TP-L091413-003 

NONE 

oooz 

A403_07/28/92 

NONE 

oooz 

E120.1_07/28/92 

NONE 

0002 

E150.1_07/28/92 

NONE 

oooz 

El70.1_07/28/92 

DIPSWAOO 

OOIA 

JA61_091 120-001 

DIFSWAOO 

OOIA 

Z3 _ 083109-002 

DIFSWAOO 

OOIA 

Z2 _ 090118-001 

METHOD 

OOIA 

D2 _ 081913-001 

DIFSWAOO 

OOIA 

Z2 _ 082915-001 

NONE 

OOIA 

GC-J080412-001 

NONE 

OOIA 

GC392080308-41 

352SWN00 

OOOD 

TP-M090514-001 

NONE 

OOIA 

TP-L080923-002 

NONE 

OOIA 

TP-L080923-003 

351SWN00 

OOOD 

GC192090212-14 

352SWN00 

OOIA 

MSD192090510590 

352SWN00 

OOOD 

LCC92080512-15 

09/02/92  9  Septem  14  Septe 
09/10/92  19  Septe  19  Septe 
09/06/92  9  Septem  9  Septem 
09/10/92  18  Septe  18  Septe 
09/02/92  8  Septem  29  Septe 
09/10/92  23  Septe  23  Septe 
09/10/92  23  Septe  23  Septe 
09/10/92  15  Septe  15  Septe 
09/02/92  8  Septem  13  Octob 
09/02/92  4  Septem  15  Septe 
09/02/92  4  Septem  15  Septe 


09/10/92  15  Septe  15  Septe 

09/02/92  8  Septem  13  Octob 


09/10/92  15  Septe  15  Septe 
09/10/92  15  Septe  15  Septe 


09/10/92  15  Septe  15  Septe 
09/10/92  15  Septe  15  Septe 


07/28/92  28  July  28  July 
07/28/92  28  July  28  July 
07/28/92  28  July  28  July 
07/28/92  28  July  28  July 
07/28/92  28  Augus  11  Septe 
07/28/92  28  Augus  31  Augus 
07/28/92  28  Augus  1  Septem 
07/28/92  19  Augus  19  Augus 
07/28/92  28  Augus  29  Augus 
07/28/92  4  August  4  August 
07/28/92  4  August  4  August 
07/28/92  1  August  5  Septem 
07/28/92  10  Augus  10  Augus 
07/28/92  10  Augus  10  Augus 
07/28/92  1  August  3  Septem 
08/18/92  20  Augus  5  Septem 
07/28/92  1  August  6  August 


Compiled:  21  April  1994 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 

PREPARATION 

CODE 

FIELD 

BATCH  ID 

ANALYTICAL 

BATCH  ID 

DATE 

COLLECTED 

DATE 

PREPARED 

DATE 

ANALYZED 

Sanple  ID  :  04-SW-01-01  CONF  Normal 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-I081013-001 

07/28/92 

11  Augus 

11  Augus 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

GOOD 

GC192090213-14 

07/28/92 

1  August 

3  Septem 

Sample 

ID  :  04-SW-01-01  MS  Matrix  Spike 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-J080412’001 

07/28/92 

4  August 

4  August 

SU8015 

-  Nonha logena ted  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC392080308-41 

07/28/92 

4  August 

4  August 

SU8015ME 

352SWN00 

GOOD 

TP-M090514-001 

07/28/92 

1  August 

6  Septem 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

GG1A 

TP-L080923-002 

07/28/92 

10  Augus 

10  Augus 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

GG1A 

TP-L080923-003 

07/28/92 

10  Augus 

10  Augus 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

3S1SWN00 

GGGD 

GC192090212-14 

07/28/92 

1  August 

3  Septem 

SU8310 

-  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

352SUN00 

GGGD 

LCC92080512-15 

07/28/92 

1  August 

6  August 

Sample 

ID  :  04-SW-01-01  MS  CONF  Matrix  Spike 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

OOOD 

6C192090213-14 

07/28/92 

1  August 

3  Septem 

Sample 

ID  :  04-SW-01-01  MSD  Matrix  Spike 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

GG1A 

GC*J080412-001 

07/28/92 

5  August 

5  August 

SW8015 

-  Nonha logena ted  Volatile  Organics 

NONE 

GG1A 

GC392080308-41 

07/28/92 

4  August 

4  August 

SW801SME 

352SWN00 

GGGD 

TP‘M090514-001 

07/28/92 

1  August 

6  Septem 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

GGIA 

TP’L080923-002 

07/28/92 

10  Augus 

10  Augus 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

GG1A 

TP-L080923-003 

07/28/92 

10  Augus 

10  Augus 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

GGGD 

GC192090212-14 

07/28/92 

1  August 

3  Septem 

SW8310 

-  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

352SWN00 

GGGD 

LCC92080512-15 

07/28/92 

1  August 

6  August 

Sample 

ID  :  04-SW-01-01  MSD  CONF  Matrix  Spike 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

GGOD 

GC192090213-14 

07/28/92 

1  August 

3  Septem 

Sample 

ID  :  04-SU-02-01  Normal 

A403  - 

Alkalinity 

NONE 

GOGZ 

A403_07/28/92 

07/28/92 

28  July 

28  July 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

GGOZ 

E120.1_07/28/92 

07/28/92 

28  July 

28  July 

E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

GOGZ 

El 50. 1^07/28/92  07/28/92 

28  July 

28  July 

E170.1 

*  Temperature 

NONE 

GGOZ 

E170.1_07/28/92  07/28/92 

28  July 

28  July 

SU6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

OOOB 

JA61_091120-001 

07/28/92 

28  Augus 

11  Septe 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSUAOO 

OOOB 

Z3 _ 083109-002  07/28/92 

28  Augus 

31  Augus 

SW7421 

-  Lead 

DIFSUAOO 

0008 

Z2 _ 090118-001 

07/28/92 

28  Augus 

1  Septem 

SU7471 

-  Mercury 

METHOD 

OOOB 

D2 _ 081913-001 

07/28/92 

19  Augus 

19  Augus 

SU7740 

'  Selenium 

DIFSWAOO 

0006 

Z2 _ 082915-001 

07/28/92 

28  Augus 

29  Augus 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-P080310-001 

07/28/92 

4  August 

4  August 

SU8015 

-  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC392080308-41 

07/28/92 

4  August 

4  August 

SU8015ME 

352SUN00 

OOOB 

TP-M090514-001 

07/28/92 

1  August 

6  Septem 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L080923-003 

07/28/92 

10  Augus 

10  Augus 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

OOOB 

GC192090212-14 

07/28/92 

1  August 

3  Septem 

SU8270 

-  Semivolatile  Organics 

352SUN00 

OOOA 

MSD 192091409020  08/26/92 

31  Augus 

14  Septe 

SU8310 

•  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

352SWN00 

OOOB 

LCC92080512-15 

07/28/92 

1  August 

6  August 

Compiled:  21  April  1994  NA  :  Not  Applicable  Page:  A-8-19 


TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 

PREPARATION 

CODE 

FIELD  ANALYTICAL 

BATCH  ID  BATCH  ID 

DATE  DATE 

COLLECTED  PREPARED 

DATE^^ 

ANALY^^B 

Sample 

ID  :  04-SW-02-01  CONF  Normal 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOB 

GC192090213-14 

07/28/92 

1  August 

3  Septem 

Sample 

ID  :  04-SU-02-01  MS  Matrix  Spike 

SW8270 

“  Semi  volatile  Organics 

352SUN00 

OOOA 

MSD19209140902C 

)  08/26/92 

31  Augus 

14  Septe 

Sample 

ID  :  04-SW-02-01  MSD  Matrix  Spike 

SW8270 

-  Semivolatile  Organics 

352SWN00 

OOOA 

MSD19209140902C 

I  08/26/92 

31  Augus 

14  Septe 

Sample 

ID  :  04-SW-03-01  Normal 

A403  - 

Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403_07/28/92 

07/28/92 

28  July 

28  July 

E120,1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

OOOZ 

E120. 1^07/28/92 

07/28/92 

28  July 

28  July 

E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

E150.1_07/28/92 

07/28/92 

28  July 

28  July 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

OOOZ 

E170.1_07/28/92 

07/28/92 

28  July 

28  July 

SW6010 

-  Metals 

DIPSUAOO 

OOOB 

JA61_091 120-001 

07/28/92 

28  Augus 

11  Septe 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSWAOO 

OOOB 

Z3 _ 083109-002 

07/28/92 

28  Augus 

31  Augus 

SW7421 

-  Lead 

DIFSUAOO 

OOOB 

Z2 _ 090118-001 

07/28/92 

28  Augus 

1  Septem 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

OOOB 

D2 _ 081913-001 

07/28/92 

19  Augus 

19  Augus 

SW7740 

-  SeleniLBH 

DIFSUAOO 

OOOB 

Z2 _ 082915-001 

07/28/92 

28  Augus 

29  Auo^l^ 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-P080310-001 

07/28/92 

4  August 

4  Augu^^^ 

SW8015 

-  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC392080308-41 

07/28/92 

4  August 

4  August 

SU8015ME 

352SUN00 

OOOB 

TP-M090514-001 

07/28/92 

1  August 

6  Septem 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L080923-003 

07/28/92 

10  Augus 

10  Augus 

SW8020 

•  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L080923-002 

07/28/92 

10  Augus 

10  Augus 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOB 

GC192090212-14 

07/28/92 

1  August 

3  Septem 

SW8270 

-  Semivolatile  Organics 

352SWN00 

OOIA 

MSD192090510590 

08/17/92 

20  Augus 

5  Septem 

SW8310 

-  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

352SWN00 

OOOB 

LCC92080512-15 

07/28/92 

1  August 

6  August 

Sample 

ID  :  04-SW-03-01  CONF  Normal 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-I081013-001 

07/28/92 

11  Augus 

11  Augus 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOB 

GC192090213-14 

07/28/92 

1  August 

3  Septem 

Sample 

ID  :  04-SU-04-01  Normal 

A403  - 

Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403_07/28/92 

07/28/92 

28  July 

28  July 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

OOOZ 

El20.1_07/28/92 

07/28/92 

28  July 

28  July 

E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

E150.1_07/28/92  07/28/92 

28  July 

28  July 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

OOOZ 

E170.1_07/28/92 

07/28/92 

28  July 

28  July 

SW6010 

•  Metals 

DIPSWAOO 

OOOC 

JA61_091 120-001 

07/28/92 

28  Augus 

11  Septe 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSUAOO 

oooc 

Z3 _ 083109-002  07/28/92 

28  Augus 

31  Augus 

SW7421 

-  Lead 

DIFSWAOO 

OOOC 

Z2 _ 090118-001 

07/28/92 

28  Augus 

1  Septem 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

oooc 

D2 _ 081913-001 

07/28/92 

19  Augus 

19  Augus 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSWAOO 

oooc 

Z2 _ 082915-001 

07/28/92 

28  Augus 

29  Augu^^ 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-P080310-001 

07/28/92 

4  August 

Augt^^B 

SW8015 

•  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC392080308-41 

07/28/92 

5  August 

5  AuguS^^ 

SU8015ME 

352SWN00 

oooc 

TP-M090514-001 

07/28/92 

1  August 

6  Septem 

Compiled:  21  April  1994 


NA  :  Not  Applicable 


Page:  A‘8-20 


TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 

PREPARATION 

CODE 

FIELD 

BATCH  ID 

ANALYTICAL 

BATCH  ID 

DATE 

COLLECTED 

DATE 

PREPARED 

DATE 

ANALYZED 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L080923-003 

07/28/92 

10  Augus 

10  Augus 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L080923-002 

07/28/92 

10  Augus 

10  Augus 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

OOOC 

GC192090212-14 

07/28/92 

1  August 

3  Septem 

SW8270 

-  Semivolatile  Organics 

352SWNOO 

001A 

MSD 1920905 10590  08/17/92 

20  Augus 

5  Septem 

SW8310 

-  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

352SUN00 

OOOC 

LCC92080512‘15 

07/28/92 

1  August 

6  August 

Sample 

ID  :  04'SW“04-01  CONF  Normal 

SU8080 

‘  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOC 

GC192090213-14 

07/28/92 

1  August 

3  Septem 

Sample 

ID  :  05-BT-01  Trip  Blank 

SU8240 

-  Volatile  Organics 

NONE 

001H 

450192073007290  07/20/92 

30  July 

30  July 

Sample 

ID  :  05-BT-02  Trip  Blank 

SW8240 

-  Volatile  Organics 

NONE 

001B 

450392080507550  07/23/92 

5  August 

5  August 

Sample 

ID  :  05-BT-03  Trip  Blank 

SU8240 

-  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

450492081310530 

07/30/92 

13  Augus 

13  Augus 

Sample 

ID  :  05-BT-07  Trip  Blank 

SU8010 

‘  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-J080412’001 

07/29/92 

5  August 

5  August 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L081112-003 

07/29/92 

11  Augus 

11  Augus 

Sample 

ID  :  05-BT-07  CONF  Trip  Blank 

SU8010 

“  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-T081011-001 

07/29/92 

11  Augus 

11  Augus 

SU8020 

“  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L081 112-002 

07/29/92 

11  Augus 

11  Augus 

Sample 

ID  :  05'BT-08  Trip  Blank 

SU8010 

‘  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001 F 

GC-P091819-001 

09/13/92 

19  Septe 

19  Septe 

SU8015 

-  Nonha logena ted  Volatile  Organics 

NONE 

001 F 

GC392091712-03 

09/13/92 

19  Septe 

19  Septe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001 F 

TP-L092402-003 

09/13/92 

24  Septe 

24  Septe 

Sample 

ID  :  05-BT-08  CONF  Trip  Blank 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001 F 

GC-I092215-001 

09/13/92 

23  Septe 

23  Septe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001 F 

TP-L092402-002 

09/13/92 

24  Septe 

24  Septe 

Sample 

ID  :  05-BT-09  Trip  Blank 

SU801S 

-  Nonha logena ted  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC392092408-05 

09/20/92 

24  Septe 

24  Septe 

Sample 

ID  :  05-BT-10  Trip  Blank 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-P09281 1-001 

09/21/92 

28  Septe 

28  Septe 

SU8015 

-  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC392092408-05 

09/21/92 

24  Septe 

24  Septe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L093007-003 

09/21/92 

30  Septe 

30  Septe 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 


PREPARATION  FIELD  ANALYTICAL 
CODE  BATCH  ID  BATCH  ID 


DATE  DATE 
COLLECTED  PREPARED 


DATE, 

ANALY 


Sample  ID  :  05-BT-10  CONF  Trip  Blank 


SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

Sample  ID  :  05-BT-11  Trip  Blank 

SW8015  -  Nonhalogenated  Volatile  Organics 

Sample  ID  ;  05-BT-12  Trip  Blank 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8015  -  Nonhalogenated  Volatile  Organics 
SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

Sample  ID  :  05-BT-12  CONF  Trip  Blank 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

Sample  ID  :  05-DS-05  Ambient  Conditions  Blank 

SW8240  -  Volatile  Organics 

Sample  ID  :  05-DS-06  Equipment  Blank 

SW6010  -  Metals 
SW7060  -  Arsenic 
SW7421  -  Lead 
SW7471  -  Mercury 
$W7740  -  Selenium 
SW8015ME 
SW8015ME 

SW8020  •  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8240  -  Volatile  Organics 
SW8270  -  Semivolatile  Organics 
SW8270  -  Semivolatile  Organics 

Sample  ID  :  05-DS-06  CONF  Equipment  Blank 

SW8020  “  Aromatic  Volatile  Organics 

Sample  ID  :  05-DS-07  Field  Duplicate 

A403  -  Alkalinity 

El 20.1  -  Specific  Conductance 

E150.1  -  pH, Electrometric 

E170.1  -  Temperature 

SW6010  -  Metals 

SW7060  -  Arsenic 

SW7421  -  Lead 

SW7471  •  Mercury 


Compiled:  21  April  1994 


NONE 

001A 

TP-L093007-002 

09/21/92 

30  Septe 

30  Septe 

NONE 

001A 

GC392092508-05 

09/22/92 

25  Septe 

25  Septe 

NONE 

002A 

GC-I100715-001 

10/02/92 

8  Octobe 

8  Octobe 

NONE 

002A 

GC392100708*05 

10/02/92 

7  Octobe 

7  Octobe 

NONE 

002A 

TP-L100814-003 

10/02/92 

9  Octobe 

9  Octobe 

NONE 

002A 

GC’P100714-001 

10/02/92 

8  Octobe 

8  Octobe 

NONE 

002A 

TP-L100814-002 

10/02/92 

9  Octobe 

9  Octobe 

NONE 

122B 

450392081308360  08/05/92 

14  Augus 

14  Augus 

DIPSWAOO 

020D 

JA61_091120-001 

08/05/92 

28  Augus 

11  Septe 

DIFSWAOO 

020D 

Z3 _ 083109-002  08/05/92 

28  Augus 

31  Augus 

DIFSWAOO 

020D 

Z2 _ 090118-001 

08/05/92 

28  Augus 

1  Septem 

METHOD 

020D 

D2 _ 082113-001 

08/05/92 

21  Augus 

21  Augus 

DIFSWAOO 

020D 

Z2 _ 082915-001 

08/05/92 

28  Augus 

29  Augus 

352SWN00 

OOOA 

TP-M090617-001 

08/05/92 

7  August 

6  Septem 

352SWN00 

OOOA 

TP-M091413-001 

08/05/92 

9  August 

14  Septe 

NONE 

1228 

TP-L081112-003 

08/05/92 

11  Augus 

11  Augus 

NONE 

122B 

450392081308360  08/05/92 

14  Augus 

14  Augus 

352SWN00 

OOOA 

MSD292082808230  08/05/92 

9  August 

28  Augus 

352SWN00 

OOOA 

HSD192082108230  08/05/92 

7  August 

21  Augus 

NONE 

122B 

TP-L081112-002 

08/05/92 

11  Augus 

11  Augus 

NONE 

OOOZ 

A403_07/29/92 

07/29/92 

29  July 

29  July 

NONE 

OOOZ 

E120.1_07/29/92  07/29/92 

29  July 

29  July 

NONE 

OOOZ 

E150.1_07/29/92  07/29/92 

29  July 

29  July 

NONE 

OOOZ 

E170.1_07/29/92  07/29/92 

29  July 

29  July 

DIPSWAOO 

OOOC 

JA61_091120-001 

07/29/92 

28  Augus 

11  Sept^ 

DIFSWAOO 

oooc 

Z3 _ 083109-002  07/29/92 

28  Augus 

31  Augi^^ 

DIFSWAOO 

OOOC 

22 _ 090118-001 

07/29/92 

28  Augus 

1  Sept^P 

METHOD 

oooc 

D2 _ 081913-001 

07/29/92 

19  Augus 

19  Augus 

ppl i cable 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 

PREPARATION 

CODE 

FIELD 

BATCH  ID 

ANALYTICAL 

BATCH  ID 

DATE 

COLLECTED 

DATE 

PREPARED 

DATE 

ANALYZED 

SW7740  -  Selenium 

DIFSUAOO 

oooc 

Z2 _ 082915-001 

07/29/92 

28  Augus 

29  Augus 

SW8010  “  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-J080412-001 

07/29/92 

5  August 

5  August 

SW8015  -  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

oooc 

GC392080308-56 

07/29/92 

5  August 

5  August 

SU8015ME 

352SWN00 

OOIA 

TP-H090412-001 

07/29/92 

1  August 

5  Septem 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L081112-002 

07/29/92 

11  Augus 

11  Augus 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

'  NONE 

OOIA 

TP-L081112-003 

07/29/92 

11  Augus 

11  Augus 

SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

oooc 

GC192090212-14 

07/29/92 

1  August 

3  Septem 

SW8270  -  Semivolatile  Organics 

352SUN00 

OOOC 

MSD292081714490 

07/29/92 

1  August 

17  Augus 

Sairple  ID  :  05-DS-07  CONF  Field  Duplicate 

SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

3S1SUN00 

oooc 

GC192090213-14 

07/29/92 

1  August 

3  Septem 

Sample  ID  :  05-DS-08  Field  Duplicate 

A403  -  Alkalinity 

NONE 

oooz 

A403^09/ 13/92 

09/13/92 

13  Septe 

13  Septe 

El 20.1  -  Specific  Conductance 

NONE 

oooz 

E120.1_09/13/92 

09/13/92 

13  Septe 

13  Septe 

E150.1  -  pH,Electrometric 

NONE 

oooz 

E150.1_09/13/92 

09/13/92 

13  Septe 

13  Septe 

E170.1  -  Temperature 

NONE 

oooz 

E170. 1^09/13/92 

09/13/92 

13  Septe 

13  Septe 

SU6010  -  Metals 

DIPSUAOO 

OOOE 

JA61J01 118-001 

09/13/92 

17  Septe 

11  Octob 

SW7060  -  Arsenic 

DIFSWAOO 

OOOE 

Z2 _ 092108-003 

09/13/92 

17  Septe 

21  Septe 

SU7421  •  Lead 

DIFSUAOO 

OOOE 

21 _ 091817-002 

09/13/92 

17  Septe 

18  Septe 

SW7471  -  Mercury 

METHOD 

OOOC 

Z3 _ 092916-002 

09/13/92 

29  Septe 

29  Septe 

SW7740  -  Selenium 

DIFSUAOO 

OOOE 

Z1 _ 092108-003 

09/13/92 

17  Septe 

21  Septe 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001 F 

GC-P091819-001 

09/13/92 

19  Septe 

19  Septe 

SW8015  -  Nonhalogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIF 

GC392091712-03 

09/13/92 

19  Septe 

19  Septe 

SU8015ME 

352SUN00 

OOOA 

TP-M10089102-00 

09/13/92 

18  Septe 

9  Octobe 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001 F 

TP-L092402-003 

09/13/92 

24  Septe 

24  Septe 

SW8020  •  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001 F 

TP-L092402-002 

09/13/92 

24  Septe 

24  Septe 

SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOA 

GC892101608-58 

09/13/92 

19  Septe 

18  Octob 

SW8270  -  Semivolatile  Organics 

352SUN00 

OOOA 

MSD292092208350 

09/13/92 

18  Septe 

22  Septe 

Sample  ID  :  05-DS-08  CONF  Field  Duplicate 

SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOA 

GC892101609-58 

09/13/92 

19  Septe 

18  Octob 

Sample  ID  :  05-DS-09  Field  Duplicate 

SU6010  ’  Metals 

DIPSUAOO 

OOIA 

JA61J02816-010 

09/21/92 

25  Septe 

28  Octob 

SW7060  -  Arsenic 

DIFSWAOO 

OOIA 

Z1 _ 092516-002 

09/21/92 

25  Septe 

25  Septe 

SW7421  -  Lead 

DIFSUAOO 

OOIA 

Z1 _ 092918-001 

09/21/92 

25  Septe 

29  Septe 

SW7471  -  Mercury 

METHOD 

OOIA 

Z3 _ 100816-003 

09/21/92 

8  Octobe 

8  Octobe 

SW7740  -  Selenium 

DIFSUAOO 

OOIA 

Z2 _ 093018-001 

09/21/92 

25  Septe 

30  Septe 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-P092918-001 

09/21/92 

30  Septe 

30  Septe 

SW8015  -  Nonhalogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC392092408-05 

09/21/92 

24  Septe 

24  Septe 

SU8015ME 

352SUN00 

OOOB 

TP-G101211-001 

09/21/92 

24  Septe 

13  Octob 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L100111-002 

09/21/92 

1  Octobe 

1  Octobe 

SW8020  “  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L100111-003 

09/21/92 

1  Octobe 

1  Octobe 

SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOB 

GC892102308-14 

09/21/92 

25  Septe 

24  Octob 

SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

352SUN00 

OOOB 

MSD292092808120 

09/21/92 

24  Septe 

29  Septe 

Compiled:  21  April  1994  NA  :  Not  Applicable  Page:  A-8-23 


TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 


PREPARATION  FIELD  ANALYTICAL 
CODE  BATCH  ID  BATCH  ID 


DATE  DATE 
COLLECTED  PREPARED 


DATE 

ANALYli 


Sample  ID  :  05-DS-09  CONF  Field  Duplicate 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

Sample  ID  :  05-DS“10  Equipment  Blank 

SW6010  -  Metals 
SW7060  -  Arsenic 
SW7421  -  Lead 
SW7471  -  Mercury 
SW7740  -  Selenium 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8015  -  Nonha logenated  Volatile  Organics 
SW8015ME 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 
SW8270  -  Semivolatile  Organics 

Sample  ID  :  05-DS-10  CONF  Equipment  Blank 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

Sample  ID  ;  05-DS-11  Ambient  Conditions  Blank 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8015  -  Nonha logenated  Volatile  Organics 
SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

Sample  ID  :  05-DS'11  CONF  Ambient  Conditions  Blank 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

Sample  ID  :  05-MW-01-01  Normal 

A403  -  Alkalinity 

El 20.1  •  Specific  Conductance 

E150.1  -  pH, Electrometric 

E170.1  -  Temperature 

SW6010  -  Metals 

SW7060  -  Arsenic 

SW7421  -  Lead 

SW7471  -  Mercury 

SW7740  -  Selenium 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8015  -  Nonha logenated  Volatile  Organics 
SW8015ME 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 
SW8270  -  Semivolatile  Organics 


NONE 

001A 

GC-T093011-001 

09/21/92 

30  Septe 

30  Septe 

351SWN00 

OOOB 

GC892102309-1A 

09/21/92 

25  Septe 

24  Octob 

DIPSWAOO 

001A 

JA61J  02816- 010  09/21/92 

25  Septe 

28  Octob 

DIFSWAOO 

001A 

21 _ 092516-002  09/21/92 

25  Septe 

25  Septe 

DIFSWAOO 

001A 

Z1 _ 092918-001 

09/21/92 

25  Septe 

29  Septe 

METHOD 

001A 

23 _ 100816-003  09/21/92 

8  Octobe 

8  Octobe 

DIFSWAOO 

001A 

Z2 _ 093018-001 

09/21/92 

25  Septe 

30  Septe 

NONE 

001A 

GC-P092918-001 

09/21/92 

30  Septe 

30  Septe 

NONE 

001A 

GC392092408-05 

09/21/92 

24  Septe 

24  Septe 

352SWN00 

GOOD 

TP-G101211-001 

09/21/92 

24  Septe 

13  Octob 

NONE 

001A 

TP-L093007-003 

09/21/92 

1  Octobe 

1  Octobe 

35‘ISWNOO 

OOOD 

GC8921 02308- 14 

09/21/92 

25  Septe 

24  Octob 

352SWN00 

GOOD 

HSD292092908230  09/21/92 

24  Septe 

29  Septe 

NONE 

001A 

TP-L093007-002 

09/21/92 

1  Octobe 

1  Octobe 

NONE 

NONE 

NONE 

001A 

001A 

001A 

GC-P092918-001 

GC392092408-05 

TP-L093007-003 

09/21/92 

09/21/92 

09/21/92 

30  Septe 
24  Septe 
30  Septe 

30  Septe 
24  Septe 
30  Septe 

NONE 

001A 

TP-L093007-002 

09/21/92 

30  Septe 

30  Septe 

NONE  OOOZ 
NONE  OOOZ 
NONE  OOOZ 
NONE  OOOZ 
DIPSWAOO  001A 
DIFSWAOO  001A 
DIFSWAOO  001A 
METHOD  001A 
DIFSWAOO  001 A 

NONE  002A 
NONE  001A 
352SWN00  0008 

NONE  001A 
NONE  001A 
351SWN00  OOOB 
352SWN00  OOOB 


A403_09/22/92  09/22/92 

E120.1_09/22/92  09/22/92 
El 50. 1^09/22/92  09/22/92 
El 70. 1^09/22/92  09/22/92 
JA61J02816-011  09/22/92 

Z2 _ 100120-001  09/22/92 

Z1 _ 093013-002  09/22/92 

Z3 _ 101316-002  09/22/92 

Z2 _ 093018-001  09/22/92 

GC- 1 100715-001  10/01/92 

GC392092508- 05  09/22/92 

TP-M100912-001  09/22/92 

TP-L092815-003  09/22/92 
TP-L092815-002  09/22/92 
GC8921 02308- 1 4  09/22/92 
MSD192092910200  09/22/92 


22  Septe 
22  Septe 
22  Septe 
22  Septe 
29  Septe 
29  Septe 
29  Septe 
13  Octob 
29  Septe 
8  Octobe 

25  Septe 

26  Septe 
29  Septe 
29  Septe 

25  Septe 

26  Septe 


22  Septe 
22  Septe 
22  Septe 
22  Septe 

28  Octob 
1  Octobe 
30  Septe 
13  Octob 
30  Septe 
8  Octobe 
25  Septe 
10  Octob 

29  Septe_ 

Sep^^ 

24  OctH^r 
29  Septe 


Compiled:  21  April  1994 


NA  ;  Not  Applicable 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 

PREPARATION 

CODE 

FIELD 

BATCH  ID 

ANALYTICAL 

BATCH  ID 

DATE 

COLLECTED 

DATE 

PREPARED 

DATE 

ANALYZED 

Sample 

ID  :  05-MW-01-01  CONF  Normal 

SU8010 

'  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

002A 

GC-P100817‘001 

10/01/92 

9  Octobe 

9  Octobe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOB 

GC892102309-14 

09/22/92 

25  Septe 

24  Octob 

Sample 

ID  :  05-MW-02-01  Normal 

A403  - 

Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403_09/ 13/92 

09/13/92 

13  Septe 

13  Septe 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

OOOZ 

E 1 20. 1_09/ 13/92 

09/13/92 

13  Septe 

13  Septe 

E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

E150. 1^09/13/92 

09/13/92 

13  Septe 

13  Septe 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

OOOZ 

E 1 70. 1_,09/ 13/92 

09/13/92 

13  Septe 

13  Septe 

SU6010 

-  Metals 

DIPSUAOO 

OOOE 

JA61J01118-001 

09/13/92 

17  Septe 

11  Octob 

SU7060 

-  Arsenic 

OIFSUAOO 

OOOE 

Z2 _ 092108-003 

09/13/92 

17  Septe 

21  Septe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSWAOO 

OOOE 

Z1 _ 091817-002 

09/13/92 

17  Septe 

18  Septe 

SU7471 

-  Mercury 

METHOD 

OOOE 

23 _ 092916-002 

09/13/92 

29  Septe 

29  Septe 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSWAOO 

OOOE 

Z1 _ 092108-003 

09/13/92 

17  Septe 

21  Septe 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001 F 

GC-P091819-001 

09/13/92 

19  Septe 

19  Septe 

SU8015 

-  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

001 F 

6C392091712-03 

09/13/92 

19  Septe 

19  Septe 

SW8015ME 

352SWN00 

OOOB 

TP-H100912-001 

09/13/92 

18  Septe 

9  Octobe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001 F 

TP-L092402-003 

09/13/92 

24  Septe 

24  Septe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001 F 

TP-L092402-002 

09/13/92 

24  Septe 

24  Septe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWNOO 

OOOB 

GC892101608-58 

09/13/92 

19  Septe 

18  Octob 

SW8270 

-  Semivolatile  Organics 

352SWN00 

OOOB 

MSD292092208350 

09/13/92 

18  Septe 

23  Septe 

Sample 

ID  :  05-MW-02-01  CONF  Normal 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001F 

GC-I092215-001 

09/13/92 

23  Septe 

23  Septe 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

OOOB 

GC892101609-58 

09/13/92 

19  Septe 

18  Octob 

Sample 

ID  :  05-MW'03’01  Normal 

A403  - 

Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403_09/21/92 

09/21/92 

21  Septe 

21  Septe 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

OOOZ 

E120. 1^09/21/92 

09/21/92 

21  Septe 

21  Septe 

E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

El  50. 1^09/21/92 

09/21/92 

21  Septe 

21  Septe 

E170.1 

*  Temperature 

NONE 

OOOZ 

E170. 1^09/21/92 

09/21/92 

21  Septe 

21  Septe 

SU6010 

‘  Metals 

DIPSUAOO 

001A 

JA61J02816-010 

09/21/92 

25  Septe 

28  Octob 

SU7060 

-  Arsenic 

DIFSWAOO 

001A 

Z1 _ 092516-002 

09/21/92 

25  Septe 

25  Septe 

SW7421 

•  Lead 

DIFSWAOO 

001A  , 

Z1 _ 092918-001 

09/21/92 

25  Septe 

29  Septe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

001A 

Z3 _ 100816-003 

09/21/92 

8  Octobe 

8  Octobe 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSWAOO 

001A 

Z2 _ 093018-001 

09/21/92 

25  Septe 

30  Septe 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-P09281 1-001 

09/21/92 

28  Septe 

28  Septe 

SW8015 

-  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC392092408-05 

09/21/92 

24  Septe 

24  Septe 

SW8015ME 

352SUN00 

OOOD 

TP-G101211-001 

09/21/92 

24  Septe 

13  Octob 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L100111-002 

09/21/92 

1  Octobe 

1  Octobe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L100111-003 

09/21/92 

1  Octobe 

1  Octobe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

OOOD 

GC8921 02308- 14 

09/21/92 

25  Septe 

24  Octob 

SW8270 

-  Semivolatile  Organics 

352SWN00 

OOOD 

MSD292092808120 

09/21/92 

24  Septe 

29  Septe 

Compiled:  21  April  1994  NA  :  Not  Applicable  Page:  A-8-25 


TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 


PREPARATION  FIELD  ANALYTICAL 
CODE  BATCH  ID  BATCH  ID 


DATE  DATE 
COLLECTED  PREPARED 


DATE, 

ANALY 


Sample  ID  :  05-MW-03-01  CONF  Normal 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

Sample  ID  :  05-MW-04-01  Normal 

A403  -  Alkalinity 

E120.1  -  Specific  Conductance 

E150.1  -  pH, Electrometric 

E170.1  -  Temperature 

SW6010  •  Metals 

SW7060  -  Arsenic 

SW7421  -  Lead 

SW7471  -  Mercury 

SW7740  -  Seleniun 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8015  -  Nonhalogenated  Volatile  Organics 
SW8015ME 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 
SW8270  -  Semivolatile  Organics 

Sample  ID  :  05-MW-04-01  CONF  Normal 

SW8010  ’  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

Sample  ID  :  05-MW-05-01  Normal 

A403  •  Alkalinity 

El 20.1  -  Specific  Conductance 

E150.1  -  pH, Electrometric 

E170.1  -  Temperature 

SW6010  -  Metals 

SW7060  -  Arsenic 

SW7421  -  Lead 

SW7471  -  Mercury 

SW7740  -  Selenium 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8015  -  Nonhalogenated  Volatile  Organics 
SW8015ME 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 
SW8270  -  Semivolatile  Organics 


NONE 

001A 

GC-T093011-001 

09/21/92 

30  Septe 

30  Septe 

351SWN00 

OOOD 

GC892102309-14 

09/21/92 

25  Septe 

24  Octob 

NONE 

OOOZ 

A403^09/22/92 

09/22/92 

22  Septe 

22  Septe 

NONE 

OOOZ 

E120.1_09/22/92  09/22/92 

22  Septe 

22  Septe 

NONE 

0002 

E150.1_09/22/92  09/22/92 

22  Septe 

22  Septe 

NONE 

OOOZ 

E170.1_09/22/92  09/22/92 

22  Septe 

22  Septe 

DIPSWAOO 

001A 

JA61_102816-011 

09/22/92 

29  Septe 

28  Octob 

DIFSWAOO 

001A 

Z2 _ 100120-001 

09/22/92 

29  Septe 

1  Octobe 

DIFSWAOO 

001A 

Z1 _ 093013-002  09/22/92 

29  Septe 

30  Septe 

METHOD 

001A 

Z3 _ 101316-002  09/22/92 

13  Octob 

13  Octob 

DIFSWAOO 

001A 

22 _ 093018-001 

09/22/92 

29  Septe 

30  Septe 

NONE 

002A 

GC-I100715-001 

10/02/92 

8  Octobe 

8  Octobe 

NONE 

001A 

GC392092508-05 

09/22/92 

25  Septe 

25  Septe 

352SWN00 

OOOB 

TP-G101313-001 

09/22/92 

26  Septe 

14  Octob 

NONE 

001A 

TP-L092815-003 

09/22/92 

29  Septe 

29  Septe 

NONE 

001A 

TP-L092815-002 

09/22/92 

29  Septe 

29  Septe 

351SWN00 

OOOB 

GC8921 02308- 14 

09/22/92 

25  Septe 

24  Octob 

352SWN00 

OOOB 

MSD 19209291 0200  09/22/92 

26  Septe 

29  Sei^ 

NONE 

002A 

GC-P100817-001 

10/02/92 

9  Octobe 

9  Octobe 

351SWN00 

OOOB 

GC892102309-14 

09/22/92 

25  Septe 

24  Octob 

NONE 

OOOZ 

A403__09/21/92 

09/21/92 

21 

Septe 

21  Septe 

NONE 

OOOZ 

E120.1_09/21/92  09/21/92 

21 

Septe 

21  Septe 

NONE 

OOOZ 

E150.1_09/21/92  09/21/92 

21 

Septe 

21  Septe 

NONE 

OOOZ 

E170.1_09/21/92  09/21/92 

21 

Septe 

21  Septe 

DIPSWAOO 

001A 

JA61_102816-010  09/21/92 

25 

Septe 

28  Octob 

DIFSWAOO 

001A 

Z1 _ 092516-002  09/21/92 

25 

Septe 

25  Septe 

DIFSWAOO 

001A 

Z1 _ 092918-001 

09/21/92 

25 

Septe 

29  Septe 

METHOD 

001A 

Z3 _ 100816-003  09/21/92 

8  Octobe 

8  Octobe 

DIFSWAOO 

001A 

Z2 _ 093018-001 

09/21/92 

25 

Septe 

30  Septe 

NONE 

001A 

GC-P092918-001 

09/21/92 

30 

Septe 

30  Septe 

NONE 

001A 

GC392092408-05 

09/21/92 

24 

Septe 

24  Septe 

352SWN00 

OOOC 

TP-G101313-001 

09/21/92 

24 

Septe 

13  Octob 

NONE 

001A 

TP-L093007-002 

09/21/92 

30  Septe 

30  Septe 

NONE 

001A 

TP-L093007-003 

09/21/92 

30  Septe 

30  Septe 

351SWN00 

OOOC 

GC8921 02308- 14 

09/21/92 

25 

Septe 

24  Octob 

352SWN00 

OOOC 

MSD292092808120  09/21/92 

24 

Septe 

28  Septe 

Compiled:  21  April  1994 


NA  :  Not  Applicable 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


PREPARATION 

FIELD 

ANALYTICAL 

DATE 

DATE 

DATE 

METHOD 

CODE 

BATCH  ID 

BATCH  ID 

COLLECTED 

PREPARED 

ANALYZED 

Sample 

ID  :  05-MU-05-01  CONF  Normal 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-T093011-001 

09/21/92 

1  Octobe 

1  Octobe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWNOO 

OOOC 

GC892102309-14 

09/21/92 

25  Septe 

24  Octob 

Sample 

ID  :  05-MU-05-01  MS  Matrix  Spike 

SU6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

OOIA 

JA61J02816-010 

09/21/92 

25  Septe 

28  Octob 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSWAOO 

001A 

Z1 _ 092516-002 

09/21/92 

25  Septe 

25  Septe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSUAOO 

OOIA 

Z1 _ 092918-001 

09/21/92 

25  Septe 

29  Septe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

OOIA 

Z3 _ 100816-003 

09/21/92 

8  Octobe 

8  Octobe 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSWAOO 

OOIA 

Z2 _ 093018-001 

09/21/92 

25  Septe 

30  Septe 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-P092918-001 

09/21/92 

30  Septe 

30  Septe 

SU8015 

-  Nonha logena ted  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC392092408-05 

09/21/92 

24  Septe 

24  Septe 

SU8015ME 

352SUN00 

OOOC 

TP-6101313-001 

09/21/92 

24  Septe 

13  Octob 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L093007-003 

09/21/92 

30  Septe 

30  Septe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOC 

GC8921 02308- 14 

09/21/92 

25  Septe 

24  Octob 

SU8270 

-  Semi  volatile  Organics 

352SWN00 

OOOC 

MSD292092808120 

09/21/92 

24  Septe 

28  Septe 

Sample 

ID  :  05-MW-05-01  MS  CONF  Matrix  Spike 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L093007-002 

09/21/92 

30  Septe 

30  Septe 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

OOOC 

GC892102309-14 

09/21/92 

25  Septe 

24  Octob 

Sample 

ID  :  05-MW-05-01  MSD  Matrix  Spike 

SU6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

OOIA 

JA61J02816-010 

09/21/92 

25  Septe 

28  Octob 

SW7060 

“  Arsenic 

DIFSWAOO 

OOIA 

Z1 _ 092516-002 

09/21/92 

25  Septe 

25  Septe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSWAOO 

OOIA 

Z1 _ 092918-001 

09/21/92 

25  Septe 

29  Septe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

OOIA 

Z3 _ 100816-003 

09/21/92 

8  Octobe 

8  Octobe 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSWAOO 

OOIA 

Z2 _ 093018-001 

09/21/92 

25  Septe 

30  Septe 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-P092918-001 

09/21/92 

30  Septe 

30  Septe 

SU8015 

-  Nonha logena ted  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC392092408-05 

09/21/92 

24  Septe 

24  Septe 

SU8015HE 

352SWN00 

OOOC 

TP-G101313-001 

09/21/92 

24  Septe 

13  Octob 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L093007-003 

09/21/92 

30  Septe 

30  Septe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOC 

GC892102308-14 

09/21/92 

25  Septe 

24  Octob 

SU8270 

-  Semivolatile  Organics 

352SWN00 

OOOC 

MSD292092808120 

09/21/92 

24  Septe 

28  Septe 

Sample 

ID  :  05-MW-05-01  MSD  CONF  Matrix  Spike 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L093007-002 

09/21/92 

30  Septe 

30  Septe 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOC 

GC892102309-14 

09/21/92 

25  Septe 

24  Octob 

Sample 

ID  :  05-MW-06-01  Normal 

A403  - 

Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403_09/20/92 

09/20/92 

20  Septe 

20  Septe 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

oooz 

E120,l_09/20/92 

09/20/92 

20  Septe 

20  Septe 

E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

£150.1^09/20/92 

09/20/92 

20  Septe 

20  Septe 

E160.1 

-  Residue,  Filterable  (TDS) 

NONE 

OOOB 

TDS--092315-001 

09/20/92 

23  Septe 

23  Septe 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

oooz 

E170.1_09/20/92 

09/20/92 

20  Septe 

20  Septe 

SW6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

OOOB 

JA61J01813-001 

09/20/92 

23  Septe 

18  Octob 

Compiled:  21  April  1994 

NA  :  Not  Applicable 
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TABLE  A'8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 


SW7060  -  Arsenic 
SW7421  -  Lead 
SW7471  -  Mercury 
SW7740  -  Selenium 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8015  -  Nonhalogenated  Volatile  Organics 
SW8015ME 

SW8020  •  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8020  •  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 
SW8270  "  Semi volatile  Organics 

Sample  ID  :  05-MW-06-01  CONF  Normal 

SW8080  *  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

Sample  ID  :  05-MW-06-01  MS  Matrix  Spike 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

Sample  ID  :  05-MW-06-01  MSD  Matrix  Spike 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

Sample  ID  :  05-MW-07-01  Normal 

A403  -  Alkalinity 

El 20.1  -  Specific  Conductance 

E150.1  *  pH, Electrometric 

E170.1  -  Temperature 

SW6010  -  Metals 

SW7060  '  Arsenic 

SW7421  -  Lead 

SW7471  -  Mercury 

SW7740  -  Selenium 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8015  -  Nonhalogenated  Volatile  Organics 
SW8015ME 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 
SW8270  -  Semivolatile  Organics 

Sample  ID  :  05‘MW-07-01  CONF  Normal 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8015  -  Nonhalogenated  Volatile  Organics 
SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 


Compiled:  21  April  1994 


NA  ;  Not  Applicable 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 

PREPARATION 

CODE 

FIELD 

BATCH  ID 

ANALYTICAL 

BATCH  ID 

DATE 

COLLECTED 

DATE 

PREPARED 

DATE 

ANALYZED 

Sample 

ID  ;  05-MW-07-01  MS  Matrix  Spike 

SU6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

OOOE 

JA61J01118-001 

09/13/92 

17  Septe 

11  Octob 

SU7060 

-  Arsenic 

DIFSUAOO 

OOOE 

Z2 _ 092108-003 

09/13/92 

17  Septe 

21  Septe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSUAOO 

OOOE 

Z1 _ 091817-002 

09/13/92 

17  Septe 

18  Septe 

SW7471 

‘  Mercury 

METHOD 

OOOE 

Z3 _ 092916-002 

09/13/92 

29  Septe 

29  Septe 

SU7740 

-  Selenium 

DIFSUAOO 

OOOE 

Z1 _ 092108-003 

09/13/92 

17  Septe 

21  Septe 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001 F 

GC- 1092215-001 

09/13/92 

23  Septe 

23  Septe 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001 F 

GC-J092111-001 

09/13/92 

22  Septe 

22  Septe 

SU8015 

-  Nonha logena ted  Volatile  Organics 

NONE 

001 F 

GC392091712-03 

09/13/92 

19  Septe 

19  Septe 

SW8015HE 

352SUN00 

OOOC 

TP-H100912-001 

09/13/92 

18  Septe 

9  Octobe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001 F 

TP-L092402-003 

09/13/92 

24  Septe 

24  Septe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

OOOC 

GC892101608-58 

09/13/92 

19  Septe 

18  Octob 

SW8270 

-  Semivolatile  Organics 

352SUN00 

OOOC 

MSD292092208350 

09/13/92 

18  Septe 

22  Septe 

Sample 

ID  :  05’MW-07-01  MS  CONF  Matrix  Spike 

SU8015 

-  Nonhalogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001F 

GC392091713-03 

09/13/92 

19  Septe 

19  Septe 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001 F 

TP-L092402-002 

09/13/92 

24  Septe 

24  Septe 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

OOOC 

6C892101609-58 

09/13/92 

19  Septe 

18  Octob 

Sample 

ID  :  05-MW-07-01  MSD  Matrix  Spike 

SW6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

OOOE 

JA61J01118-001 

09/13/92 

17  Septe 

11  Octob 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSUAOO 

OOOE 

Z2 _ 092108-003 

09/13/92 

17  Septe 

21  Septe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSUAOO 

OOOE 

21 _ 091817-002 

09/13/92 

17  Septe 

18  Septe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

OOOE 

Z3 _ 092916-002 

09/13/92 

29  Septe 

29  Septe 

SW7740 

-  Seleniun 

DIFSUAOO 

OOOE 

Z1 _ 092108-003 

09/13/92 

17  Septe 

21  Septe 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001 F 

GC-I092215-001 

09/13/92 

23  Septe 

23  Septe 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001 F 

GC-J092111-001 

09/13/92 

22  Septe 

22  Septe 

SW8015 

-  Nonhalogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001 F 

GC392091712-03 

09/13/92 

19  Septe 

19  Septe 

SW8015HE 

352SUN00 

OOOC 

TP-M100912-001 

09/13/92 

18  Septe 

9  Octobe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001 F 

TP-L092402-003 

09/13/92 

24  Septe 

24  Septe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWNOO 

OOOC 

GC892101608-58 

09/13/92 

19  Septe 

18  Octob 

SW8270 

-  Semivolatile  Organics 

352SUN00 

OOOC 

MSD292092208350 

09/13/92 

18  Septe 

22  Septe 

Sample 

ID  :  05-MW-07-01  MSD  CONF  Matrix  Spike 

SU8015 

-  Nonhalogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001 F 

GC392091713-03 

09/13/92 

19  Septe 

19  Septe 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001 F 

TP-L092402-002 

09/13/92 

24  Septe 

24  Septe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOC 

GC892101609-58 

09/13/92 

19  Septe 

18  Octob 

Sample 

ID  :  05-MW-08-01  Normal 

A403  " 

Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403_09/ 13/92 

09/13/92 

13  Septe 

13  Septe 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

0002 

E120. 1^9/13/92 

09/13/92 

13  Septe 

13  Septe 

E150.1 

•  pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

E 1 50. 1_09/ 13/92 

09/13/92 

13  Septe 

13  Septe 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

OOOZ 

E170.1_09/13/92 

09/13/92 

13  Septe 

13  Septe 

SU6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

OOOE 

JA61J01118-001 

09/13/92 

17  Septe 

11  Octob 

SU7060 

-  Arsenic 

DIFSUAOO 

OOOE 

Z2 _ 092108-003 

09/13/92 

17  Septe 

21  Septe 

SU7421 

’  Lead 

DIFSUAOO 

OOOE 

21 _ 091817-002 

09/13/92 

17  Septe 

18  Septe 

Compiled:  21  April  1994  NA  :  Not  Applicable  Page:  A-8-29 


TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 


REPARATION 

CODE 

FIELD  ANALYTICAL 

BATCH  ID  BATCH  ID 

DATE  DATE 

COLLECTED  PREPARED 

DATEjl 

analyS 

METHOD 

OOOE 

Z3 _ 092916-002  09/13/92 

29  Septe 

29  Septe 

DIFSWAOO 

OOOE 

Z1 _ 092108-003  09/13/92 

17  Septe 

21  Septe 

NONE 

001 F 

GC-P091819-001 

09/13/92 

19  Septe 

19  Septe 

NONE 

OOIF 

GC392091712-03 

09/13/92 

19  Septe 

19  Septe 

352SWN00 

GOOD 

TP-M10089102-00  09/13/92 

18  Septe 

9  Octobe 

NONE 

OOIF 

TP-L092402-002 

09/13/92 

24  Septe 

24  Septe 

NONE 

OOIF 

TP-L092402-003 

09/13/92 

24  Septe 

24  Septe 

351SWN00 

OOOD 

GC892101608-58 

09/13/92 

19  Septe 

18  Octob 

352SUN00 

OOOD 

MSD292092208350  09/13/92 

18  Septe 

22  Septe 

351SUN00 

OOOD 

GC892101609-58 

09/13/92 

19  Septe 

18  Octob 

NONE 

0002 

A403_09/ 13/92 

09/13/92 

13  Septe 

13  Septe 

NONE 

0002 

E 1 20. 1_09/ 13/92  09/13/92 

13  Septe 

13  Septe 

NONE 

0002 

E150.1_09/13/92  09/13/92 

13  Septe 

13  Septe 

NONE 

0002 

E 1 70. 1_09/ 13/92  09/13/92 

13  Septe 

13  Septe 

DIPSWAOO 

OOOE 

JA61J01118-001 

09/13/92 

17  Septe 

11  Octob 

DIFSWAOO 

OOOE 

Z2 _ 092108-003  09/13/92 

17  Septe 

21  Septe 

DIFSWAOO 

OOOE 

Z1 _ 091817-002  09/13/92 

17  Septe 

18  Septe 

METHOD 

OOOE 

Z3 _ 092916-002  09/13/92 

29  Septe 

29  Sei^ 

DIFSWAOO 

OOOE 

21 _ 092108-003 

09/13/92 

17  Septe 

21  Sep^ 

NONE 

OOIF 

GC-P091819-001 

09/13/92 

19  Septe 

19  Septe 

NONE 

OOIF 

GC392091712-03 

09/13/92 

19  Septe 

19  Septe 

352SWN00 

OOOA 

TP-M10089102-00  09/13/92 

18  Septe 

9  Octobe 

NONE 

OOIF 

TP-L092402-002 

09/13/92 

25  Septe 

25  Septe 

NONE 

OOIF 

TP-L092402-003 

09/13/92 

25  Septe 

25  Septe 

351SWN00 

OOOA 

GC892101608-58 

09/13/92 

19  Septe 

18  Octob 

352SWN00 

OOOA 

MSD292092208350  09/13/92 

18  Septe 

22  Septe 

351SWN00 

OOOA 

GC892101609-58 

09/13/92 

19  Septe 

18  Octob 

SW7471  -  Mercury 
SW7740  -  Selenium 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8015  -  Nonhalogenated  Volatile  Organics 
SU8015ME 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SU8020  “  Aron^atic  Volatile  Organics 
SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 
SW8270  -  Semivolatile  Organics 

Sample  ID  :  05-MW-08-01  CONF  Normal 

SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

Sample  ID  :  05-MW-09-01  Normal 

A403  -  Alkalinity 

E 120.1  -  Specific  Conductance 

E150.1  -  pH, Electrometric 

E170.1  “  Temperature 

SW6010  -  Metals 

SW7060  -  Arsenic 

SW7421  -  Lead 

SW7471  -  Mercury 

SW7740  -  Selenium 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8015  “  Nonhalogenated  Volatile  Organics 
SW8015ME 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8080  "  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 
SW8270  -  Semivolatile  Organics 

Sample  ID  :  05-MW-09-01  CONF  Normal 

SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

Sample  ID  :  05-MW-10-01  Normal 


A403  “  Alkalinity 

E120.1  -  Specific  Conductance 

E150.1  -  pH, Electrometric 

E170.1  -  Temperature 

SW6010  -  Metals 

SW7060  •  Arsenic 

SW7421  -  Lead 

SW7471  -  Mercury 

SW7740  -  Selenium 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SU8015  ’  Nonhalogenated  Volatile  Organics 
SW8015ME 

SW8020  ’  Aromatic  Volatile  Organics 


NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

DIPSWAOO 

DIFSWAOO 

DIPSWAOO 

METHOD 

DIFSWAOO 

NONE 

NONE 

352SWN00 

NONE 


0002 
0002 
0002 
0002 
OOOE 
OOOE 
OOOE 
OOOE 
OOOE 
001 F 
001  F 
OOOD 
001  F 


A403_09/ 13/92 

E120.1_09/13/92 

El50.1__09/13/92 

£170.1^09/13/92 

JA61J01118-001 

22  _ 092108-003 

21 _ 091817-002 

23  _ 092916-002 

21 _ 092108-003 

GC-P091819-001 

GC392091712-03 

TP-M100912-001 

TP-L092402-002 


09/13/92 

09/13/92 

09/13/92 

09/13/92 

09/13/92 

09/13/92 

09/13/92 

09/13/92 

09/13/92 

09/13/92 

09/13/92 

09/13/92 

09/13/92 


13  Septe 
13  Septe 
13  Septe 
13  Septe 
17  Septe 
17  Septe 
17  Septe 
29  Septe 

17  Septe 
19  Septe 
19  Septe 

18  Septe 
24  Septe 


13  Septe 
13  Septe 
13  Septe 
13  Septe 
11  Octob 
21  Septe 

18  Septe 
29  Septe 
21  Septe 

19  Septe 
19  Se^ 
9  OctoW 
24  Septe 
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DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 

PREPARATION 

CODE 

FIELD 

BATCH  ID 

ANALYTICAL 

BATCH  ID 

DATE 

COLLECTED 

DATE 

PREPARED 

DATE 

ANALYZED 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001 F 

TP-L092402-003 

09/13/92 

24 

Septe 

24  Septe 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

OOOD 

GC892101608-58 

09/13/92 

19 

Septe 

18  Octob 

SU8270 

-  Semivolatile  Organics 

352SWN00 

OOOD 

MSD292092208350 

09/13/92 

18 

Septe 

22  Septe 

Sample 

ID  :  05-MU-10-01  CONF  Normal 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001 F 

GC- 1092215-001 

09/13/92 

23 

Septe 

23  Septe 

SU8015 

-  Nonha logena ted  Volatile  Organics 

NONE 

OOIF 

GC392091713-03 

09/13/92 

19 

Septe 

19  Septe 

SU8080 

*  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOD 

GC892101609-58 

09/13/92 

19 

Septe 

18  Octob 

Sample 

ID  :  05-MW'11-0l  Normal 

A403  - 

Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403_09/23/92 

09/23/92 

23 

Septe 

23  Septe 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

OOOZ 

E120.1_09/23/92 

09/23/92 

23 

Septe 

23  Septe 

E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

E150.1_09/23/92 

09/23/92 

23 

Septe 

23  Septe 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

0002 

E170.1_09/23/92 

09/23/92 

23 

Septe 

23  Septe 

SU6010 

-  Metals 

DIPSUAOO 

001A 

JA61_102816-011 

09/23/92 

29 

Septe 

28  Octob 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSWAOO 

001A 

22 _ 100120-001 

09/23/92 

29 

Septe 

1  Octobe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSWAOO 

001A 

Z1 _ 093013-002 

09/23/92 

29 

Septe 

30  Septe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

001A 

Z3 _ 101316-002 

09/23/92 

13 

Octob 

13  Octob 

SU7740 

-  Selenium 

DIFSWAOO 

001A 

Z2 _ 093018-001 

09/23/92 

29 

Septe 

30  Septe 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC- 109281 1-001 

09/23/92 

28 

Septe 

28  Septe 

SW8015 

*  Nonha logena ted  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC392092808-05 

09/23/92 

28 

Septe 

28  Septe 

SW8015HE 

352SWN00 

OOOB 

TP-M101213-001 

09/23/92 

28 

Septe 

13  Octob 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L092815-002 

09/23/92 

29 

Septe 

29  Septe 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L092815-003 

09/23/92 

29 

Septe 

29  Septe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOB 

GC192103012-28 

09/23/92 

28 

Septe 

1  Novemb 

SW8270 

-  Semivolatile  Organics 

352SWN00 

OOOB 

MSD192100108280 

09/23/92 

28 

Septe 

1  Octobe 

Sample 

ID  :  05-MU-11-01  CONF  Normal 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-P092918-001 

09/23/92 

30 

Septe 

30  Septe 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOB 

GC192103013-28 

09/23/92 

28 

Septe 

1  Novemb 

Sample 

ID  :  05-MW-11-01  MS  Matrix  Spike 

SU6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

OOIA 

JA61J02816-011 

09/23/92 

29 

Septe 

28  Octob 

Sample 

ID  :  05-HU-11-01  HSD  Matrix  Spike 

SU6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

OOIA 

JA61J02816-011 

09/23/92 

29 

Septe 

28  Octob 

Sample 

ID  :  05-MW-12-01  Normal 

A403  - 

Alkalinity 

NONE 

0002 

A403^09/23/92 

09/23/92 

23 

Septe 

23  Septe 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

0002 

E120.1_09/23/92 

09/23/92 

23 

Septe 

23  Septe 

E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

E150.1_09/23/92 

09/23/92 

23 

Septe 

23  Septe 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

OOOZ 

£170.1^09/23/92 

09/23/92 

23 

Septe 

23  Septe 

SW6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

OOIA 

JA61_102816-011 

09/23/92 

29 

Septe 

28  Octob 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSWAOO 

OOIA 

22 _ 100120-001 

09/23/92 

29 

Septe 

1  Octobe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSWAOO 

OOIA 

Z1 _ 093013-002 

09/23/92 

29 

Septe 

30  Septe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

OOIA 

Z3 _ 101316-002 

09/23/92 

13 

Octob 

13  Octob 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 


SW7740  -  Selenium 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8015  -  Nonhalogenated  Volatile  Organics 
SW8015ME 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 
SW8270  *  Semi volatile  Organics 

Sample  ID  :  05-MW-12-01  CONF  Normal 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

Sample  ID  :  05-MW-12-01  MS  Matrix  Spike 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 

Sample  ID  :  05-MW- 12-01  MSD  Matrix  Spike 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 

Sample  ID  ;  05-SW-01-01  Normal 

A403  -  Alkalinity 

El 20.1  -  Specific  Conductance 

E150.1  -  pH, Electrometric 

E170.1  -  Temperature 

SW6010  -  Metals 

SW7060  -  Arsenic 

SW7421  -  Lead 

SW7471  -  Mercury 

SW7740  -  Selenium 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8015  -  Nonhalogenated  Volatile  Organics 
SW8015ME 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 
SW8270  -  Semivolatile  Organics 

Sample  ID  :  05-SW-01-01  CONF  Normal 

SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

Sample  ID  :  05-SW-01-01  MS  Matrix  Spike 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 


EPARATION 

FIELD 

ANALYTICAL 

DATE 

DATE 

DATE^ 

CODE 

BATCH  ID 

BATCH  ID 

COLLECTED 

PREPARED 

ANALYS 

DIFSWAOO 

001A 

22 _ 093018-001 

09/23/92 

29  Septe 

30  Septe 

NONE 

001A 

GC-I092811-001 

09/23/92 

28  Septe 

28  Septe 

NONE 

001A 

GC392092808-05 

09/23/92 

28  Septe 

28  Septe 

352SWN00 

OOOB 

TP-M101213-001 

09/23/92 

28  Septe 

13  Octob 

NONE 

001A 

TP-L092815-003 

09/23/92 

29  Septe 

29  Septe 

NONE 

001A 

TP-L092815-002 

09/23/92 

29  Septe 

29  Septe 

351SWN00 

OOOB 

GC192103012-28 

09/23/92 

28  Septe 

1  Novemb 

352SWN00 

OOOB 

HSD192100108280  09/23/92 

28  Septe 

1  Octobe 

NONE 

001A 

GC-P092918-001 

09/23/92 

30  Septe 

30  Septe 

351SWN00 

OOOB 

GC192103013-28 

09/23/92 

28  Septe 

1  Novemb 

NONE 

001A 

GC- 109281 1-001 

09/23/92 

28  Septe 

28  Septe 

NONE 

001A 

GC-I092811-001 

09/23/92 

28  Septe 

28  Septe 

NONE 

OOOZ 

A403_07/29/92 

07/29/92 

29  July 

29  Jul|^ 

NONE 

OOOZ 

E120.1_07/29/92  07/29/92 

29  July 

29  July 

NONE 

OOOZ 

E150.1_07/29/92  07/29/92 

29  July 

29  July 

NONE 

OOOZ 

E170.1_07/29/92  07/29/92 

29  July 

29  July 

DIPSWAOO 

OOOB 

JA61^091 120-001 

07/29/92 

28  Augus 

11  Septe 

DIFSWAOO 

OOOB 

23 _ 083109-002  07/29/92 

28  Augus 

31  Augus 

DIFSWAOO 

OOOB 

Z2 _ 090118-001 

07/29/92 

28  Augus 

1  Septem 

METHOD 

OOOB 

D2 _ 081913-001 

07/29/92 

19  Augus 

19  Augus 

DIFSWAOO 

OOOB 

Z2 _ 082915-001 

07/29/92 

28  Augus 

29  Augus 

NONE 

001A 

GC-J080412-001 

07/29/92 

5  August 

5  August 

NONE 

OOOB 

GC392080308-56 

07/29/92 

5  August 

5  August 

352SWN00 

001A 

TP-M090412-001 

07/29/92 

1  August 

5  Septem 

NONE 

001A 

TP-L081112-003 

07/29/92 

11  Augus 

11  Augus 

NONE 

001A 

TP-L081112-002 

07/29/92 

11  Augus 

11  Augus 

351SWN00 

OOOB 

GC192090212-14 

07/29/92 

1  August 

3  Septem 

352SWN00 

OOOB 

MSD292081408330  07/29/92 

1  August 

14  Augus 

351SWN00 

OOOB 

GC192090213-14 

07/29/92 

1  August 

3  Septem 

NONE 

001A 

TP-L081112-003 

07/29/92 

11  Augus 

11  Augus 

NONE 

001A 

TP-L081112-002 

07/29/92 

11  Augus 

11  Augus 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 

PREPARATION 

CODE 

FIELD 

BATCH  ID 

ANALYTICAL 

BATCH  ID 

DATE 

COLLECTED 

DATE 

PREPARED 

DATE 

ANALYZED 

Sample 

ID  :  05’SW-01-01  MSD  Matrix  Spike 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L081 112-002 

07/29/92 

11  Augus 

11  Augus 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L081 112-003 

07/29/92 

11  Augus 

11  Augus 

Sample 

ID  :  05-SW-02-01  Normal 

A403  - 

Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403_07/29/92 

07/29/92 

29  July 

29  July 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

0002 

El  20. 1^07/29/92 

07/29/92 

29  July 

29  July 

E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

E150. 1^07/29/92 

07/29/92 

29  July 

29  July 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

0002 

E170-1_07/29/92 

07/29/92 

29  July 

29  July 

SU6010 

-  Metals 

DIPSUAOO 

OOOB 

JA61_091 120-001 

07/29/92 

28  Augus 

11  Septe 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSUAOO 

OOOB 

23 _ 083109-002 

07/29/92 

28  Augus 

31  Augus 

SW7421 

-  Lead 

DIFSUAOO 

OOOB 

22 _ 090118-001 

07/29/92 

28  Augus 

1  Septem 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

OOOB 

D2 _ 081913-001 

07/29/92 

19  Augus 

19  Augus 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSWAOO 

OOOB 

22 _ 082915-001 

07/29/92 

28  Augus 

29  Augus 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-J080412-001 

07/29/92 

5  August 

5  August 

SU8015 

-  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOOB 

GC392080308-56 

07/29/92 

5  August 

5  August 

SU8015HE 

352SWN00 

OOIA 

TP-M090412-001 

07/29/92 

1  August 

5  Septem 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L081112-003 

07/29/92 

11  Augus 

11  Augus 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L081112-002 

07/29/92 

11  Augus 

11  Augus 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOB 

GC192090212-14 

07/29/92 

1  August 

3  Septem 

SU8270 

-  Semivolatile  Organics 

352SUN00 

OOOB 

MSD292081408330 

07/29/92 

1  August 

14  Augus 

Sample 

ID  :  05-SU-02-01  CONF  Normal 

SU8080 

‘  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOB 

GC192090213-14 

07/29/92 

1  August 

3  Septem 

Sample 

ID  :  05-SW-03-01  Normal 

A403  - 

Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403_07/29/92 

07/29/92 

29  July 

29  July 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

OOOZ 

£120.1^07/29/92 

07/29/92 

29  July 

29  July 

E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

£150.1^07/29/92 

07/29/92 

29  July 

29  July 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

OOOZ 

£170.1^07/29/92 

07/29/92 

29  July 

29  July 

SW6010 

•  Metals 

DIPSUAOO 

OOOC 

JA61_091 120-001 

07/29/92 

28  Augus 

11  Septe 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSUAOO 

oooc 

Z3 _ 083109-002 

07/29/92 

28  Augus 

31  Augus 

SW7421 

-  Lead 

DIFSUAOO 

OOOC 

Z2 _ 090118-001 

07/29/92 

28  Augus 

1  Septem 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

oooc 

D2 _ 081913-001 

07/29/92 

19  Augus 

19  Augus 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSUAOO 

oooc 

22 _ 082915-001 

07/29/92 

28  Augus 

29  Augus 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-J080412-001 

07/29/92 

5  August 

5  August 

SU8015 

-  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

oooc 

GC392080308-56 

07/29/92 

5  August 

5  August 

SU8015ME 

352SUN00 

001A 

TP-M090412-001 

07/29/92 

1  August 

5  Septem 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L081112-002 

07/29/92 

11  Augus 

11  Augus 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L081 112-003 

07/29/92 

11  Augus 

11  Augus 

SU8080 

’  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

oooc 

GC192090212-14 

07/29/92 

1  August 

3  Septem 

SW8270 

-  Semi  volatile  Organics 

352SUN00 

oooc 

MSD292081808190 

07/29/92 

1  August 

18  Augus 

Sample 

ID  :  05-SW-03-01  CONF  Normal 

SU8080 

*  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUNOO 

oooc 

GC192090213-14 

07/29/92 

1  August 

3  Septem 
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TABLE  A-8 

DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992 

EVENT 

PREPARATION 

FIELD 

ANALYTICAL 

DATE 

DATE 

DATE^^ 

METHOD 

CODE 

BATCH 

ID  BATCH  ID 

COLLECTED 

PREPARED 

ANALY2l^H 

Sample  ID  :  06-BT-01  Trip  Blank 

SW8240  -  Volatile  Organics 

NONE 

OOIF 

450192072907480  07/16/92 

30  July 

30  July 

Sample  ID  :  06-BT-02  Trip  Blank 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC‘I100212-001 

09/29/92 

3  Octobe 

3  Octobe 

SW8015  -  Nonha logena ted  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC3921 00708- 05 

09/29/92 

7  Octobe 

7  Octobe 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L100814-003 

09/29/92 

8  Octobe 

8  Octobe 

Sample  ID  :  06-BT-02  CONF  Trip  Blank 

SW8010  “  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-P100714-001 

09/29/92 

8  Octobe 

8  Octobe 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L100814-002 

09/29/92 

8  Octobe 

8  Octobe 

Sample  ID  ;  06-BT-06  Trip  Blank 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L08081 1-003 

07/26/92 

8  August 

8  August 

Sample  ID  :  06-BT-06  CONF  Trip  Blank 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L08081 1-002 

07/26/92 

8  August 

8  August 

Sample  ID  :  06-BT-07  Trip  Blank 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

01 OA 

GC-T091711-001 

09/08/92 

18  Septe 

18  Septe 

SW8015  -  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

01 OA 

GC392091708-05 

09/08/92 

17  Septe 

17  Septe 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001E 

TP-L092014-003 

09/08/92 

21  Septe 

21  Septe 

Sample  ID  :  06-BT‘07  CONF  Trip  Blank 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

010A 

GC-J091812-001 

09/08/92 

19  Septe 

19  Septe 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001E 

TP-L092014-002 

09/08/92 

21  Septe 

21  Septe 

Sample  ID  ;  06-BT-08  Trip  Blank 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-T09301 1-001 

09/27/92 

1  Octobe 

1  Octobe 

SW8015  -  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC392093008-05 

09/27/92 

30  Septe 

30  Septe 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L100111-003 

09/27/92 

1  Octobe 

1  Octobe 

Sample  ID  :  06-BT-08  CONF  Trip  Blank 

SW8010  “  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-P100714-001 

09/27/92 

7  Octobe 

7  Octobe 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L100111-002 

09/27/92 

1  Octobe 

1  Octobe 

Sample  ID  :  06-0S'06  Equipment  Blank 

SW6010  •  Metals 

DIPSWAOO 

OOIA 

JA61_091 120-001 

08/02/92 

28  Augus 

11  Septe 

SW7060  -  Arsenic 

DIFSWAOO 

OOIA 

Z3 _ 083109-002 

08/02/92 

28  Augus 

31  Augus 

SW7421  -  Lead 

DIFSWAOO 

OOIA 

Z2 _ 090118-001 

08/02/92 

28  Augus 

Sept^^ 

SW7471  -  Mercury 

METHOD 

OOIA 

D2 _ 082113-001 

08/02/92 

21  Augus 

21  AugS^r 

SW7740  -  Selenium 

DIFSWAOO 

OOIA 

Z2 _ 082915-001 

08/02/92 

28  Augus 

29  Augus 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 

PREPARATION 

CODE 

FIELD 

BATCH  ID 

ANALYTICAL 

BATCH  ID 

DATE 

COLLECTED 

DATE 

PREPARED 

DATE 

ANALYZED 

SU8015ME 

352SWN00 

001B 

TP-M090617-001 

08/02/92 

7  August 

6  Septem 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001B 

TP-L081101-003 

08/02/92 

11  Augus 

11  Augus 

SW8240 

-  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

450492081310530 

08/02/92 

13  Augus 

13  Augus 

SW8270 

-  Semivolatile  Organics 

352SWN00 

001A 

MSD192082108230 

08/02/92 

7  August 

21  Augus 

Sample 

ID  :  06-DS-06  CONF  Equipment  Blank 

SU8020 

*  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001B 

TP-L081101-002 

08/02/92 

11  Augus 

11  Augus 

Sample 

ID  :  06-DS-07  Field  Duplicate 

A403  - 

Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403^07/26/92 

07/26/92 

26  July 

26  July 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

OOOZ 

El  20. 1^7/26/92 

07/26/92 

26  July 

26  July 

E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

El  50. 1^07/26/92 

07/26/92 

26  July 

26  July 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

OOOZ 

E170.1_07/26/92 

07/26/92 

26  July 

26  July 

SU6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

OOOB 

JA61^091 120-001 

07/26/92 

28  Augus 

11  Septe 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSUAOO 

OOOB 

Z3 _ 083109-002 

07/26/92 

28  Augus 

31  Augus 

SW7421 

-  Lead 

DIFSUAOO 

0006 

Z2 _ 090118-001 

07/26/92 

28  Augus 

1  Septem 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

OOOB 

23 _ 081221-002 

07/26/92 

12  Augus 

12  Augus 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSWAOO 

OOOB 

Z2 _ 082915-001 

07/26/92 

28  Augus 

29  Augus 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001C 

GC-P080310-001 

07/26/92 

4  August 

4  August 

SW8015 

-  Nonha logena ted  Volatile  Organics 

NONE 

001C 

GC392080308-19 

07/26/92 

4  August 

4  August 

SU801SHE 

352SUN00 

OOOB 

TP-M090514-001 

07/26/92 

29  July 

6  Septem 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOlC 

TP-L08081 1-002 

07/26/92 

8  August 

8  August 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001C 

TP-L08081 1-003 

07/26/92 

8  August 

8  August 

SW8080 

“  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOB 

GC192090214-13 

07/26/92 

29  July 

4  Septem 

SW8270 

-  Semivolatile  Organics 

352SWN00 

OOOB 

MSD292081307550 

07/26/92 

29  July 

13  Augus 

Sample 

ID  :  06-DS-07  CONF  Field  Duplicate 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001C 

GC-T080722-001 

07/26/92 

7  August 

7  August 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

OOOB 

GC192090215-13 

07/26/92 

29  July 

4  Septem 

Sample 

ID  :  06-DS-08  Field  Duplicate 

A403  - 

Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403_09/08/92 

09/08/92 

8  Septem 

8  Septem 

E120,1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

OOOZ 

El20.1_09/08/92 

09/08/92 

8  Septem 

8  Septem 

E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

E150.1_09/08/92 

09/08/92 

8  Septem 

8  Septem 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

OOOZ 

El  70. 1^09/08/92 

09/08/92 

8  Septem 

8  Septem 

SU6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

010A 

JA61J01514-001 

09/08/92 

16  Septe 

15  Octob 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSUAOO 

010A 

Z2 _ 092108-001 

09/08/92 

16  Septe 

21  Septe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSUAOO 

010A 

Z1 _ 091817-001 

09/08/92 

16  Septe 

18  Septe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

OlOA 

Z3 _ 092815-001 

09/08/92 

28  Septe 

28  Septe 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSUAOO 

010A 

Z1 _ 092108-001 

09/08/92 

16  Septe 

21  Septe 

SU8010 

“  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

01 OA 

GC-T091711-001 

09/08/92 

18  Septe 

18  Septe 

SU8015 

-  Nonha logena ted  Volatile  Organics 

NONE 

01 OA 

GC392091708-05 

09/08/92 

17  Septe 

17  Septe 

SU8015HE 

352SWN00 

010A 

TP-G100615-001 

09/08/92 

12  Septe 

6  Octobe 

SU8020 

“  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

010A 

TP-L092014-003 

09/08/92 

20  Septe 

20  Septe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

010A 

TP-L092014-002 

09/08/92 

20  Septe 

20  Septe 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

OlOA 

GC892101608-14 

09/08/92 

13  Septe 

16  Octob 

SW8270 

-  Semi volatile  Organics 

352SUN00 

010A 

MSD292092208350 

09/08/92 

12  Septe 

22  Septe 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 


Sample  ID  :  06-DS-08  CONF  Field  Duplicate 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8080  -  Organochtorine  Pesticides  and  PCBs 

Sample  ID  ;  06-DS-09  Equipment  Blank 

SW6010  -  Metals 
SW7060  -  Arsenic 
SW7421  -  Lead 
SW7471  -  Mercury 
SW7740  -  Selenium 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8015  -  Nonhalogenated  Volatile  Organics 
SW8015ME 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 
SW8270  •  Semivolatile  Organics 

Sample  ID  :  06-DS-09  CONF  Equipment  Blank 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

Sample  ID  :  06»MW”01-01  Normal 

A403  -  Alkalinity 

El 20.1  -  Specific  Conductance 

E150.1  -  pH, Electrometric 

E170.1  -  Temperature 

SW6010  -  Metals 

SW7060  -  Arsenic 

SW7421  -  Lead 

SW7471  -  Mercury 

SW7740  -  Selenium 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8015  -  Nonhalogenated  Volatile  Organics 
SW8015ME 

SW8020  •  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 
SW8270  -  Semivolatile  Organics 

Sample  ID  :  06-MW-01-01  CONF  Normal 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

Sample  ID  :  06-MW*02*01  Normal 

A403  -  Alkalinity 

E120.1  -  Specific  Conductance 


PREPARATION  FIELD  ANALYTICAL 
CODE  BATCH  ID  BATCH  ID 


DATE  DATE 

COLLECTED  PREPARED 


DATE. 

ANALY 


NONE 

01 OA 

GC-J091812-001 

09/08/92 

19  Septe 

19 

Septe 

351SWN00 

010A 

GC892101609-14 

09/08/92 

13  Septe 

16 

Octob 

DIPSWAOO 

01  OA 

JA61_101514*001 

09/08/92 

16  Septe 

15 

Octob 

DIFSWAOO 

010A 

Z2 _ 092108-001 

09/08/92 

16  Septe 

21 

Septe 

DIFSWAOO 

01  OA 

21 _ 091817-001 

09/08/92 

16  Septe 

18 

Septe 

METHOD 

01  OA 

23 _ 092815-001 

09/08/92 

28  Septe 

28 

Septe 

DIFSWAOO 

010A 

21 _ 092108-001 

09/08/92 

16  Septe 

21 

Septe 

NONE 

01  OA 

GC-T091711-001 

09/08/92 

17  Septe 

17 

Septe 

NONE 

01  OA 

GC392091708-05 

09/08/92 

17  Septe 

17 

Septe 

352SWN00 

01  OA 

TP-G100615-001 

09/08/92 

12  Septe 

6  Octobe 

NONE 

01  OA 

TP-L092014-003 

09/08/92 

21  Septe 

21 

Septe 

351SWN00 

010A 

GC892101608-14 

09/08/92 

13  Septe 

16 

Octob 

352SWN00 

01  OA 

HSD292092208350  09/08/92 

12  Septe 

22  Septe 

NONE 

OlOA 

GC-J091812-001 

09/08/92 

19  Septe 

19  Septe 

NONE 

01  OA 

TP-L092014-002 

09/08/92 

21  Septe 

21  Septe 

NONE 

0002 

A403_09/27/92 

09/27/92 

27  Septe 

27  Septe 

NONE 

0002 

E 1 20 . 1 _09/27/92  09/27/92 

27  Septe 

27  Septe 

NONE 

0002 

E150.1_09/27/92  09/27/92 

27  Septe 

27  Septe 

NONE 

0002 

E170.1_09/27/92  09/27/92 

27  Septe 

27  Septe 

DIPSWAOO 

001A 

JA61J00918-010  09/27/92 

2  Octobe 

9  Octobe 

DIFSWAOO 

001A 

21 _ 100510-001 

09/27/92 

2  Octobe 

5  Octobe 

DIFSWAOO 

001A 

Z2 _ 100208-004  09/27/92 

2  Octobe 

2  Octobe 

METHOD 

001A 

Z3 _ 101316-002  09/27/92 

13  Octob 

13  Octob 

DIFSWAOO 

001A 

22 _ 100517-001 

09/27/92 

2  Octobe 

5  Octobe 

NONE 

001A 

GC- 1 1001 11 -001 

09/27/92 

1  Octobe 

1  Octobe 

NONE 

001A 

GC392093008-05 

09/27/92 

30  Septe 

30  Septe 

352SWN00 

OOOC 

TP-G101313-001 

09/27/92 

1  Octobe 

14  Octob 

NONE 

001A 

TP-L100621-002 

09/27/92 

7  Octobe 

7  Octobe 

NONE 

001A 

TP-L100621-003 

09/27/92 

7  Octobe 

7  Octobe 

351SWN00 

OOOC 

GC192110212-26 

09/27/92 

1  Octobe 

3  Novemb 

352SWN00 

OOOC 

MSD192100609310  09/27/92 

1  Octobe 

6  Octobe 

NONE 

351SWN00 

001A 

OOOC 

GC-P100714-001 

GC192110213-26 

09/27/92 

09/27/92 

8  Octobe 

1  Octobe 

8  Octobe 

3  Novemb 

NONE 

NONE 

0002 

0002 

A403_09/27/92 

E120.1_09/27/92 

09/27/92 

09/27/92 

27  Septe 
27  Septe 

27  Sep^ 
27  Septe 

Compiled:  21  April  1994 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 

PREPARATION 

CODE 

FIELD 

BATCH  ID 

ANALYTICAL 

BATCH  ID 

DATE 

COLLECTED 

DATE 

PREPARED 

DATE 

ANALYZED 

E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

0002 

E150. 1^09/27/92 

09/27/92 

27  Septe 

27  Septe 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

OOOZ 

E170.1_09/27/92 

09/27/92 

27  Septe 

27  Septe 

SW6010 

-  Metals 

DIPSUAOO 

001A 

JA61J00918-010 

09/27/92 

2  Octobe 

9  Octobe 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSUAOO 

001A 

Z1 _ 100510-001 

09/27/92 

2  Octobe 

5  Octobe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSUAOO 

001A 

Z2 _ 100208-004 

09/27/92 

2  Octobe 

2  Octobe 

SW7471 

*  Mercury 

METHOD 

OOIA 

Z3 _ 101316-002 

09/27/92 

13  Octob 

13  Octob 

SU7740 

-  Selenium 

DIFSWAOO 

001A 

22 _ 100517-001 

09/27/92 

2  Octobe 

5  Octobe 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-T093011-001 

09/27/92 

1  Octobe 

1  Octobe 

SU8015 

-  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC392093008-05 

09/27/92 

30  Septe 

30  Septe 

SU8015ME 

352SWN00 

OOOB 

TP-G101313-001 

09/27/92 

1  Octobe 

14  Octob 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L100111-002 

09/27/92 

1  Octobe 

1  Octobe 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L100111-003 

09/27/92 

1  Octobe 

1  Octobe 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

0008 

GC192110212-26 

09/27/92 

1  Octobe 

3  Novemb 

SW8270 

-  Semi volatile  Organics 

352SWN00 

OOOB 

MSD 192 1006093 10 

09/27/92 

1  Octobe 

6  Octobe 

Sample 

ID  :  06-MU-02-01  CONF  Normal 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-P100714-001 

09/27/92 

8  Octobe 

8  Octobe 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

OOOB 

GC192110213-26 

09/27/92 

1  Octobe 

3  Novemb 

Sample 

ID  :  06-MW-02-01  MS  Matrix  Spike 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L100111-002 

09/27/92 

1  Octobe 

1  Octobe 

Sample 

ID  :  06-MW-02-01  MSD  Matrix  Spike 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-Ll00in-002 

09/27/92 

1  Octobe 

1  Octobe 

Sample 

ID  :  06-MW-03-01  Normal 

A403  - 

Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403_09/08/92 

09/08/92 

8  Sep tern 

8  Septem 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

0002 

E120. 1^09/08/92 

09/08/92 

8  Septem 

8  Septem 

E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

E150.1_09/08/92 

09/08/92 

8  Septem 

8  Septem 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

OOOZ 

£170.1^09/08/92 

09/08/92 

8  Septem 

8  Septem 

SU6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

OOOE 

JA61J01514-001 

09/08/92 

16  Septe 

15  Octob 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSWAOO 

OOOE 

Z2 _ 092108-001 

09/08/92 

16  Septe 

21  Septe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSUAOO 

OOOE 

Z1 _ 091817-001 

09/08/92 

16  Septe 

18  Septe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

OOOE 

Z3 _ 092815-001 

09/08/92 

28  Septe 

28  Septe 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSWAOO 

OOOE 

21 _ 092108-001 

09/08/92 

16  Septe 

21  Septe 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOOE 

GC-T091711-001 

09/08/92 

18  Septe 

18  Septe 

SW8015 

-  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOOE 

GC392091708-05 

09/08/92 

17  Septe 

17  Septe 

SU8015ME 

352SUN00 

OOOB 

TP-G100615-001 

09/08/92 

12  Septe 

6  Octobe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOOE 

TP-L092014-003 

09/08/92 

20  Septe 

20  Septe 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOOE 

TP-L092014-002 

09/08/92 

20  Septe 

20  Septe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

OOOB 

GC892101608-14 

09/08/92 

13  Septe 

17  Octob 

SU8270 

-  Semi volatile  Organics 

352SWN00 

0008 

MSD292092208350 

09/08/92 

12  Septe 

22  Septe 

Sample  ID  :  06-MW*03-01  CONF  Normal 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOB 

GC892101609-14 

09/08/92 

13  Septe 

17  Octob 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


PREPARATION  FIELD 


ANALYTICAL 
BATCH  ID 


COLLECTED  PREPARED  ANALY 


Sample  ID  :  06-MW'04“01  Normal 


A403  - 

Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403_09/29/92 

09/29/92 

29  Septe 

29  Septe 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

OOOZ 

El20.1_09/29/92 

09/29/92 

29  Septe 

29  Septe 

EISO.I 

-  pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

E150.1_09/29/92 

09/29/92 

29  Septe 

29  Septe 

E170,1 

-  Temperature 

NONE 

OOOZ 

El 70. 1^09/29/92 

09/29/92 

29  Septe 

29  Septe 

SW6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

001A 

JA61J00918-010 

09/29/92 

2  Octobe 

9  Octobe 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSUAOO 

001A 

Z1 _ 100510-001 

09/29/92 

2  Octobe 

5  Octobe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSWAOO 

001A 

Z2 _ 100208-004 

09/29/92 

2  Octobe 

2  Octobe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

001A 

23 _ 102218-001 

09/29/92 

22  Octob 

22  Octob 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSWAOO 

001A 

Z2 _ 100517-001 

09/29/92 

2  Octobe 

5  Octobe 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-I100212-001 

09/29/92 

3  Octobe 

3  Octobe 

SW8015 

-  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC392100708-05 

09/29/92 

7  Octobe 

7  Octobe 

SW8015ME 

352SWN00 

OOOB 

TP-G101513-001 

09/29/92 

3  Octobe 

16  Octob 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L100814-003 

09/29/92 

9  Octobe 

9  Octobe 

SW8020 

*  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L100814-002 

09/29/92 

9  Octobe 

9  Octobe 

SU8080 

-  Organoch lorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOB 

GC892110308-14 

09/29/92 

3  Octobe 

4  Novemb 

SW8270 

-  Semivolatile  Organics 

352SWN00 

OOOB 

MSD2921 007081 10 

09/29/92 

3  Octobe 

7  Octobe 

Sample 

ID  :  06-MW-04>01  CONF  Normal 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-P100714-001 

09/29/92 

8  Octobe 

8  Octobe 

SW8080 

-  Organoch lorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOB 

GC8921 10309-14 

09/29/92 

3  Octobe 

4  Novej^ 

Sample 

ID  :  06-MW-06-01  Normal 

A403  - 

Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403^09/27/92 

09/27/92 

27  Septe 

27  Septe 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

OOOZ 

£120.1^09/27/92 

09/27/92 

27  Septe 

27  Septe 

EISO.I 

-  pH, Electrometric 

NONE 

0002 

El50.1_09/27/92 

09/27/92 

27  Septe 

27  Septe 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

OOOZ 

El 70. 1^09/27/92 

09/27/92 

27  Septe 

27  Septe 

SW6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

OOIA 

JA61^100918-010 

09/27/92 

2  Octobe 

9  Octobe 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSWAOO 

OOIA 

Z1 _ 100510-001 

09/27/92 

2  Octobe 

5  Octobe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSWAOO 

OOIA 

Z2 _ 100208-004 

09/27/92 

2  Octobe 

2  Octobe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

OOIA 

Z3 _ 101316-002 

09/27/92 

13  Octob 

13  Octob 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSWAOO 

OOIA 

Z2 _ 100517-001 

09/27/92 

2  Octobe 

5  Octobe 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-T09301 1-001 

09/27/92 

1  Octobe 

1  Octobe 

SW8015 

-  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC392093008-05 

09/27/92 

30  Septe 

30  Septe 

SW8015ME 

352SWN00 

OOOB 

TP-G101313-001 

09/27/92 

1  Octobe 

14  Octob 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L100621-003 

09/27/92 

7  Octobe 

7  Octobe 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L100621-002 

09/27/92 

7  Octobe 

7  Octobe 

SW8080 

-  Organoch lorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOB 

GC192110212-26 

09/27/92 

1  Octobe 

3  Novemb 

SW8270 

-  Semivolatile  Organics 

352SWN00 

OOOB 

MSD 192 1006093 10 

09/27/92 

1  Octobe 

6  Octobe 

Sample 

ID  :  06-MW-06-01  CONF  Normal 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-P100714-001 

09/27/92 

8  Octobe 

8  Octobe 

SU8080 

-  Organoch lorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWNOO 

OOOB 

GC192110213-26 

09/27/92 

1  Octobe 

3  Novemb 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 

PREPARATION 

CODE 

FIELD 

BATCH  ID 

ANALYTICAL 

BATCH  ID 

DATE 

COLLECTED 

DATE 

PREPARED 

DATE 

ANALYZED 

Sample 

ID  :  06-MW-06-01  MS  Matrix  Spike 

SW6010 

-  Metals 

DIPSUAOO 

001A 

JA61J00918-010 

09/27/92 

2  Octobe 

9  Octobe 

SU7060 

’  Arsenic 

DtFSWAOO 

001A 

Z1 _ 100510-001 

09/27/92 

2  Octobe 

5  Octobe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSUAOO 

001A 

22 _ 100208-004 

09/27/92 

2  Octobe 

2  Octobe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

001A 

Z3 _ 101316-002 

09/27/92 

13  Octob 

13  Octob 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSUAOO 

001A 

22 _ 100517-001 

09/27/92 

2  Octobe 

5  Octobe 

SU8015 

-  Nonha logena ted  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC392093008-05 

09/27/92 

30  Septe 

30  Septe 

Sample 

ID  :  06-MW-06-01  MSD  Matrix  Spike 

SW6010 

-  Metals 

DIPSUAOO 

001A 

JA61J00918-010 

09/27/92 

2  Octobe 

9  Octobe 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSUAOO 

001A 

21 _ 100510-001 

09/27/92 

2  Octobe 

5  Octobe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSUAOO 

OOIA 

22 _ 100208-004 

09/27/92 

2  Octobe 

2  Octobe 

SW7471 

*  Mercury 

METHOD 

001A 

23 _ 101316-002 

09/27/92 

13  Octob 

13  Octob 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSUAOO 

001A 

22 _ 100517-001 

09/27/92 

2  Octobe 

5  Octobe 

SW8015 

-  Nonha logena ted  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC392093008-05 

09/27/92 

30  Septe 

30  Septe 

Sample 

ID  :  06-SW-01-01  Normal 

A403  - 

Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403^07/26/92 

07/26/92 

26  July 

26  July 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

0002 

E120.1_07/26/92 

07/26/92 

26  July 

26  July 

E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

£150,1^07/26/92 

07/26/92 

26  July 

26  July 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

OOOZ 

E170.1_07/26/92 

07/26/92 

26  July 

26  July 

SU6010 

“  Metals 

DIPSUAOO 

OOOB 

JA61_091 120-001 

07/26/92 

28  Augus 

11  Septe 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSUAOO 

OOOB 

23 _ 083109-002 

07/26/92 

28  Augus 

31  Augus 

SW7421 

-  Lead 

DIFSUAOO 

OOOB 

22 _ 090118-001 

07/26/92 

28  Augus 

1  Septem 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

OOOB 

23 _ 081221-002 

07/26/92 

12  Augus 

12  Augus 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSUAOO 

OOOB 

22 _ 082915-001 

07/26/92 

28  Augus 

29  Augus 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOOC 

GC-P080310-001 

07/26/92 

3  August 

3  August 

SW8015 

-  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOOC 

GC392080308-19 

07/26/92 

4  August 

4  August 

SU8015HE 

352SUN00 

OOOA 

TP-M090412-001 

07/26/92 

29  July 

4  Septem 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOOC 

TP-L080811-003 

07/26/92 

8  August 

8  August 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOOC 

TP-L080811-002 

07/26/92 

8  August 

8  August 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

OOOA 

GC192090214-13 

07/26/92 

29  July 

4  Septem 

SU8270 

-  Semi volatile  Organics 

352SUN00 

OOOA 

MSD292081 208090 

07/26/92 

29  July 

12  Augus 

Sample 

ID  :  06-SU-01-01  CONF  Normal 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOOC 

GC-T080722-001 

07/26/92 

7  August 

7  August 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUNOO 

OOOA 

GC192090215-13 

07/26/92 

29  July 

4  Septem 

Sample 

ID  :  06-SW-01-01  MS  Matrix  Spike 

SU6010 

-  Metals 

DIPSUAOO 

OOOB 

JA61_091 120-001 

07/26/92 

28  Augus 

11  Septe 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSUAOO 

OOOB 

23 _ 083109-002 

07/26/92 

28  Augus 

31  Augus 

SW7421 

-  Lead 

DIFSUAOO 

OOOB 

22 _ 090118-001 

07/26/92 

28  Augus 

1  Septem 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

OOOB 

23 _ 081221-002 

07/26/92 

12  Augus 

12  Augus 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSUAOO 

OOOB 

22 _ 082915-001 

07/26/92 

28  Augus 

29  Augus 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOOC 

GC-P080310-001 

07/26/92 

3  August 

3  August 

SU8015 

-  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOOC 

GC392080308-19 

07/26/92 

4  August 

4  August 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 

PREPARATION 

CODE 

FIELD 

BATCH  ID 

ANALYTICAL 

BATCH  ID 

DATE 

COLLECTED 

DATE 

PREPARED 

DATEjl 

ANALYH 

SW8015ME 

352SUN00 

OOOA 

TP-M090412‘'001 

07/26/92 

29  July 

4  Sep tern 

SW8020 

’  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOOC 

TP'L08081 1-003 

07/26/92 

8  August 

8  August 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

oooc 

TP-L08081 1-002 

07/26/92 

8  August 

8  August 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOA 

GC192090214-13 

07/26/92 

29  July 

4  Septem 

SW8270 

-  Semivolatile  Organics 

352SWN00 

OOOA 

MSD292081 208090  07/26/92 

29  July 

12  Augus 

Sample 

ID  :  06-SW-01-01  MS  CONF  Matrix  Spike 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOA 

GC192090215-13 

07/26/92 

29  July 

4  Septem 

Sample 

ID  :  06-SW-01-01  MSD  Matrix  Spike 

SU6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

OOOB 

JA61_091 120-001 

07/26/92 

28  Augus 

11  Septe 

SW7060 

”  Arsenic 

DIFSWAOO 

OOOB 

Z3 _ 083109-002  07/26/92 

28  Augus 

31  Augus 

SW7421 

-  Lead 

DIFSUAOO 

OOOB 

22 _ 090118-001 

07/26/92 

28  Augus 

1  Septem 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

OOOB 

Z3 _ 081221-002  07/26/92 

12  Augus 

12  Augus 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSUAOO 

OOOB 

22 _ 082915-001 

07/26/92 

28  Augus 

29  Augus 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOOC 

GC-P080310-001 

07/26/92 

3  August 

3  August 

SW8015 

-  Nonhalogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOOC 

GC392080308-19 

07/26/92 

4  August 

4  August 

SW8015ME 

352SUN00 

OOOA 

TP-M090412-001 

07/26/92 

29  July 

4  Septem 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOOC 

TP-L08081 1-003 

07/26/92 

8  August 

8  August 

SU8020 

‘  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOOC 

TP-L080811-002 

07/26/92 

8  August 

8  August 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

OOOA 

GC192090214-13 

07/26/92 

29  July 

4  Septem 

SW8270 

-  Semivolatile  Organics 

3S2SUN00 

OOOA 

MSD292081 208090  07/26/92 

29  July 

12  Aug^fl 

Sample  ID  :  06-SW-01-01  MSD  CONF  Matrix  Spike 


SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

Sample  ID  :  06-SW-02-01  Normal 

A403  -  Alkalinity 

E120.1  -  Specific  Conductance 

E150.1  -  pH, Electrometric 

E170.1  -  Temperature 

SW6010  -  Metals 

SW7060  -  Arsenic 

SW7421  -  Lead 

SW7471  -  Mercury 

SW7740  -  Selenium 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8015  -  Nonhalogenated  Volatile  Organics 
SW8015ME 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 
SW8270  -  Semivolatile  Organics 

Sample  ID  :  06-SW-02-01  CONF  Normal 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8080  ‘  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 


351SWN00 

OOOA 

GC192090215-13 

07/26/92 

29  July 

4  Septem 

NONE 

OOOZ 

A403^07/26/92 

07/26/92 

26  July 

26  July 

NONE 

OOOZ 

£120.1^07/26/92  07/26/92 

26  July 

26  July 

NONE 

OOOZ 

E150.1_07/26/92  07/26/92 

26  July 

26  July 

NONE 

OOOZ 

E170.1_07/26/92  07/26/92 

26  July 

26  July 

DIPSWAOO 

001 C 

JA61_091 120-001 

07/26/92 

28  Augus 

11  Septe 

DIFSWAOO 

001C 

Z3 _ 083109-002  07/26/92 

28  Augus 

31  Augus 

DIFSWAOO 

001  c 

Z2 _ 090118-001 

07/26/92 

28  Augus 

1  Septem 

METHOD 

001C 

Z3 _ 081221-002  07/26/92 

12  Augus 

12  Augus 

DIFSWAOO 

001C 

Z2 _ 082915-001 

07/26/92 

28  Augus 

29  Augus 

NONE 

001C 

GC-J080412-001 

07/26/92 

4  August 

4  August 

NONE 

001C 

GC392080308-19 

07/26/92 

4  August 

4  August 

352SWN00 

001C 

TP-M090514-001 

07/26/92 

29  July 

6  Septem 

NONE 

001C 

TP-L08081 1-002 

07/26/92 

8  August 

8  August 

NONE 

001C 

TP-L08081 1-003 

07/26/92 

8  August 

8  August 

351SWN00 

001C 

GC192090214-13 

07/26/92 

29  July 

4  Septem 

352SWN00 

001C 

MSD292081307550  07/26/92 

29  July 

13  Augus 

NONE 

001C 

GC-T080722-001 

07/26/92 

7  August 

7  August 

351SWN00 

001C 

GC192090215-13 

07/26/92 

29  July 

4  Septem 

Compiled:  21  April  1994 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 

PREPARATION  FIELD  ANALYTICAL 

CODE  BATCH  ID  BATCH  ID 

DATE 

COLLECTED 

DATE 

PREPARED 

DATE 

ANALYZED 

Sample 

ID  :  07-BT-01  Trip  Blank 

SU8240 

-  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

450292082107270 

1  08/09/92 

21  Augus 

21  Augus 

Sample 

ID  :  07-BT-02  Trip  Blank 

SW8240 

-  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

450392091508530 

09/04/92 

15  Septe 

15  Septe 

Sample 

ID  :  07-BT-04  Trip  Blank 

SW8010 

*  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

111D 

GC-T090816-001 

09/01/92 

9  Septem 

9  Septem 

SU8015 

-  Nonha logena ted  Volatile  Organics 

NONE 

111D 

GC392090808-5 

09/01/92 

8  Septem 

8  Septem 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

111D 

TP-L091116-003 

09/01/92 

12  Septe 

12  Septe 

Sample 

ID  :  07-BT-04  CONF  Trip  Blank 

SU8010 

’  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

111D 

GC-J091011-001 

09/01/92 

11  Septe 

11  Septe 

SU8020 

’  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

111D 

TP-L091116-002 

09/01/92 

12  Septe 

12  Septe 

Sample 

ID  :  07-BT-05  Trip  Blank 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP’L080923-003 

07/27/92 

10  Augus 

10  Augus 

Sample 

ID  :  07-BT-05  CONF  Trip  Blank 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L080923-002 

07/27/92 

10  Augus 

10  Augus 

Sample 

ID  :  07-DS-04  Ambient  Conditions  Blank 

SW8240 

-  Volatile  Organics 

NONE 

211B 

450492081711430 

08/09/92 

17  Augus 

17  Augus 

Sample 

ID  :  07-DS'’05  Equipment  Blank 

SU6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

010C 

JA61_091022-002 

08/09/92 

1  Septem 

11  Septe 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSUAOO 

010C 

Z3 _ 090808-001 

08/09/92 

1  Septem 

8  Septem 

SW7421 

-  Lead 

DIFSUAOO 

010C 

Z1 _ 090919-001 

08/09/92 

1  Septem 

9  Septem 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

010C 

23 _ 082518-003 

08/09/92 

25  Augus 

25  Augus 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSUAOO 

010C 

Z1 _ 090820-001 

08/09/92 

1  Septem 

8  Septem 

SW8015ME 

352SUN00 

211B 

TP-M091814-001 

08/09/92 

13  Augus 

19  Septe 

SW8020 

*  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

010C 

TP-L082113-002 

08/09/92 

21  Augus 

21  Augus 

SW8020 

*  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

010C 

TP-L082113-003 

08/09/92 

21  Augus 

21  Augus 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

010C 

GC192091512-14 

08/09/92 

12  Augus 

16  Septe 

SW8240 

-  Volatile  Organics 

NONE 

211B 

450492081711430 

08/09/92 

17  Augus 

17  Augus 

SU8270 

’  Semivolatile  Organics 

352SWN00 

010C 

MSD292082808230 

08/09/92 

12  Augus 

29  Augus 

SW9045 

-  Soi 1  pH 

NONE 

211B 

925--081215-001 

08/09/92 

12  Augus 

12  Augus 

Sample 

ID  :  07-DS-05  CONF  Equipment  Blank 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

OlOC 

GC192091513-14 

08/09/92 

12  Augus 

16  Septe 

Compiled:  21  April  1994  NA  :  Not  Applicable  Page:  A*8-41 


TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 

PREPARATION 

CODE 

FIELD 

BATCH 

ANALYTICAL 

ID  BATCH  ID 

DATE  DATE 

COLLECTED  PREPARED 

DATE^^ 

ANALY.^B 

Sample  ID  :  07-DS-05  MS  Matrix  Spike 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

010C 

TP-L082113-003 

08/09/92 

21  Augus 

21  Augus 

Sample  ID  :  07-DS-05  MSD  Matrix  Spike 

SW8020  '  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

010C 

TP-L082113-003 

08/09/92 

21  Augus 

21  Augus 

Sample  ID  :  07-DS-06  Equipment  Blank 

SW8270  -  Semi volatile  Organics 

352SWN00 

OOOD 

MSD 192091 508320 

08/30/92 

4  Septem 

15  Septe 

SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

352SUN00 

GOOD 

LCC92091612-1 

08/30/92 

4  Septem 

15  Septe 

Sample  ID  :  07-DS-09  Field  Duplicate 

A403  -  Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403^08/31/92 

08/31/92 

31  Augus 

31  Augus 

E120,1  •  Specific  Conductance 

NONE 

OOOZ 

E120.1_08/31/92 

08/31/92 

31  Augus 

31  Augus 

E150.1  -  pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

E150.1_08/31/92 

08/31/92 

31  Augus 

31  Augus 

E160.1  -  Residue,  Filterable  (TDS) 

NONE 

010C 

TDS--091115-001 

09/06/92 

11  Septe 

11  Septe 

El 70.1  -  Temperature 

NONE 

OOOZ 

E170. 1^08/31/92 

08/31/92 

31  Augus 

31  Augus 

SW6010  -  Metals 

DIPSWAOO 

010C 

JA61J00521-011 

09/06/92 

14  Septe 

5  Octobe 

SW7060  -  Arsenic 

DIFSWAOO 

010C 

23 _ 091608-002 

09/06/92 

14  Septe 

16  Septe 

SU7421  -  Lead 

DIFSWAOO 

010C 

22 _ 091517-001 

09/06/92 

14  Septe 

15  Se;^^ 

SW7471  -  Mercury 

METHOD 

010C 

23 _ 092418-003 

09/06/92 

24  Septe 

24  Se^^ 

SW7740  -  Selenium 

DIFSWAOO 

010C 

21 _ 091608-002 

09/06/92 

14  Septe 

16  Septe 

SW8010  ‘  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-T091819’001 

09/10/92 

19  Septe 

19  Septe 

SW8015  ’  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC39209 171 0-03 

09/10/92 

18  Septe 

18  Septe 

SU8015ME 

352SUN00 

OOOE 

TP-G100615-001 

09/06/92 

10  Septe 

7  Octobe 

$W8020  “  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L092218-003 

09/10/92 

23  Septe 

23  Septe 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L092218-002 

09/10/92 

23  Septe 

23  Septe 

SW8080  -  Organoch lorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOE 

GC892101308-42 

09/06/92 

11  Septe 

14  Octob 

SW8270  -  Semivolatile  Organics 

352SWN00 

OOOE 

MSD292091608230 

09/06/92 

10  Septe 

16  Septe 

Sample  ID  :  07-DS-09  CONF  Field  Duplicate 

SW8080  -  Organoch lorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOE 

GC892101309-42 

09/06/92 

11  Septe 

14  Octob 

Sample  ID  :  07-DS-10  Field  Duplicate 

A403  -  Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403__09/01/92 

09/01/92 

1  Septem 

1  Septem 

El 20.1  -  Specific  Conductance 

NONE 

0002 

E120.1_09/01/92 

09/01/92 

1  Septem 

1  Septem 

E150.1  -  pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

E150.1_09/01/92 

09/01/92 

1  Septem 

1  Septem 

E160.1  -  Residue,  Filterable  (TDS) 

NONE 

OOOB 

TDS--090415-001 

09/01/92 

4  Septem 

4  Septem 

E170.1  -  Temperature 

NONE 

OOOZ 

E170.1_09/01/92 

09/01/92 

1  Septem 

1  Septem 

SW6010  -  Metals 

DIPSWAOO 

010C 

JA61_100411-001 

09/01/92 

9  Septem 

4  Octobe 

SW7060  •  Arsenic 

DIFSWAOO 

010C 

23 _ 091408-002 

09/01/92 

9  Septem 

14  Septe 

SW7421  -  Lead 

DIFSWAOO 

010C 

Z2 _ 091717-001 

09/01/92 

9  Septem 

17  Septe 

SW7471  -  Mercury 

METHOD 

010C 

23 _ 092418-003 

09/01/92 

24  Septe 

24  Septe^ 

SW7740  -  Selenium 

DIFSWAOO 

010C 

22 _ 091409-001 

09/01/92 

9  Septem 

14  Ser^^ 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

111D 

GC-T090816-001 

09/01/92 

9  Septem 

9  Sept^^^ 

SW8015  -  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

111D 

GC392090808-5 

09/01/92 

8  Septem 

8  Septem 

Compiled:  21  April  1994 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 

PREPARATION  FIELD 

CODE  BATCH  ID 

ANALYTICAL 

BATCH  ID 

DATE 

COLLECTED 

DATE 

PREPARED 

DATE 

ANALYZED 

SU8015ME 

SU8020  - 

Aromatic  Volatile  Organics 

352SWN00  OOOB 

NONE  111D 

TP-M09U13-001 

TP-L091 116-003 

09/01/92 

09/01/92 

4  Septem 
12  Septe 

15  Septe 
12  Septe 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics  NONE  111D  TP-L091 1 16-002  09/01/92  12  Septe  12  Septe 
SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs  351SWN00  OOOB  GC692100712-14  09/01/92  4  Septem  7  Octobe 
SW8270  -  Semivolatile  Organics  352SWN00  OOOB  MSD 19209 1609020  09/01/92  3  Septem  16  Septe 


Sample  ID  :  07-DS-10  CONF  Field  Duplicate 


SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

111D 

GC-J091419-001 

09/01/92 

15  Septe 

15  Septe 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

OOOB 

GC692100713-14 

09/01/92 

4  Septem 

7  Octobe 

Sample 

ID  :  07-DS-10  MS  Matrix  Spike 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

111D 

GC-J091419-001 

09/01/92 

15  Septe 

15  Septe 

Sample 

ID  :  07-DS-10  MSD  Matrix  Spike 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

111D 

GC-J091419-001 

09/01/92 

15  Septe 

15  Septe 

Sample 

ID  :  07-DS-11  Equipment  Blank 

E160.1 

-  Residue,  Filterable  (TDS) 

NONE 

111D 

TOS--090415-001 

09/01/92 

4  Septem 

4  Septem 

SU6010 

-  Metals 

DIPSUAOO 

010C 

JA61_10041 1-001 

09/01/92 

9  Septem 

4  Octobe 

SU7060 

-  Arsenic 

DIFSWAOO 

010C 

Z3 _ 091408-002 

09/01/92 

9  Septem 

14  Septe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSWAOO 

OlOC 

Z2 _ 091717-001 

09/01/92 

9  Septem 

17  Septe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

010C 

Z3 _ 092418-003  09/01/92 

24  Septe 

24  Septe 

SU7740 

-  Selenium 

DIFSWAOO 

OlOC 

Z2 _ 091409-001 

09/01/92 

9  Septem 

14  Septe 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

HID 

GC-T090816-001 

09/01/92 

9  Septem 

9  Septem 

SW8015 

-  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

HID 

GC392090808-5 

09/01/92 

8  Septem 

8  Septem 

SU8015ME 

352SUN00 

OlOC 

TP-M091413-001 

09/01/92 

4  Septem 

15  Septe 

SU8020 

-Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

HID 

TP-L091 116-003 

09/01/92 

12  Septe 

12  Septe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OlOC 

GC692100712-14 

09/01/92 

4  Septem 

7  Octobe 

SW8270 

-  Semi volatile  Organics 

352SUN00 

OlOC 

MSD192091508320 

09/01/92 

3  Septem 

15  Septe 

Sample 

ID  :  07-DS-11  CONF  Equipment  Blank 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

HID 

GC-J0910H-001 

09/01/92 

10  Septe 

10  Septe 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

HID 

TP-L091 116-002 

09/01/92 

12  Septe 

12  Septe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

OlOC 

GC692 100713- 14 

09/01/92 

4  Septem 

7  Octobe 

Sample 

ID  :  07-DS-12  Ambient  Conditions  Blank 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

HID 

GC-T090816-001 

09/01/92 

9  Septem 

9  Septem 

SW8015 

-  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

HID 

GC392090808-5 

09/01/92 

8  Septem 

8  Septem 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

HID 

TP-L09H16-003 

09/01/92 

12  Septe 

12  Septe 

Sample 

ID  :  07-DS-12  CONF  Ambient  Conditions  Blank 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

HID 

GC-J0910H-001 

09/01/92 

10  Septe 

10  Septe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

HID 

TP-L091 116-002 

09/01/92 

12  Septe 

12  Septe 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


PREPARATION  FIELD  ANALYTICAL  DATE  DATE 

method  CODE  BATCH  ID  BATCH  ID  COLLECTED  PREPARED 


Sample  ID  :  OZ-MW-Ol-OI  Normal 

A403  -  Alkalinity 
El 20,1  -  Specific  Conductance 
E150.1  -  pH, Electrometric 
E160.1  -  Residue,  Filterable  (TDS) 

El 70.1  -  Temperature 
SW6010  -  Metals 
SW7060  -  Arsenic 
SW7421  -  Lead 
SW7471  -  Mercury 
SW7740  *  Selenium 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8015  -  Nonhalogenated  Volatile  Organics 
SW8015ME 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8080  -  Organoch lorine  Pesticides  and  PCBs 
SW8270  •  Semivolatile  Organics 

Sample  ID  :  07-MW-01-01  CONF  Normal 

SW8080  •  Organoch lorine  Pesticides  and  PCBs 

Sample  ID  ;  07-MW-01-01  MS  Matrix  Spike 

SW6010  -  Metals 
SW7060  -  Arsenic 
SW7421  -  Lead 
SW7471  -  Mercury 
SW7740  -  Selenium 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8015  -  Nonhalogenated  Volatile  Organics 
SW8015ME 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8080  -  Organoch lorine  Pesticides  and  PCBs 
SW8270  -  Semivolatile  Organics 

Sample  ID  :  07-MW-01-01  MS  CONF  Matrix  Spike 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8080  '  Organoch lorine  Pesticides  and  PCBs 

Sample  ID  :  07-MW-OI'OI  MSD  Matrix  Spike 

SW6010  -  Metals 
SW7060  -  Arsenic 
SW7421  -  Lead 
SW7471  *  Mercury 
SW7740  -  Selenium 

SW8010  “  Halogenated  Volatile  Organics 


NONE 

OOOZ 

A4 03^08/3 1/92 

08/31/92 

31 

Augus 

NONE 

OOOZ 

E120.1_08/31/92  08/31/92 

31 

Augus 

NONE 

OOOZ 

E150.1_08/31/92  08/31/92 

31 

Augus 

NONE 

010C 

TDS--091115-001 

09/06/92 

11 

Septe 

NONE 

OOOZ 

E170.1_08/31/92  08/31/92 

31 

Augus 

DIPSWAOO 

010C 

JA61J00521-011 

09/06/92 

14  Septe 

DIFSWAOO 

010C 

Z3 _ 091608-002  09/06/92 

14  Septe 

DIFSWAOO 

010C 

22 _ 091517-001 

09/06/92 

14  Septe 

METHOD 

010C 

Z3 _ 092418-003 

09/06/92 

24 

Septe 

DIFSWAOO 

OlOC 

Z1 _ 091608-002  09/06/92 

14  Septe 

NONE 

001A 

GC-T091819-001 

09/10/92 

19  Septe 

NONE 

OOIA 

GC392091710-03 

09/10/92 

18 

Septe 

352SWN00 

OOOE 

TP-G100615-001 

09/06/92 

10  Septe 

NONE 

OOIA 

TP-L092218-002 

09/10/92 

23 

Septe 

NONE 

OOIA 

TP-L092218-003 

09/10/92 

23 

Septe 

351SWN00 

OOOE 

GC892101308-42 

09/06/92 

11 

Septe 

352SWN00 

OOOE 

MSD292091 608230  09/06/92 

10 

Septe 

351SWN00 

OOOE 

GC8921 01309-42 

09/06/92 

11  Septe 

DIPSWAOO 

010C 

JA61J00521-011 

09/06/92 

14  Septe 

DIFSWAOO 

010C 

Z3 _ 091608-002  09/06/92 

14  Septe 

DIFSWAOO 

OlOC 

Z2 _ 091517-001 

09/06/92 

14  Septe 

METHOD 

010C 

Z3 _ 092418-003  09/06/92 

24  Septe 

DIFSWAOO 

OlOC 

Z1 _ 091608-002  09/06/92 

14  Septe 

NONE 

OOIA 

GC-T091819-001 

09/10/92 

19  Septe 

NONE 

OOIA 

GC392091710-03 

09/10/92 

18  Septe 

352SWN00 

OOOE 

TP-G100615-001 

09/06/92 

10  Septe 

NONE 

OOIA 

TP-L092218-003 

09/10/92 

23  Septe 

351SWN00 

OOOE 

GC892101308-42 

09/06/92 

11  Septe 

352SWN00 

OOOE 

MSD292091608230 

09/06/92 

10  Septe 

NONE 

OOIA 

TP-L092218-002 

09/10/92 

23 

Septe 

351SWN00 

OOOE 

GC892101309-42 

09/06/92 

11 

Septe 

DIPSWAOO 

OlOC 

JA61J00521-011  09/06/92 

14  Septe 

DIFSWAOO 

OlOC 

Z3_ 

_ 091608-002  09/06/92 

14  Septe 

DIFSWAOO 

OlOC 

Z2_ 

_ 091517-001  09/06/92 

14  Septe 

METHOD 

OlOC 

Z3^ 

_ 092418-003  09/06/92 

24  Septe 

DIFSWAOO 

OlOC 

_ 091608-002  09/06/92 

14  Septe 

NONE 

OOIA 

GC- 

■T091819-001  09/10/92 

19  Septe 

DATE. 

analy: 


31  Augus 
31  Augus 
31  Augus 
11  Septe 
31  Augus 
5  Octobe 
16  Septe 

15  Septe 
24  Septe 

16  Septe 
19  Septe 
18  Septe 
7  Octobe 
23  Septe 
23  Septe 
14  Octob 
16  Septe 


5  Octobe 
16  Septe 

15  Septe 
24  Septe 

16  Septe 
19  Septe 
18  Septe 
7  Octobe 
23  Septe 
14  Octob 
16  Septe 


23  Septe 
14  Octob 


15  Septe 
24  Sep^l 

16  SepSi 
19  Septe 


Compiled:  21  April  1994 


NA  :  Not  Applicable 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


PREPARATION  FIELD  ANALYTICAL  DATE  DATE  DATE 
method  CODE  BATCH  ID  BATCH  ID  COLLECTED  PREPARED  ANALYZED 


SW8015 

-  Nonha logena ted  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC3920917T0-03 

09/10/92 

18  Septe 

18  Septe 

SW8015HE 

352SWN00 

OOOE 

TP-G100615-001 

09/06/92 

10  Septe 

7  Octobe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L092218-003 

09/10/92 

23  Septe 

23  Septe 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOE 

GC892101308-42 

09/06/92 

11  Septe 

14  Octob 

SW8270 

'  Semivolatile  Organics 

352SWN00 

OOOE 

MSD292091608230  09/06/92 

10  Septe 

16  Septe 

Sample 

ID  :  07-MU-01-01  MSD  CONF  Matrix  Spike 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L092218-002 

09/10/92 

23  Septe 

23  Septe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOE 

GC892101309-42 

09/06/92 

11  Septe 

14  Octob 

Sample 

ID  :  07-MW-02-01  Normal 

A403  - 

Alkat inity 

NONE 

OOOZ 

A403_09/01/92 

09/01/92 

1  Septem 

1  Septem 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

OOOZ 

El20.1_09/01/92  09/01/92 

1  Septem 

1  Septem 

E150.1 

“  pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

E150.1_09/01/92  09/01/92 

1  Septem 

1  Septem 

E160.1 

-  Residue,  Filterable  (TDS) 

NONE 

OOOA 

TDS--090415-001 

09/01/92 

4  Septem 

4  Septem 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

OOOZ 

E170. 1^09/01/92  09/01/92 

1  Septem 

1  Septem 

SU6010 

-  Metals 

DIPSUAOO 

010C 

JA61J0041 1-001 

09/01/92 

9  Septem 

4  Octobe 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSWAOO 

010C 

Z3 _ 091408-002  09/01/92 

9  Septem 

14  Septe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSUAOO 

010C 

Z2 _ 091717-001 

09/01/92 

9  Septem 

17  Septe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

010C 

Z3 _ 092418-003  09/01/92 

24  Septe 

24  Septe 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSUAOO 

010C 

Z2 _ 091409-001 

09/01/92 

9  Septem 

14  Septe 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

111D 

GC-T090816-001 

09/01/92 

8  Septem 

8  Septem 

SW8015 

-  Nonha logena ted  Volatile  Organics 

NONE 

111D 

GC392090808-5 

09/01/92 

8  Septem 

8  Septem 

SU8015ME 

352SWN00 

OOOA 

TP-M091413-001 

09/01/92 

4  Septem 

15  Septe 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

HID 

TP-L091 116-003 

09/01/92 

11  Septe 

11  Septe 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

111D 

TP-L091116-002 

09/01/92 

11  Septe 

11  Septe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWNOO 

OOOA 

GC692100712-14 

09/01/92 

4  Septem 

7  Octobe 

SW8270 

-  Semi  volatile  Organics 

352SUN00 

OOOA 

MSD192091508320 

09/01/92 

3  Septem 

15  Septe 

Sample 

ID  :  07-MW-02-01  CONF  Normal 

SW8080 

•  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOA 

GC692100713-14 

09/01/92 

4  Septem 

7  Octobe 

Sample 

ID  :  07-MW-02-01  MS  Matrix  Spike 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

111D 

GC-T090816-001 

09/01/92 

9  Septem 

9  Septem 

SW8015 

-  Nonhalogenated  Volatile  Organics 

NONE 

111D 

GC392090808-5 

09/01/92 

8  Septem 

8  Septem 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

111D 

TP-L091 116-003 

09/01/92 

11  Septe 

11  Septe 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

111D 

TP-L091116-002 

09/01/92 

11  Septe 

11  Septe 

Sample 

ID  :  07-MW-02-01  MSD  Matrix  Spike 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

111D 

GC-T090816-001 

09/01/92 

9  Septem 

9  Septem 

SU8015 

-  Nonhalogenated  Volatile  Organics 

NONE 

111D 

GC392090808-5 

09/01/92 

8  Septem 

8  Septem 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

111D 

TP-L091 116-003 

09/01/92 

11  Septe 

11  Septe 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

111D 

TP-L091116-002 

09/01/92 

11  Septe 

11  Septe 

Compiled:  21  April  1994 


NA  :  Not  Applicable 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 


PREPARATION  FIELD 
CODE  BATCH  ID 


ANALYTICAL  DATE  DATE  DATE 

BATCH  ID  COLLECTED  PREPARED  ANALY 


Sample  ID  :  07-MW-03-01  Normal 


A403  - 

Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403_09/01/92  09/01/92 

1  Septem 

1  Septem 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

OOOZ 

E120.1_09/01/92  09/01/92 

1  Septem 

1  Septem 

E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

E150.1_09/01/92  09/01/92 

1  Septem 

1  Septem 

E160.1 

-  Residue,  Filterable  (TDS) 

NONE 

OOOA 

TOS--090415-001  09/01/92 

4  Septem 

4  Septem 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

OOOZ 

E170.1_09/01/92  09/01/92 

1  Septem 

1  Septem 

SW6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

010C 

JA61J00411-001  09/01/92 

9  Septem 

4  Octobe 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSWAOO 

010C 

Z3 _ 091408-002  09/01/92 

9  Septem 

14  Septe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSWAOO 

OlOC 

Z2 _ 091717-001  09/01/92 

9  Septem 

17  Septe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

010C 

Z3 _ 092418-003  09/01/92 

24  Septe 

24  Septe 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSWAOO 

010C 

Z2 _ 091409-001  09/01/92 

9  Septem 

14  Septe 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

HID 

GC-T090816-001  09/01/92 

9  Septem 

9  Septem 

SW8015 

-  Nonhalogenated  Volatile  Organics 

NONE 

111D 

GC392090808-5  09/01/92 

8  Septem 

8  Septem 

SW8015ME 

352SWN00 

OOOA 

TP-M091413-001  09/01/92 

4  Septem 

15  Septe 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

HID 

TP-L091116-003  09/01/92 

12  Septe 

12  Septe 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

1HD 

TP-L091116-002  09/01/92 

12  Septe 

12  Septe 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOA 

GC692100712-14  09/01/92 

4  Septem 

8  Octobe 

SW8270 

-  Semivolatile  Organics 

352SWN00 

OOOA 

MSD 192091 508320  09/01/92 

3  Septem 

15  Septe 

Sample 

ID  :  07-MW-03‘01  CONF  Normal 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOA 

GC692 1 0071 3-14  09/01/92 

4  Septem 

8  Octo^ 

Sample 

ID  :  07*MW-04-01  Normal 

A403  - 

Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403_09/01/92  09/01/92 

1  Septem 

1  Septem 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

OOOZ 

E120.1_09/01/92  09/01/92 

1  Septem 

1  Septem 

E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

E150.1_09/01/92  09/01/92 

1  Septem 

1  Septem 

E160.1 

-  Residue,  Filterable  (TDS) 

NONE 

OOOB 

TDS- -090415-001  09/01/92 

4  Septem 

4  Septem 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

OOOZ 

E170.1_09/01/92  09/01/92 

1  Septem 

1  Septem 

SW6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

010C 

JA61J00411-001  09/01/92 

9  Septem 

4  Octobe 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSWAOO 

010C 

Z3 _ 091408-002  09/01/92 

9  Septem 

14  Septe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSWAOO 

010C 

22 _ 091717-001  09/01/92 

9  Septem 

17  Septe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

010C 

Z3 _ 092418-003  09/01/92 

24  Septe 

24  Septe 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSWAOO 

010C 

Z2 _ 091409-001  09/01/92 

9  Septem 

14  Septe 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

HID 

GC-T090816-001  09/01/92 

9  Septem 

9  Septem 

SW8015 

-  Nonhalogenated  Volatile  Organics 

NONE 

HID 

GC392090808-5  09/01/92 

8  Septem 

8  Septem 

SU8015ME 

352SWN00 

OOOB 

TP-M091413-001  09/01/92 

4  Septem 

15  Septe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

HID 

TP-L091116-002  09/01/92 

12  Septe 

12  Septe 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

HID 

TP-L091 116-003  09/01/92 

12  Septe 

12  Septe 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOB 

GC692100712-14  09/01/92 

4  Septem 

7  Octobe 

SW8270 

-  Semivolatile  Organics 

352SWN00 

OOOB 

MSD192091508320  09/01/92 

3  Septem 

15  Septe 

Sample 

ID  :  07-MW*04-01  CONF  Normal 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

HID 

GC-J091011-001  09/01/92 

10  Septe 

10  Septe 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOB 

GC692100713-14  09/01/92 

4  Septem 

7  Octobe 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 

PREPARATION 

CODE 

FIELD 

BATCH  ID 

ANALYTICAL 

BATCH  ID 

DATE 

COLLECTED 

DATE 

PREPARED 

DATE 

ANALYZED 

Sample 

ID  ;  07-MW-04-01  MS  Matrix  Spike 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

111D 

GC-J091011-t)01 

09/01/92 

10  Septe 

10  Septe 

Sample 

ID  :  07-MW-04-01  MSD  Matrix  Spike 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

111D 

GC-J091011-001 

09/01/92 

10  Septe 

10  Septe 

Sample 

ID  :  07-SW-01-01  Normal 

A403  - 

Alkalinity 

NONE 

oooz 

A403^07/27/92 

07/27/92 

27  July 

27  July 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

OOOZ 

El20.1_07/27/92 

07/27/92 

27  July 

27  July 

E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

oooz 

El50.1_07/27/92 

07/27/92 

27  July 

27  July 

E160.1 

-  Residue,  Filterable  (TDS) 

NONE 

001B 

TDS_073015-001 

07/27/92 

30  July 

30  July 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

oooz 

E170.1_07/27/92 

07/27/92 

27  July 

27  July 

SW6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

OOOB 

JA61_091610-001 

07/27/92 

28  Augus 

16  Septe 

SW6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

OOOB 

JA61_091 120-001 

07/27/92 

28  Augus 

11  Septe 

SU7060 

-  Arsenic 

DIFSUAOO 

OOOB 

23 _ 083109-002 

07/27/92 

28  Augus 

31  Augus 

SW7421 

-  Lead 

DIPSWAOO 

OOOB 

Z2 _ 090118-001 

07/27/92 

28  Augus 

1  Septem 

SU7471 

-  Mercury 

METHOD 

OOOB 

D2 _ 081913-001 

07/27/92 

19  Augus 

19  Augus 

SU7740 

-  Selenium 

DIPSWAOO 

OOOB 

Z2 _ 082915-001 

07/27/92 

28  Augus 

29  Augus 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-P080622-001 

07/27/92 

7  August 

7  August 

SW8015 

*  Nonha logena ted  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC392080308-31 

07/27/92 

4  August 

4  August 

SU8015ME 

352SWN00 

OOIA 

TP-M090514-001 

07/27/92 

30  July 

6  Septem 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L080923-003 

07/27/92 

10  Augus 

10  Augus 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L080923-002 

07/27/92 

10  Augus 

10  Augus 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

001A 

GC192090212-14 

07/27/92 

1  August 

3  Septem 

SW8270 

-  Semi volatile  Organics 

352SUN00 

001A 

MSD 1920905 10590 

08/17/92 

20  Augus 

5  Septem 

Sample 

ID  :  07-SW-01-01  CONF  Normal 

SU8010 

'  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-T080722-001 

07/27/92 

7  August 

7  August 

SU8080 

“  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

001A 

GC192090213-14 

07/27/92 

1  August 

3  Septem 

Sample 

ID  :  07-SW-01-01  MS  Matrix  Spike 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-P080622-001 

07/27/92 

7  August 

7  August 

Sample 

ID  :  07-SW*01-01  MSD  Matrix  Spike 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-P080622-001 

07/27/92 

7  August 

7  August 

Sample 

ID  :  07-SW-02-01  Normal 

A403  - 

Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403_07/27/92 

07/27/92 

27  July 

27  July 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

OOOZ 

E120.1_07/27/92 

07/27/92 

27  July 

27  July 

E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

E150. 1^07/27/92 

07/27/92 

27  July 

27  July 

E160.1 

-  Residue,  Filterable  (TDS) 

NONE 

OOOB 

TDS_073015-001 

07/27/92 

30  July 

30  July 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

OOOZ 

E170.1_07/27/92 

07/27/92 

27  July 

27  July 

SU6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

OOOB 

JA61_091120-001 

07/27/92 

28  Augus 

11  Septe 

SU7060 

-  Arsenic 

DIFSUAOO 

OOOB 

Z3 _ 083109-002 

07/27/92 

28  Augus 

31  Augus 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 

PREPARATION 

CODE 

FIELD 

BATCH  ID 

ANALYTICAL 

BATCH  ID 

DATE 

COLLECTED 

DATE 

1  PREPARED 

SU7421  -  Lead 

DIFSWAOO 

OOOB 

Z2 _ 090118-001 

07/27/92 

28  Augus 

1  Septem 

SW7471  -  Mercury 

METHOD 

OOOB 

D2 _ 081913-001 

07/27/92 

19  Augus 

19  Augus 

SW7740  -  Selenium 

DIFSWAOO 

OOOB 

Z2 _ 082915-001 

07/27/92 

28  Augus 

29  Augus 

SW8010  *  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-P080622-001 

07/27/92 

7  August 

7  August 

SW8015  -  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC392080308-31 

07/27/92 

4  August 

4  August 

SU8015ME 

352SWN00 

OOOB 

TP-M090514-001 

07/27/92 

30  July 

6  Septem 

SW8020  •  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L08081 1-002 

07/27/92 

8  August 

8  August 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L080811-003 

07/27/92 

8  August 

8  August 

SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOB 

GC192090212-14 

07/27/92 

1  August 

3  Septem 

SW8270  -  Semivolatile  Organics 

352SWN00 

001A 

MSD192090510590 

08/17/92 

20  Augus 

5  Septem 

Sample  ID  :  07-SW-02-01  CONF  Normal 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-T080722-001 

07/27/92 

7  August 

7  August 

SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOB 

GC192090213-14 

07/27/92 

1  August 

3  Septem 

Sample  ID  :  09-BT-01  Trip  Blank 

SW8240  -  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

450192071308380 

07/06/92 

13  July 

13  July 

Sample  ID  :  09-BT-02  Trip  Blank 

SW8015  -  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC392091716-03 

09/14/92 

20  Septe 

20  Septe 

Sample  ID  :  09-BT-03  Trip  Blank 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-J092111-001 

09/15/92 

22  Septe 

• 

22  Septe 

SW8020  "  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L092511-003 

09/15/92 

25  Septe 

25  Septe 

Sample  ID  :  09-BT-03  CONF  Trip  Blank 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP- L09251 1-002 

09/15/92 

25  Septe 

25  Septe 

Sample  ID  :  09-BT-04  Trip  Blank 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-T092410-001 

09/15/92 

24  Septe 

24  Septe 

SW8020  *  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L092511-003 

09/15/92 

25  Septe 

25  Septe 

San^Dle  ID  :  09-BT-04  CONF  Trip  Blank 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L092511-002 

09/15/92 

25  Septe 

25  Septe 

Sample  ID  :  09*BT-05  Trip  Blank 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-n00610-001 

09/30/92 

7  Octobe 

7  Octobe 

SW8020  *  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L101213-003 

09/30/92 

12  Octob 

12  Octob 

Sample  ID  :  09-BT-05  CONF  Trip  Blank 


SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8020  “  Aromatic  Volatile  Organics 


NONE  001A 
NONE  001 A 


GC‘P100612-001  09/30/92  7  Octobe 

TP-L101213-002  09/30/92  12  Octob 


Compiled;  21  April  1994 
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TABLE  A'8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 

PREPARATION 

CODE 

FIELD 

BATCH  ID 

ANALYTICAL 

BATCH  ID 

DATE 

COLLECTED 

DATE 

PREPARED 

DATE 

ANALYZED 

Sample  ID  :  09-BT-06  Trip  Blank 

SW8240  -  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

450492101208290 

10/02/92 

13 

Octob 

13  Octob 

Sample  ID  :  09-BT-07  Trip  Blank 

SU8010  *  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-T09301 1-001 

09/28/92 

1 

Octobe 

1  Octobe 

SW8015  -  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC392093008-05 

09/28/92 

1 

Octobe 

1  Octobe 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L100111-003 

09/28/92 

1 

Octobe 

1  Octobe 

Sample  ID  :  09-BT-07  CONF  Trip  Blank 

SU8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-P100714-001 

09/28/92 

7  Octobe 

7  Octobe 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L100111-002 

09/28/92 

1  i 

Octobe 

1  Octobe 

Sample  ID  :  09-DS-05  Ambient  Conditions  Blank 

SW8240  -  Volatile  Organics 

NONE 

OOOB 

450192082011220  08/15/92 

21 

Augus 

21  Augus 

Sample  ID  :  09-DS-07  Field  Duplicate 

A403  -  Alkalinity 

NONE 

0002 

A403_09/08/92 

09/08/92 

8  Septem 

8  Septem 

El 20-1  -  Specific  Conductance 

NONE 

0002 

E 1 20. 1_09/ 08/92  09/08/92 

8  Septem 

8  Septem 

E150-1  -  pH, Electrometric 

NONE 

0002 

E150.1_09/08/92  09/08/92 

8  Septem 

8  Septem 

E170-1  -  Temperature 

NONE 

0002 

El70.1_09/08/92  09/08/92 

8  Septem 

8  Septem 

SW6010  •  Metals 

DIPSUAOO 

OOOC 

JA61J01514-001 

09/08/92 

16 

Septe 

15  Octob 

SU7060  -  Arsenic 

DIFSUAOO 

OOOC 

22 _ 092108-001 

09/08/92 

16 

Septe 

21  Septe 

SW7421  -  Lead 

DIFSWAOO 

OOOC 

21 _ 091817-001 

09/08/92 

16 

Septe 

18  Septe 

SW7471  -  Mercury 

METHOD 

OOOC 

23 _ 092815-001 

09/08/92 

28 

Septe 

28  Septe 

SW7740  -  Selenium 

DIFSUAOO 

OOOC 

21 _ 092108-001 

09/08/92 

16 

Septe 

21  Septe 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOOE 

GC-T091711-001 

09/08/92 

18 

Septe 

18  Septe 

SW8015  -  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOOE 

GC392091708-05 

09/08/92 

18 

Septe 

18  Septe 

SW8015ME 

352SUN00 

OOOC 

TP-G100615-001 

09/08/92 

12 

Septe 

7  Octobe 

SW8020  *  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOOE 

TP-L092014-003 

09/08/92 

21 

Septe 

21  Septe 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOOE 

TP-L092014-002 

09/08/92 

21 

Septe 

21  Septe 

SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOC 

GC892101608-14 

09/08/92 

13 

Septe 

17  Octob 

SU8270  *  Semi volatile  Organics 

352SUN00 

OOOC 

MSD292092208350  09/08/92 

12 

Septe 

22  Septe 

Sample  ID  :  09-DS-07  CONF  Field  Duplicate 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOOE 

GC-J091812-001 

09/08/92 

19 

Septe 

19  Septe 

SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOC 

GC892101609-14 

09/08/92 

13 

Septe 

17  Octob 

Sample  ID  :  09-DS-08  Field  Duplicate 

A403  -  Alkalinity 

NONE 

0002 

A403_09/15/92 

09/15/92 

15 

Septe 

15  Septe 

El 20.1  -  Specific  Conductance 

NONE 

0002 

E120.1_09/15/92  09/15/92 

15 

Septe 

15  Septe 

E150.1  -  pH, Electrometric 

NONE 

0002 

E150. 1^09/15/92  09/15/92 

15 

Septe 

15  Septe 

E170.1  -  Temperature 

NONE 

0002 

E170. 1^09/15/92  09/15/92 

15 

Septe 

15  Septe 

SW6010  -  Metals 

DIPSUAOO 

OOOD 

JA61_101118-001 

09/15/92 

21 

Septe 

11  Octob 

SW7060  -  Arsenic 

DIFSUAOO 

OOOD 

21 _ 092309-002  09/15/92 

21 

Septe 

23  Septe 

SW7421  -  Lead 

DIFSUAOO 

OOOD 

22 _ 092118-002  09/15/92 

21 

Septe 

21  Septe 

Compiled:  21  April  1994 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 

PREPARATION 

CODE 

FIELD 

BATCH 

ANALYTICAL 

ID  BATCH  ID 

DATE 

COLLECTED 

DATE 

'  PREPARED 

DATE^ 

ANALYH 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

OOOD 

Z3 _ 092815-002 

09/15/92 

28  Septe 

28  Septe 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSUAOO 

GOOD 

Z3 _ 092309-001 

09/15/92 

21  Septe 

23  Septe 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-J092316-001 

09/15/92 

24  Septe 

24  Septe 

SW8015 

-  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC392091714-03 

09/15/92 

19  Septe 

19  Septe 

SW8015ME 

352SWN00 

OOOB 

TP-G100912-001 

09/15/92 

19  Septe 

9  Octobe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L092511-003 

09/15/92 

26  Septe 

26  Septe 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L092511-002 

09/15/92 

25  Septe 

25  Septe 

SW8270 

-  Semivolatile  Organics 

352SUN00 

001A 

MSD 192092508330 

09/15/92 

19  Septe 

25  Septe 

Sample 

ID  :  09-DS-08  CONF  Field  Duplicate 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC- 1092318-001 

09/15/92 

24  Septe 

24  Septe 

Sample 

ID  :  09-DS’09  Ambient  Conditions  Blank 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OlOA 

GC-T091711-001 

09/08/92 

17  Septe 

17  Septe 

SW8015 

-  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

01 OA 

GC392091708-05 

09/08/92 

18  Septe 

18  Septe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

01 OA 

TP-L092014-003 

09/08/92 

21  Septe 

21  Septe 

Sample 

ID  :  09-DS-09  CONF  Ambient  Conditions  Blank 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

01  OA 

GC-J091812-001 

09/08/92 

19  Septe 

19  Septe 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

01  OA 

TP-L092014-002 

09/08/92 

21  Septe 

21  Septe 

Sample 

ID  :  09-DS-10  Field  Duplicate 

1 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

002A 

GC8921 10308- 14 

10/01/92 

5  Octobe 

4  Novemb 

Sample 

ID  :  09-DS-10  CONF  Field  Duplicate 

SU8080 

'  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

002A 

GC8921 10309- 14 

10/01/92 

5  Octobe 

4  Novemb 

Sample 

ID  :  09-MW-01-01  Normal 

A403  - 

Alkal inity 

NONE 

OOOZ 

A403_09/08/92 

09/08/92 

8  Septem 

8  Septem 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

OOOZ 

E120.1__09/08/92 

09/08/92 

8  Septem 

8  Septem 

E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

0002 

El50.1_09/08/92 

09/08/92 

8  Septem 

8  Septem 

E170,1 

-  Temperature 

NONE 

OOOZ 

El70.1_09/08/92 

09/08/92 

8  Septem 

8  Septem 

SW6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

OOOC 

JA61_101514-001 

09/08/92 

16  Septe 

15  Octob 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSWAOO 

OOOC 

Z2 _ 092108-001 

09/08/92 

16  Septe 

21  Septe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSWAOO 

OOOC 

Z1 _ 091817-001 

09/08/92 

16  Septe 

18  Septe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

OOOC 

Z3 _ 092815-001 

09/08/92 

28  Septe 

28  Septe 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSWAOO 

OOOC 

21 _ 092108-001 

09/08/92 

16  Septe 

21  Septe 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

01  OA 

GC-T091711-001 

09/08/92 

17  Septe 

17  Septe 

SW8015 

-  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

010A 

GC392091708-05 

09/08/92 

17  Septe 

17  Septe 

SW8015ME 

352SWN00 

OOOD 

TP-G100615-001 

09/08/92 

12  Septe 

6  Octobe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

01  OA 

TP-L092014-003 

09/08/92 

20  Septe 

20  Septe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

01  OA 

TP-L092014-002 

09/08/92 

20  Septe 

20  Septe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOD 

GC892101608-14 

09/08/92 

13  Septe 

17  Octob 

SW8270 

-  Semi  volatile  Organics 

352SWN00 

OOOD 

MSD292092208350 

09/08/92 

12  Septe 

22  Se(i^ 

Complied:  21  April  1994 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 

PREPARATION 

CODE 

FIELD 

BATCH  ID 

ANALYTICAL 

BATCH  ID 

DATE 

COLLECTED 

DATE 

PREPARED 

DATE 

ANALYZED 

Sample 

ID  :  09-HU-01-01  CONF  Normal 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

010A 

GC-J091812-001 

09/08/92 

18 

Septe 

18  Septe 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOD 

GC892101609-14 

09/08/92 

13 

Septe 

17  Octob 

Sample 

ID  :  09’MW*01-01  MS  Matrix  Spike 

SU6010 

“  Metals 

DIPSWAOO 

OOOC 

JA61J01514-001 

09/08/92 

16 

Septe 

15  Octob 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSUAOO 

OOOC 

22 _ 092108-001 

09/08/92 

16 

Septe 

21  Septe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSWAOO 

OOOC 

21 _ 091817-001 

09/08/92 

16 

Septe 

18  Septe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

OOOC 

23 _ 092815-001 

09/08/92 

28 

Septe 

28  Septe 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSUAOO 

OOOC 

21 _ 092108-001 

09/08/92 

16 

Septe 

21  Septe 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

010A 

GC-J091812-001 

09/08/92 

18 

Septe 

18  Septe 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

010A 

GC-T091711-001 

09/08/92 

17 

Septe 

17  Septe 

SU8015 

-  Nonha logena ted  Volatile  Organics 

NONE 

010A 

GC392091 708-05 

09/08/92 

17 

Septe 

17  Septe 

SU8015ME 

352SWN00 

OOOD 

TP-G100615-001 

09/08/92 

12 

Septe 

6  Octobe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OlOA 

TP-L092014-002 

09/08/92 

20 

Septe 

20  Septe 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OlOA 

TP-L092014-003 

09/08/92 

20 

Septe 

20  Septe 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

OOOD 

GC892101608-14 

09/08/92 

13 

Septe 

17  Octob 

SW8270 

-  Semivolatile  Organics 

352SUN00 

OOOD 

MSD292092208350 

09/08/92 

12 

Septe 

22  Septe 

Sample 

ID  :  09-MW-01-01  MS  CONF  Matrix  Spike 

SU8080 

“  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOD 

GC892101609-14 

09/08/92 

13 

Septe 

17  Octob 

Sample 

ID  :  09-MW-01-01  MSD  Matrix  Spike 

SW6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

OOOC 

JA61_101514-001 

09/08/92 

16 

Septe 

15  Octob 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSWAOO 

OOOC 

22 _ 092108-001 

09/08/92 

16 

Septe 

21  Septe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSWAOO 

OOOC 

21 _ 091817-001 

09/08/92 

16 

Septe 

18  Septe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

OOOC 

23 _ 092815-001 

09/08/92 

28 

Septe 

28  Septe 

SU7740 

-  Selenium 

DIFSWAOO 

OOOC 

21 _ 092108-001 

09/08/92 

16 

Septe 

21  Septe 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OlOA 

GC-T091711-001 

09/08/92 

17 

Septe 

17  Septe 

SU8010 

*  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OlOA 

GC-J091812-001 

09/08/92 

18 

Septe 

18  Septe 

SU8015 

-  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

01 OA 

GC392091 708-05 

09/08/92 

18 

Septe 

18  Septe 

SU8015ME 

352SWN00 

OOOD 

TP-G100615-001 

09/08/92 

12 

Septe 

6  Octobe 

SU8020 

’  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OlOA 

TP-L092014-002 

09/08/92 

20 

Septe 

20  Septe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OlOA 

TP-L092014-003 

09/08/92 

20 

Septe 

20  Septe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOD 

6C892101608-14 

09/08/92 

13 

Septe 

17  Octob 

SW8270 

-  Semivolatile  Organics 

352SWN00 

OOOD 

MSD292092208350 

09/08/92 

12 

Septe 

22  Septe 

Sample 

ID  :  09-MW-01-01  MSD  CONF  Matrix  Spike 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOD 

GC892101609-14 

09/08/92 

13 

Septe 

17  Octob 

Sample 

ID  :  09-MU-02-01  Normal 

A403  - 

Alkalinity 

NONE 

0002 

A403_09/29/92 

09/29/92 

29 

Septe 

29  Septe 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

0002 

El  20. 1^09/29/92 

09/29/92 

29 

Septe 

29  Septe 

E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

0002 

E150.1_09/29/92 

09/29/92 

29 

Septe 

29  Septe 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

0002 

£170.1^09/29/92 

09/29/92 

29 

Septe 

29  Septe 

Compiled:  21  April  1994  NA  :  Not  Applicable  Page:  A-8-51 


TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 

PREPARATION 

CODE 

FIELD 

BATCH  : 

ANALYTICAL 

ID  BATCH  ID 

DATE  DATE 

COLLECTED  PREPARED 

DATE^ 

ANALYzfl 

SU6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

001A 

JA61_100918“010  09/29/92 

2  Octobe 

9  Octobe 

SU7060 

•  Arsenic 

DIFSUAOO 

001A 

Z1 _ 100510-001 

09/29/92 

2  Octobe 

5  Octobe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSWAOO 

001A 

22 _ 100208-004 

09/29/92 

2  Octobe 

2  Octobe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

001A 

Z3 _ 102218-001 

09/29/92 

22  Octob 

22  Octob 

SW7740 

“  Selenium 

DIFSWAOO 

001A 

Z2 _ 100517-001 

09/29/92 

2  Octobe 

5  Octobe 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-I100212-001 

09/29/92 

3  Octobe 

3  Octobe 

SW8015 

-  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC3921 00708-05 

09/29/92 

7  Octobe 

7  Octobe 

SW8015ME 

352SUN00 

OOOB 

TP-G101413-001 

09/29/92 

3  Octobe 

14  Octob 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L100814-002 

09/29/92 

8  Octobe 

8  Octobe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L100814-003 

09/29/92 

8  Octobe 

8  Octobe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

OOOB 

GC892110308-14 

09/29/92 

3  Octobe 

4  Novemb 

SW8270 

-  Semivolatile  Organics 

352SUN00 

OOOB 

MSD292 1007081 10  09/29/92 

3  Octobe 

7  Octobe 

Sample 

ID  :  09-MW-02-01  CONF  Normal 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-P100714-001 

09/29/92 

8  Octobe 

8  Octobe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOB 

GC8921 10309-14 

09/29/92 

3  Octobe 

4  Novemb 

Sample 

ID  :  09-MW-02-01  MS  Matrix  Spike 

SW8010 

'  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-P100714-001 

09/29/92 

8  Octobe 

8  Octobe 

Sample 

ID  :  09-MU-02-01  MSD  Matrix  Spike 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-P100714-001 

09/29/92 

8  Octobe 

8  Octol^ 

Sample 

ID  :  09-HW-03-01  Normal 

A403  - 

Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403_09/15/92 

09/15/92 

15  Septe 

15  Septe 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

oooz 

E120.1_09/15/92  09/15/92 

15  Septe 

15  Septe 

E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

E150.1_09/15/92  09/15/92 

15  Septe 

15  Septe 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

oooz 

E170. 1^09/15/92  09/15/92 

15  Septe 

15  Septe 

SU6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

OOOD 

JA61J01118-001 

09/15/92 

21  Septe 

11  Octob 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSWAOO 

OOOD 

Z1 _ 092309-002  09/15/92 

21  Septe 

23  Septe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSWAOO 

OOOD 

22 _ 092118-002 

09/15/92 

21  Septe 

21  Septe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

OOOD 

Z3 _ 092815-002 

09/15/92 

28  Septe 

28  Septe 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSWAOO 

OOOD 

23 _ 092309-001 

09/15/92 

21  Septe 

23  Septe 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-J092316-001 

09/15/92 

23  Septe 

23  Septe 

SW8015 

-  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC392091714-03 

09/15/92 

19  Septe 

19  Septe 

SU8015ME 

352SWN00 

OOOB 

TP-G100912-001 

09/15/92 

19  Septe 

9  Octobe 

SW8020 

•  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L092511-002 

09/15/92 

25  Septe 

25  Septe 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L092511-003 

09/15/92 

25  Septe 

25  Septe 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOC 

GC892101608-58 

09/15/92 

19  Septe 

18  Octob 

SW8270 

-  Semivolati le  Organics 

352SWN00 

OOOC 

MSD192092508330 

09/15/92 

19  Septe 

25  Septe 

Sample 

ID  :  09*MW-03-01  CONF  Normal 

SU8010 

”  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-I092318-001 

09/15/92 

24  Septe 

24  Septe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOC 

GC892101609-58 

09/15/92 

19  Septe 

18  Octob 

Compiled;  21  April  1994 


NA  :  Not  Applicable 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 

PREPARATION 

CODE 

FIELD 

BATCH  ID 

ANALYTICAL 

BATCH  ID 

DATE 

COLLECTED 

DATE 

PREPARED 

DATE 

ANALYZED 

Sample 

ID  :  09-MW-03-01  MS  Matrix  Spike 

SU6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

0000 

JA61J01 118-001 

09/15/92 

21  Septe 

11  Octob 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSWAOO 

OOOD 

21 _ 092309-002 

09/15/92 

21  Septe 

23  Septe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSUAOO 

OOOD 

22 _ 092118-002 

09/15/92 

21  Septe 

21  Septe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

OOOD 

23 _ 092815-002 

09/15/92 

28  Septe 

28  Septe 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSWAOO 

OOOD 

23 _ 092309-001 

09/15/92 

21  Septe 

23  Septe 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-J092316-001 

09/15/92 

23  Septe 

23  Septe 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC- 1092318-001 

09/15/92 

24  Septe 

24  Septe 

SW8015 

-  Nonhalogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC392091 714-03 

09/15/92 

19  Septe 

19  Septe 

SU8015ME 

352SWN00 

OOOB 

TP-G100912-001 

09/15/92 

19  Septe 

9  Octobe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L09251 1-003 

09/15/92 

25  Septe 

25  Septe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOC 

GC892101608-58 

09/15/92 

19  Septe 

18  Octob 

SW8270 

*  Semivolatile  Organics 

352SUN00 

OOOC 

MSD192092508330 

09/15/92 

19  Septe 

25  Septe 

Sample 

ID  :  09-MW-03-01  MS  CONF  Matrix  Spike 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L09251 1-002 

09/15/92 

25  Septe 

25  Septe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOC 

GC892101609-58 

09/15/92 

19  Septe 

18  Octob 

Sample 

ID  :  09-MW-03-01  MSD  Matrix  Spike 

SU6010 

‘  Metals 

DIPSWAOO 

OOOD 

JA61_101118-001 

09/15/92 

21  Septe 

11  Octob 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSWAOO 

OOOD 

21 _ 092309-002 

09/15/92 

21  Septe 

23  Septe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSWAOO 

OOOD 

22 _ 092118-002 

09/15/92 

21  Septe 

21  Septe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

OOOD 

23 _ 092815-002 

09/15/92 

28  Septe 

28  Septe 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSWAOO 

OOOD 

23 _ 092309-001 

09/15/92 

21  Septe 

23  Septe 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-J092316-001 

09/15/92 

23  Septe 

23  Septe 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC- 1092318-001 

09/15/92 

24  Septe 

24  Septe 

SW8015 

-  Nonhalogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC392091714-03 

09/15/92 

19  Septe 

19  Septe 

SW801SHE 

352SWN00 

OOOB 

TP-G100912-001 

09/15/92 

19  Septe 

9  Octobe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L09251 1-003 

09/15/92 

25  Septe 

25  Septe 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOC 

GC892101608-58 

09/15/92 

19  Septe 

18  Octob 

SW8270 

-  Semi  volatile  Organics 

352SWN00 

OOOC 

MSD192092508330 

09/15/92 

19  Septe 

25  Septe 

Sample 

ID  :  09-MW-03-01  MSD  CONF  Matrix  Spike 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L09251 1-002 

09/15/92 

25  Septe 

25  Septe 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOC 

GC892101609-58 

09/15/92 

19  Septe 

18  Octob 

Sample 

ID  :  09-MW-04-01  Normal 

A403  - 

Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403_09/09/92 

09/09/92 

9  Septem 

9  Septem 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

0002 

E120.1_09/09/92 

09/09/92 

9  Septem 

9  Septem 

E150,1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

0002 

E150.1_09/09/92 

09/09/92 

9  Septem 

9  Septem 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

0002 

E170.1_09/09/92 

09/09/92 

9  Septem 

9  Septem 

SU6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

OOOF 

JA61J01514-001 

09/09/92 

16  Septe 

15  Octob 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSWAOO 

OOOF 

22 _ 092108-001 

09/09/92 

16  Septe 

21  Septe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSWAOO 

OOOF 

21 _ 091817-001 

09/09/92 

16  Septe 

18  Septe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

OOOF 

23 _ 092815-001 

09/09/92 

28  Septe 

28  Septe 

SU7740 

-  Selenium 

DIFSWAOO 

OOOF 

21 _ 092108-001 

09/09/92 

16  Septe 

21  Septe 

Compiled:  21  April  1994  NA  :  Not  Applicable  Page:  A-8-53 


TABLE  A»8 


DATE  AMD  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 


SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8015  -  Nonha logenated  Volatile  Organics 
SW8015ME 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 
SW8270  -  Semivolatile  Organics 

Sample  ID  :  09-MW-04-01  CONF  Normal 

SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

Sample  ID  :  09-MW-05-01  Normal 

A403  -  Alkalinity 

E120.1  -  Specific  Conductance 

E150.1  -  pH, Electrometric 

E170.1  -  Temperature 

SW6010  -  Metals 

SW7060  •  Arsenic 

SW7421  -  Lead 

SW7471  -  Mercury 

SW7740  -  Selenium 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8015  -  Nonha logenated  Volatile  Organics 
SW8015ME 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8020  "  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 
SW8270  -  Semivolatile  Organics 

Sample  ID  :  09-MW-05-01  CONF  Normal 

SW8080  “  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

Sample  ID  ;  09-MW-05-01  MS  Matrix  Spike 

SW6010  -  Metals 
SW7060  “  Arsenic 
SW7421  -  Lead 
SW7471  -  Mercury 
SW7740  -  Selenium 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8015  -  Nonha logenated  Volatile  Organics 
SW8015ME 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 
SW8270  -  Semivolatile  Organics 


DIPSWAOO 

001A 

JA61J01813-001 

09/16/92 

23 

Septe 

16 

Octob 

DIFSWAOO 

001A 

Z1 _ 092516-001 

09/16/92 

23 

Septe 

25 

Septe 

DIFSWAOO 

001A 

Z1 _ 092817-001 

09/16/92 

23 

Septe 

28 

Septe 

METHOD 

001A 

Z3 _ 092815-002 

09/16/92 

28 

Septe 

28 

Septe 

DIFSWAOO 

001A 

Z2 _ 092816-002 

09/16/92 

23 

Septe 

28 

Septe 

NONE 

001A 

GC-T092410-001 

09/16/92 

24 

Septe 

24 

Septe 

NONE 

OOOA 

GC392092308-07 

09/16/92 

23 

Septe 

23 

Septe 

352SWN00 

OOOB 

TP-G100912-001 

09/16/92 

22 

Septe 

10 

Octob 

NONE 

001A 

TP-L092815-003 

09/16/92 

28  Septe 

28 

Septe 

351SWN00 

OOOC 

GC892101608-82 

09/16/92 

22 

Septe 

18 

Octob 

351SWN00 

OOOC 

MSD292092508300 

09/16/92 

22 

Septe 

25 

Septe 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 

PREPARATION 

CODE 

FIELD 

BATCH  ID 

ANALYTICAL 

BATCH  ID 

DATE 

COLLECTED 

DATE 

PREPARED 

DATE 

ANALYZED 

Sample 

ID  :  09-MW-05-01  MS  CONF  Matrix  Spike 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L092815-002 

09/16/92 

28 

Septe 

28  Septe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOC 

GC892101609-82 

09/16/92 

22 

Septe 

18  Octob 

Sample 

ID  :  09-MW-05-01  MSD  Matrix  Spike 

SU6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

001A 

JA61J01813-001 

09/16/92 

23 

Septe 

16  Octob 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSWAOO 

001A 

Z1 _ 092516-001 

09/16/92 

23 

Septe 

25  Septe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSWAOO 

001A 

Z1 _ 092817-001 

09/16/92 

23 

Septe 

28  Septe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

001A 

Z3 _ 092815-002 

09/16/92 

28 

Septe 

28  Septe 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSWAOO 

OOIA 

Z2 _ 092816-002 

09/16/92 

23 

Septe 

28  Septe 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-T092410-001 

09/16/92 

24 

Septe 

24  Septe 

SW8015 

-  Nonha logena ted  Volatile  Organics 

NONE 

OOOA 

GC392092308-07 

09/16/92 

23 

Septe 

23  Septe 

SU8015HE 

352SWN00 

OOOB 

TP-G100912-001 

09/16/92 

22 

Septe 

10  Octob 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L092815-003 

09/16/92 

28 

Septe 

28  Septe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWNOO 

OOOC 

GC892101608-82 

09/16/92 

22 

Septe 

18  Octob 

SW8270 

-  Semivolatile  Organics 

351SWN00 

OOOC 

MSD292092508300 

09/16/92 

22 

Septe 

25  Septe 

Sample 

ID  :  09*MW-05-01  MSD  CONF  Matrix  Spike 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L092815-002 

09/16/92 

28 

Septe 

28  Septe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOC 

GC8921 01 609-82 

09/16/92 

22 

Septe 

18  Octob 

Sample 

ID  :  09-MW-06-01  Normal 

A403  - 

Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403_09/ 16/92 

09/16/92 

16 

Septe 

16  Septe 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

0002 

E 1 20. 1_09/ 16/92 

09/16/92 

16 

Septe 

16  Septe 

E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

E 1 50. 1_09/ 16/92 

09/16/92 

16 

Septe 

16  Septe 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

OOOZ 

E 170. 1^09/16/92 

09/16/92 

16 

Septe 

16  Septe 

SU6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

OOIA 

JA61J01813-001 

09/16/92 

23 

Septe 

16  Octob 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSWAOO 

OOIA 

Z1 _ 092516-001 

09/16/92 

23 

Septe 

25  Septe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSWAOO 

OOIA 

21 _ 092817-001 

09/16/92 

23 

Septe 

28  Septe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

OOIA 

Z3 _ 092815-002 

09/16/92 

28 

Septe 

28  Septe 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSWAOO 

OOIA 

Z2 _ 092816-002 

09/16/92 

23 

Septe 

28  Septe 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-T092410-001 

09/16/92 

24 

Septe 

24  Septe 

SU8015 

-  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC392092308-07 

09/16/92 

23 

Septe 

23  Septe 

SU8015ME 

352SWN00 

OOOB 

TP-G100912-001 

09/16/92 

22 

Septe 

10  Octob 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L09251 1-003 

09/16/92 

26 

Septe 

26  Septe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L09251 1-002 

09/16/92 

26 

Septe 

26  Septe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOB 

GC892101608-82 

09/16/92 

22 

Septe 

18  Octob 

SU8270 

-  Semivolatile  Organics 

351SWN00 

OOOB 

MSD292092508300 

09/16/92 

22 

Septe 

25  Septe 

Sample 

ID  :  09-MW-06'01  CONF  Normal 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOB 

GC892101609-82 

09/16/92 

22 

Septe 

18  Octob 

Sample 

ID  :  09-MW-07-01  Normal 

A403  - 

Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403_09/ 15/92 

09/15/92 

15 

Septe 

15  Septe 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

OOOZ 

E120. 1^09/15/92 

09/15/92 

15 

Septe 

15  Septe 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 

PREPARATION 

CODE 

FIELD 

BATCH 

ANALYTICAL 

ID  BATCH  ID 

DATE  DATE 

COLLECTED  PREPARED 

DATE^^ 

ANALY^B 

E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

E150. 1^09/15/92 

09/15/92 

15  Septe 

15  Septe 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

0002 

E170.1J9/15/92 

09/15/92 

15  Septe 

15  Septe 

SW6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

OOOD 

JA61_101 118-001 

09/15/92 

21  Septe 

11  Octob 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSWAOO 

OOOD 

Z1 _ 092309’’002 

09/15/92 

21  Septe 

23  Septe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSWAOO 

OOOD 

Z2 _ 092118-002 

09/15/92 

21  Septe 

21  Septe 

SW7471 

*  Mercury 

METHOD 

OOOD 

23 _ 092815-002 

09/15/92 

28  Septe 

28  Septe 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSWAOO 

OOOD 

Z3 _ 092309-001 

09/15/92 

21  Septe 

23  Septe 

SU8010 

■  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-J092111-001 

09/15/92 

22  Septe 

22  Septe 

SW8015 

-  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC392091714-03 

09/15/92 

19  Septe 

19  Septe 

SU8015ME 

352SWN00 

OOOD 

TP-G100912-001 

09/15/92 

19  Septe 

9  Octobe 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L09251 1-003 

09/15/92 

26  Septe 

26  Septe 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L092511-002 

09/15/92 

25  Septe 

25  Septe 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

OOOD 

GC892101608-58 

09/15/92 

19  Septe 

18  Octob 

SW8270 

•  Semivolatile  Organics 

352SWN00 

OOOD 

MSD192092508330 

09/15/92 

19  Septe 

25  Septe 

Sample 

ID  :  09-MW-07-01  CONF  Normal 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOD 

GC892101609-58 

09/15/92 

19  Septe 

18  Octob 

Sample 

ID  :  09-MW-08-01  Normal 

A403  - 

Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403_09/30/92 

09/30/92 

30  Septe 

30  Septe 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

OOOZ 

E120. 1^09/30/92 

09/30/92 

30  Septe 

30  Septe 

E150.1 

*  pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

El50.1_09/30/92 

09/30/92 

30  Septe 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

OOOZ 

E170. 1^09/30/92 

09/30/92 

30  Septe 

30 

SU6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

001A 

JA61J02816-012 

09/30/92 

5  Octobe 

28  Octob 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSWAOO 

001A 

22 _ 100617-001 

09/30/92 

5  Octobe 

6  Octobe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSWAOO 

001A 

Z1 _ 100617-001 

09/30/92 

5  Octobe 

6  Octobe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

OOlA 

Z3 _ 102218-001 

09/30/92 

22  Octob 

22  Octob 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSWAOO 

001A 

22 _ 100517-002 

09/30/92 

5  Octobe 

5  Octobe 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOlA 

GC-I100610-001 

09/30/92 

6  Octobe 

6  Octobe 

SW8015 

-  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC3921 00708- 05 

09/30/92 

7  Octobe 

7  Octobe 

SW8015HE 

352SWN00 

OOOB 

TP-G101513-001 

09/30/92 

3  Octobe 

15  Octob 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOlA 

TP-L101213-002 

09/30/92 

12  Octob 

12  Octob 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOlA 

TP-L101213-003 

09/30/92 

12  Octob 

12  Octob 

SW8080 

”  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOB 

GC8921 10308-41 

09/30/92 

3  Octobe 

4  Novemb 

SW8270 

-  Semivolatile  Organics 

352SWN00 

OOOB 

MSD292100708110 

09/30/92 

3  Octobe 

7  Octobe 

Sample 

ID  :  09-MW-08-01  CONF  Normal 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOlA 

GC-P100714-001 

09/30/92 

8  Octobe 

8  Octobe 

SW8080 

“  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOB 

GC8921 10309-41 

09/30/92 

3  Octobe 

4  Novemb 

Sample 

ID  :  09-HW-08-01  MS  Matrix  Spike 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOlA 

GC-I100610-001 

09/30/92 

6  Octobe 

6  Octobe 

Sample  i 

ID  :  09-MW-08-01  MSD  Matrix  Spike 

SW8010  • 

"  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOlA 

GC-I100610-001 

09/30/92 

6  Octobe 

Octc^^^ 

Compiled:  21  April  1994 


NA  :  Not  Applicable 


Page:  A-8-56 


TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


PREPARATION  FIELD  ANALYTICAL  DATE  DATE  DATE 

hethod  code  batch  id  batch  id  collected  prepared  analyzed 


Sample  ID  :  09-MW-10-01  Normal 


A403  - 

Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403_09/28/92 

09/28/92 

28  Septe 

28  Septe 

E120.1 

- 

Specific  Conductance 

NONE 

OOOZ 

E 1 20 . 1^09/28/92  09/28/92 

28  Septe 

28  Septe 

E150.1 

- 

pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

E150.1_09/28/92 

09/28/92 

28  Septe 

28  Septe 

E170.1 

- 

Temperature 

NONE 

0002 

El  70. 1^09/28/92 

09/28/92 

28  Septe 

28  Septe 

SW6010 

. 

Metals 

DIPSWAOO 

001A 

JA61_100918-010  09/27/92 

2  Octobe 

9  Octobe 

SW7060 

Arsenic 

DIFSUAOO 

001A 

Z1 _ 100510-001 

09/27/92 

2  Octobe 

5  Octobe 

SW7421 

Lead 

DIFSWAOO 

001A 

Z2 _ 100208-004  09/27/92 

2  Octobe 

2  Octobe 

SW7471 

- 

Mercury 

METHOD 

001A 

Z3 _ 101316-002 

09/27/92 

13  Octob 

13  Octob 

SW7740 

- 

Selenium 

DIFSUAOO 

001A 

Z2 _ 100517-001 

09/27/92 

2  Octobe 

5  Octobe 

SW8010 

- 

Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-I100111-001 

09/27/92 

2  Octobe 

2  Octobe 

SU8015 

- 

Nonhalogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC392093008-05 

09/27/92 

1  Octobe 

1  Octobe 

SW8015HE 

352SUN00 

OOOB 

TP-G101413-001 

09/28/92 

1  Octobe 

14  Octob 

SU8020 

- 

Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L100621-003 

09/27/92 

7  Octobe 

7  Octobe 

SW8020 

- 

Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L100621-002 

09/27/92 

7  Octobe 

7  Octobe 

SU8080 

- 

Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOB 

GC192110212-26 

09/28/92 

1  Octobe 

3  Novemb 

SW8270 

- 

Semivolatile  Organics 

352SWN00 

OOOB 

MSD1 921 00509030 

09/28/92 

1  Octobe 

6  Octobe 

Sample 

ID  :  09-MW-10-01  CONF  Normal 

SU8010 

. 

Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-P100714-001 

09/27/92 

7  Octobe 

7  Octobe 

SU8015 

- 

Nonhalogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC392093009-05 

09/27/92 

1  Octobe 

1  Octobe 

SW8080 

- 

Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOB 

GC192110213-26 

09/28/92 

1  Octobe 

3  Novemb 

Sample  ID  :  09-MW-11-01  Normal 


A403  - 

Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403_09/28/92 

09/28/92 

28  Septe 

28  Septe 

E120.1 

Specific  Conductance 

NONE 

OOOZ 

El20.1_09/28/92 

09/28/92 

28  Septe 

28  Septe 

E150.1 

pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

E150.1_09/28/92  09/28/92 

28  Septe 

28  Septe 

E170.1 

Temperature 

NONE 

OOOZ 

E170.1_09/28/92  09/28/92 

28  Septe 

28  Septe 

SW6010 

Metals 

DIPSWAOO 

001A 

JA61J00918-010 

09/28/92 

2  Octobe 

9  Octobe 

SW7060 

Arsenic 

DIFSWAOO 

001A 

Z1 _ 100510-001 

09/28/92 

2  Octobe 

5  Octobe 

SW7421 

Lead 

DIFSWAOO 

001A 

Z2 _ 100208-004 

09/28/92 

2  Octobe 

2  Octobe 

SW7471 

Mercury 

METHOD 

OOIA 

Z3 _ 101316-002 

09/28/92 

13  Octob 

13  Octob 

SW7740 

Selenium 

DIFSUAOO 

001A 

22 _ 100517-001 

09/28/92 

2  Octobe 

5  Octobe 

SW8010 

Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-I100111-001 

09/28/92 

1  Octobe 

1  Octobe 

SW8015 

Nonhalogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOOB 

GC392093008-05 

09/28/92 

30  Septe 

30  Septe 

SU8015ME 

352SWN00 

OOOB 

TP-G101413-001 

09/28/92 

1  Octobe 

14  Octob 

SU8020 

- 

Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L100621-002 

09/28/92 

7  Octobe 

7  Octobe 

SU8020 

- 

Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L100621-003 

09/28/92 

7  Octobe 

7  Octobe 

SU8080 

- 

Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOB 

GC192110212-26 

09/28/92 

1  Octobe 

3  Novemb 

SW8270 

- 

Semivolatile  Organics 

352SWN00 

OOOB 

MSD192100609310 

09/28/92 

1  Octobe 

6  Octobe 

Sample  ID  :  09-HW-11-01  CONF  Normal 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics  NONE  001A  GC-P100714-001  09/28/92  7  Octobe  7  Octobe 
SU8015  -  Nonhalogenated  Volatile  Organics  NONE  OOOB  GC392093009-05  09/28/92  30  Septe  30  Septe 
SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs  351SWNOO  OOOB  GC192110213-26  09/28/92  1  Octobe  3  Novemb 


TABLE  A-8  DATE  AND 

BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992 

EVENT 

PREPARATION 

FIELD 

ANALYTICAL 

DATE 

DATE 

DATE^^ 

METHOD 

CODE 

BATCH 

ID  BATCH  ID 

COLLECTED 

PREPARED 

ANALYZ^B 

Sample 

ID  :  09-HU-11-01  HS  Matrix  Spike 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-I100111-001 

09/28/92 

1  Octobe 

1  Octobe 

Sample 

ID  :  09-MW-11-01  MSD  Matrix  Spike 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-I100111-001 

09/28/92 

2  Octobe 

2  Octobe 

Sample 

ID  :  09-MW-12-01  Normal 

A403  - 

Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403__09/30/92 

09/30/92 

30  Septe 

30  Septe 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

OOOZ 

E120.1J9/30/92 

09/30/92 

30  Septe 

30  Septe 

E150.1 

“  pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

El  50. 1^09/30/92 

09/30/92 

30  Septe 

30  Septe 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

OOOZ 

E170.1_09/30/92 

09/30/92 

30  Septe 

30  Septe 

SU6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

001A 

JA61^102816-012 

09/30/92 

5  Octobe 

28  Octob 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSWAOO 

001A 

22 _ 100617-001 

09/30/92 

5  Octobe 

6  Octobe 

SW7421 

-  Lead 

OIFSWAOO 

001A 

21 _ 100617-001 

09/30/92 

5  Octobe 

6  Octobe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

001A 

Z3 _ 102218-001 

09/30/92 

22  Octob 

22  Octob 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSWAOO 

001A 

Z2 _ 100517-002 

09/30/92 

5  Octobe 

5  Octobe 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-I100610-001 

09/30/92 

6  Octobe 

6  Octobe 

SW8015 

-  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC3921 00708- 05 

09/30/92 

7  Octobe 

7  Octobe 

SW8015ME 

352SWN00 

OOOB 

TP-G101513-001 

09/30/92 

3  Octobe 

15  Octob 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L101213-003 

09/30/92 

13  Octob 

13  Oct^^ 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L101213-002 

09/30/92 

13  Octob 

Octl^^ 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOB 

GC8921 10308-41 

09/30/92 

3  Octobe 

4  Novemb 

SW8080 

•  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOB 

GC8921 10309-41 

09/30/92 

3  Octobe 

4  Novemb 

SW8270 

-  Semivolatile  Organics 

352SWN00 

OOOB 

MSD292100708110 

09/30/92 

3  Octobe 

7  Octobe 

Sample 

ID  :  09-MW-12-01  CONF  Normal 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-P100714-001 

09/30/92 

8  Octobe 

8  Octobe 

Sample 

ID  :  09-MW- 14-01  Normal 

A403  • 

Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403_09/ 14/92 

09/14/92 

14  Septe 

14  Septe 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

OOOZ 

E120. 1^09/14/92 

09/14/92 

14  Septe 

14  Septe 

E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

E150.1_09/14/92 

09/14/92 

14  Septe 

14  Septe 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

OOOZ 

E170. 1^09/14/92 

09/14/92 

14  Septe 

14  Septe 

SW6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

001B 

JA61J01118-001 

09/14/92 

17  Septe 

11  Octob 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSWAOO 

001B 

Z2 _ 092108-003 

09/14/92 

17  Septe 

21  Septe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSWAOO 

001B 

21 _ 091817-002 

09/14/92 

17  Septe 

18  Septe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

001B 

Z3 _ 092916-002 

09/14/92 

29  Septe 

29  Septe 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSWAOO 

001B 

Z1 _ 092108-003 

09/14/92 

17  Septe 

21  Septe 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

002A 

GC-I100715-001 

10/01/92 

7  Octobe 

7  Octobe 

SW8015 

-  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

002A 

GC3921 00708- 05 

10/01/92 

7  Octobe 

7  Octobe 

SW8015ME 

352SWN00 

001B 

TP-M100912-001 

09/14/92 

18  Septe 

10  Octob 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L09251 1-003 

09/14/92 

25  Septe 

25  Septe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L092511-002 

09/14/92 

25  Septe 

25  Septe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

002A 

GC8921 10308- 14 

10/01/92 

5  Octobe 

Nov^^^^ 

SW8080 

*■  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

002A 

GC892101608-82 

09/14/92 

18  Septe 

18  Octl^^ 

SW8270 

-  Semi volatile  Organics 

352SWN00 

001B 

MSD292092208350 

09/14/92 

18  Septe 

23  Septe 

Compiled:  21  April  1994 
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TABLE  A- 8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


PREPARATION 

FIELD 

ANALYTICAL 

DATE 

DATE 

DATE 

METHOD 

CODE 

BATCH  ID 

BATCH  ID 

COLLECTED 

PREPARED 

ANALYZED 

Sample 

ID  :  09-HW-14-01  CONF  Normal 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

002A 

GC892101609-82 

09/14/92 

18  Septe 

18  Octob 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

002A 

GC8921 10309- 14 

10/01/92 

5  Octobe 

4  Novemb 

Sample 

ID  :  09-MW-14-01  MS  Matrix  Spike 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

002A 

GC-n00715-001 

10/01/92 

7  Octobe 

7  Octobe 

Sample 

ID  :  09-MW-14-01  MSD  Matrix  Spike 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

002A 

GC-I100715-001 

10/01/92 

7  Octobe 

7  Octobe 

Sample 

ID  :  lO-BT-01  Trip  Blank 

SW8240 

-  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

450492072211010 

07/13/92 

22  July 

22  July 

Sample 

ID  :  10-BT-03  Trip  Blank 

SW8240 

-  Volatile  Organics 

NONE 

001C 

450492072513560 

07/13/92 

25  July 

25  July 

Sample 

ID  :  10-BT-04  Trip  Blank 

SW8240 

-  Volatile  Organics 

NONE 

011A 

450392091108290 

09/03/92 

11  Septe 

11  Septe 

Sample 

ID  :  10-BT-06  Trip  Blank 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

111H 

GC-T091819-001 

09/06/92 

19  Septe 

19  Septe 

SW8015 

-  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

111H 

GC392091710-03 

09/06/92 

18  Septe 

18  Septe 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

111H 

TP-L092115-003 

09/06/92 

22  Septe 

22  Septe 

Sample 

ID  :  10-BT-06  CONF  Trip  Blank 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

111H 

GC-J092111-001 

09/06/92 

22  Septe 

22  Septe 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

111H 

TP-L092115-002 

09/06/92 

22  Septe 

22  Septe 

Sample 

ID  :  10-DS-03  Ambient  Conditions  Blank 

SU8240 

-  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

450392090308420 

08/29/92 

3  Septem 

3  Septem 

Sample 

ID  :  10-DS-04  Equipment  Blank 

SW6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

OOOD 

JA61J0041 1-001 

08/29/92 

9  Septem 

4  Octobe 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSWAOO 

GOOD 

23 _ 091408-002 

08/29/92 

9  Septem 

14  Septe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSUAOO 

OOOD 

22 _ 091717-001 

08/29/92 

9  Septem 

17  Septe 

SW7471 

•  Mercury 

METHOD 

OOOD 

D2 _ 091616-002 

08/29/92 

16  Septe 

16  Septe 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSUAOO 

OOOD 

22 _ 091409-001 

08/29/92 

9  Septem 

14  Septe 

SW8015ME 

352SWN00 

OOOD 

TP-M092312-001 

08/29/92 

4  Septem 

14  Septe 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOD 

GC692101012-14 

08/29/92 

2  Septem 

10  Octob 

SW8240 

-  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

450392090308420 

08/29/92 

3  Septem 

3  Septem 

SW8270 

-  Semivolatile  Organics 

352SWN00 

OOOD 

MSD292091408250 

08/29/92 

2  Septem 

15  Septe 

Compiled:  21  April  1994 

NA  :  Not  Applicable 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 

PREPARATION 

CODE 

FIELD 

BATCH  ID 

ANALYTICAL  DATE 

BATCH  ID  COLLECTED 

DATE 

PREPARED 

DATE^ 

ANALYzfl 

SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

352SUN00 

OOOD 

LCC92091612-1  08/29/92 

3  Septem 

15  Septe 

Sample  ID  :  10-DS-04  MS 

Matrix  Spike 

SU6010  -  Metals 

DIPSWAOO 

OOOD 

JA61_1 0041 1-001  08/29/92 

9  Septem 

4  Octobe 

SW7060  *  Arsenic 

DIFSUAOO 

OOOD 

Z3 _ 091408-002  08/29/92 

9  Septem 

14  Septe 

SW7421  -  Lead 

DIFSWAOO 

OOOD 

Z2 _ 091717-001  08/29/92 

9  Septem 

17  Septe 

SW7471  -  Mercury 

METHOD 

OOOD 

D2 _ 091616-002  08/29/92 

16  Septe 

16  Septe 

SW7740  -  Selenium 

DIFSWAOO 

OOOD 

Z2 _ 091409-001  08/29/92 

9  Septem 

14  Septe 

Sample  ID  :  10-DS-04  MSD 

Matrix  Spike 

SW6010  -  Metals 

DIPSWAOO 

OOOD 

JA61J  0041 1-001  08/29/92 

9  Septem 

4  Octobe 

SW7060  -  Arsenic 

DIFSWAOO 

OOOD 

Z3 _ 091408-002  08/29/92 

9  Septem 

14  Septe 

SW7421  -  Lead 

DIFSWAOO 

OOOD 

22 _ 091717-001  08/29/92 

9  Septem 

17  Septe 

SW7471  -  Mercury 

METHOD 

OOOD 

D2 _ 091616-002  08/29/92 

16  Septe 

16  Septe 

SW7740  -  Selenium 

DIFSWAOO 

OOOD 

Z2 _ 091409-001  08/29/92 

9  Septem 

14  Septe 

Sample  ID  :  10-DS-05  Equipment  Blank 


SW6010  -  Metals 
SW7060  -  Arsenic 
SW7421  -  Lead 
SW7471  -  Mercury 
SW7740  •  Selenium 

SW8015  •  Nonha togenated  Volatile  Organics 
SW8015ME 

SW8240  -  Volatile  Organics 
SW8270  -  Semivolatile  Organics 

Sample  ID  :  10-DS-06  Field  Duplicate 

A403  -  Alkalinity 

El 20.1  -  Specific  Conductance 

E150.1  -  pH, Electrometric 

E170.1  -  Temperature 

SW6010  -  Metals 

SW7060  •  Arsenic 

SW7421  -  Lead 

SW7471  -  Mercury 

SW7740  ”  Selenium 

SW8015  •  Nonhalogenated  Volatile  Organics 
SW8015ME 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 
SW8270  -  Semivolatile  Organics 

Sample  ID  :  10-DS-06  CONF  Field  Duplicate 

SW8080  ~  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 


DIPSWAOO 

01  OB 

JA61_100521-011  09/03/92 

14  Septe 

6  Octobe 

DIFSWAOO 

010B 

Z3 _ 092111-002  09/03/92 

14  Septe 

21  Septe 

DIFSWAOO 

010B 

Z2 _ 091517-001  09/03/92 

14  Septe 

15  Septe 

METHOD 

010B 

Z3 _ 092418-003  09/03/92 

24  Septe 

24  Sep^ 

DIFSWAOO 

010B 

21 _ 091608-002  09/03/92 

14  Septe 

16  Sep^ 

NONE 

010B 

TP-L091712-002  09/03/92 

17  Septe 

17  Septe 

352SWN00 

010B 

TP-M09251 0-001  09/03/92 

9  Septem 

26  Septe 

NONE 

011A 

450392091108290  09/03/92 

11  Septe 

11  Septe 

352SWN00 

010B 

MSD292091 608230  09/03/92 

8  Septem 

16  Septe 

NONE 

OOOZ 

A403_09/07/92  09/07/92 

7  Septem 

7  Septem 

NONE 

OOOZ 

E120.1_09/07/92  09/07/92 

7  Septem 

7  Septem 

NONE 

OOOZ 

E150.1_09/07/92  09/07/92 

7  Septem 

7  Septem 

NONE 

OOOZ 

E170.1_09/07/92  09/07/92 

7  Septem 

7  Septem 

DIPSWAOO 

010C 

JA61_100521-011  09/07/92 

14  Septe 

5  Octobe 

DIFSWAOO 

010C 

Z3 _ 091608-002  09/07/92 

14  Septe 

16  Septe 

DIFSWAOO 

010C 

Z2 _ 091517-001  09/07/92 

14  Septe 

15  Septe 

METHOD 

010C 

Z3 _ 092418-003  09/07/92 

24  Septe 

24  Septe 

DIFSWAOO 

010C 

Z1 _ 091613-001  09/07/92 

14  Septe 

16  Septe 

NONE 

001A 

GC392091716-03  09/10/92 

20  Septe 

20  Septe 

352SWN00 

OOOF 

TP-M1001 13-001  09/07/92 

10  Septe 

2  Octobe 

NONE 

001A 

TP-L0921 15-002  09/10/92 

22  Septe 

22  Septe 

NONE 

001A 

TP-L0921 15-003  09/10/92 

22  Septe 

22  Septe 

351SWN00 

OOOF 

GC892101308-42  09/07/92 

11  Septe 

14  Octob 

352SWN00 

OOOF 

MSD292091608230  09/07/92 

10  Septe 

17  Septe 

351SWN00 

OOOF 

GC892101309-42  09/07/92 

11  Septe 

14  Octfi 

Compiled:  21  April  1994 


NA  :  Not  Applicable 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 

PREPARATION 

CODE 

FIELD 

BATCH  ID 

ANALYTICAL 

BATCH  ID 

DATE 

COLLECTED 

DATE 

PREPARED 

DATE 

ANALYZED 

Sample 

ID  :  10-DS-07  Equipment  Blank 

SU6010 

-  Metals 

DIPSUAOO 

010C 

JA61J00521-011 

09/07/92 

14  Septe 

5  Octobe 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSWAOO 

010C 

23 _ 091608-002 

09/07/92 

14  Septe 

16  Septe 

SW7421 

-  Lead 

DIPSUAOO 

010C 

Z2 _ 091517-001 

09/07/92 

14  Septe 

15  Septe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

010C 

Z3 _ 092418-003 

09/07/92 

24  Septe 

24  Septe 

SW7740 

“  Selenium 

DIFSWAOO 

010C 

Z1 _ 091613-001 

09/07/92 

14  Septe 

16  Septe 

SU8015HE 

352SUN00 

OOOB 

TP-H100113-001 

09/07/92 

10  Septe 

2  Octobe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SUN00 

OOOB 

GC892101308-42 

09/07/92 

11  Septe 

14  Octob 

SW8270 

-  Semivolatile  Organics 

352SWN00 

OOOB 

MSD292091608230 

09/07/92 

10  Septe 

16  Septe 

Sample 

ID  :  10-MU-01-02  Normal 

A403  - 

Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403_09/07/92 

09/07/92 

7  Septem 

7  Septem 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

OOOZ 

E120. 1^09/07/92 

09/07/92 

7  Septem 

7  Septem 

E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

El50.1_09/07/92 

09/07/92 

7  Septem 

7  Septem 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

OOOZ 

El  70. 1^09/07/92 

09/07/92 

7  Septem 

7  Septem 

SW6010 

-  Metals 

DIPSUAOO 

OlOC 

JA61_100521-011 

09/07/92 

14  Septe 

5  Octobe 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSWAOO 

010C 

Z3 _ 091608-002 

09/07/92 

14  Septe 

16  Septe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSWAOO 

010C 

Z2 _ 091517-001 

09/07/92 

14  Septe 

15  Septe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

OlOC 

Z3 _ 092418-003 

09/07/92 

24  Septe 

24  Septe 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSWAOO 

OlOC 

Z1 _ 091608-002 

09/07/92 

14  Septe 

16  Septe 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIB 

GC- 1 100817-001 

10/04/92 

9  Octobe 

9  Octobe 

SW8015 

-  Nonha logena ted  Volatile  Organics 

NONE 

OOIB 

GC392100708-05 

10/04/92 

8  Octobe 

8  Octobe 

SW8015ME 

352SUN00 

OOOF 

TP-M100113-001 

09/07/92 

10  Septe 

1  Octobe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIB 

TP-L101213-003 

10/04/92 

13  Octob 

13  Octob 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001B 

TP-L101213-002 

10/04/92 

13  Octob 

13  Octob 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOF 

GC892101308-42 

09/07/92 

11  Septe 

14  Octob 

SW8270 

-  Semivolatile  Organics 

352SWN00 

OOOF 

MSD292091608230 

09/07/92 

10  Septe 

16  Septe 

Sample 

ID  :  10-MU-01-02  CONF  Normal 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIB 

GC-P101604-001 

10/04/92 

16  Octob 

16  Octob 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOF 

GC892101309-42 

09/07/92 

11  Septe 

14  Octob 

Sample 

ID  :  lO-MW-02-02  Normal 

A403  - 

Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403_09/07/92 

09/07/92 

7  Septem 

7  Septem 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

OOOZ 

El  20. 1^09/07/92 

09/07/92 

7  Septem 

7  Septem 

E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

E150.1_09/07/92 

09/07/92 

7  Septem 

7  Septem 

E170J 

-  Temperature 

NONE 

OOOZ 

El70.1_09/07/92 

09/07/92 

7  Septem 

7  Septem 

SU6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

OlOC 

JA61J00521-011 

09/07/92 

14  Septe 

5  Octobe 

SU7060 

-  Arsenic 

DIFSWAOO 

OlOC 

Z3 _ 091608-002 

09/07/92 

14  Septe 

16  Septe 

SW7421 

-  Lead 

DIFSWAOO 

OlOC 

Z2 _ 091517-001 

09/07/92 

14  Septe 

15  Septe 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

OlOC 

Z3 _ 092418-003 

09/07/92 

24  Septe 

24  Septe 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSWAOO 

OlOC 

Z1 _ 091613-001 

09/07/92 

14  Septe 

16  Septe 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-T091819-001 

09/10/92 

19  Septe 

19  Septe 

SW8015 

-  Nonhalogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC392091710-03 

09/10/92 

18  Septe 

18  Septe 

SU8015ME 

352SWN00 

OOOG 

TP-M100113-001 

09/07/92 

10  Septe 

1  Octobe 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L092218-002 

09/10/92 

23  Septe 

23  Septe 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L092218-003 

09/10/92 

23  Septe 

23  Septe 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOG 

GC892101308-42 

09/07/92 

11  Septe 

14  Octob 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 


PREPARATION  FIELD  ANALYTICAL 
CODE  BATCH  ID  BATCH  ID 


DATE  DATE  DATE^^ 
COLLECTED  PREPARED  ANALYlI^B 


SW8270  -  Semivolatile  Organics 

Sample  ID  :  10-MW-02-02  CONF  Normal 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

Sample  ID  :  10-MW-02-02  MS  Matrix  Spike 

SW6010  -  Metals 
SW7060  ’  Arsenic 
SW7421  -  Lead 
SW7471  -  Mercury 
SW7740  -  Selenium 
SW8015ME 

SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 
SW8270  ’  Semivolatile  Organics 

Sample  ID  :  10-MW-02-02  MS  CONF  Matrix  Spike 

SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

Sample  ID  :  10-MW"02-02  MSD  Matrix  Spike 

SW6010  -  Metals 
SW7060  -  Arsenic 
SW7421  -  Lead 
SW7471  ’  Mercury 
SW7740  -  Selenium 
SW8015ME 

SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 
SW8270  -  Semivolatile  Organics 

Sample  ID  :  10-MW-02-02  MSD  CONF  Matrix  Spike 

SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

Sample  ID  :  lO-MW-03-02  Normal 

A403  ”  Alkalinity 

El 20.1  -  Specific  Conductance 

E150.1  -  pH, Electrometric 

E170.1  -  Temperature 

SW6010  -  Metals 

SW7060  -  Arsenic 

SW7421  -  Lead 

SW7471  -  Mercury 

SW7740  -  Selenium 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8015  -  Nonhalogenated  Volatile  Organics 
SW8015ME 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 


352SWN00 

OOOG 

HSD292091608230  09/07/92 

10  Septa 

17  Septe 

NONE 

001A 

GC-J09211 1-001  09/10/92 

21  Septe 

21  Septe 

351SWN00 

OOOG 

GC892101309-42  09/07/92 

11  Septe 

14  Octob 

DIPSWAOO 

010C 

JA61_100521-011  09/07/92 

14  Septe 

5  Octobe 

DIFSWAOO 

010C 

23 _ 091608-002  09/07/92 

14  Septe 

16  Septe 

DIFSWAOO 

010C 

22 _ 091517-001  09/07/92 

14  Septe 

15  Septe 

METHOD 

010C 

23 _ 092418-003  09/07/92 

24  Septe 

24  Septe 

DIFSWAOO 

010C 

21 _ 091613-001  09/07/92 

14  Septe 

16  Septe 

352SWN00 

OOOG 

TP-M1001 13-001  09/07/92 

10  Septe 

1  Octobe 

351SWN00 

OOOG 

GC8921 01308-42  09/07/92 

11  Septe 

14  Octob 

352SWN00 

OOOG 

MS0292091608230  09/07/92 

10  Septe 

17  Septe 

351SWN00 

OOOG 

GC8921 01309-42  09/07/92 

1 1  Septe 

14  Octob 

DIPSWAOO 

010C 

JA61_1 00521 -Oil  09/07/92 

14  Septe 

Octol|| 

DIFSWAOO 

01 OC 

23 _ 091608-002  09/07/92 

14  Septe 

16  Septe 

DIFSWAOO 

010C 

22 _ 091517-001  09/07/92 

14  Septe 

15  Septe 

METHOD 

010C 

23 _ 092418-003  09/07/92 

24  Septe 

24  Septe 

DIFSWAOO 

010C 

21 _ 091613-001  09/07/92 

14  Septe 

16  Septe 

352SWN00 

OOOG 

TP-M1001 13-001  09/07/92 

10  Septe 

1  Octobe 

351SWN00 

OOOG 

GC892101308-42  09/07/92 

11  Septe 

14  Octob 

352SWN00 

OOOG 

MSD292091608230  09/07/92 

10  Septe 

17  Septe 

351SWN00 

OOOG 

GC892101309-42  09/07/92 

11  Septe 

14  Octob 

NONE 

OOOZ 

A403_09/07/92 

09/07/92 

7  Septem 

7  Septem 

NONE 

OOOZ 

E120.1_09/07/92  09/07/92 

7  Septem 

7  Septem 

NONE 

OOOZ 

E150.1_09/07/92  09/07/92 

7  Septem 

7  Septem 

NONE 

OOOZ 

E170.1_09/07/92  09/07/92 

7  Septem 

7  Septem 

DIPSWAOO 

010C 

JA61J00521-011 

09/07/92 

14  Septe 

5  Octobe 

DIFSWAOO 

010C 

23 _ 091608-002  09/07/92 

14  Septe 

16  Septe 

DIFSWAOO 

OlOC 

22 _ 091517-001 

09/07/92 

14  Septe 

15  Septe 

METHOD 

010C 

23 _ 092418-003  09/07/92 

24  Septe 

24  Septe 

DIFSWAOO 

OlOC 

Z1 _ 091613-001 

09/07/92 

14  Septe 

16  Septe 

NONE 

001A 

GC-T091819-001 

09/10/92 

19  Septe 

19  Sept^ 

NONE 

001A 

GC392091710-03 

09/10/92 

18  Septe 

18  SepB 

352SWN00 

OOOB 

TP-M100113-001 

09/07/92 

10  Septe 

2  OctoM 

NONE 

001A 

TP-L092115-003 

09/10/92 

22  Septe 

22  Septe 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 

PREPARATION 

CODE 

FIELD 

BATCH  ID 

ANALYTICAL 

BATCH  ID 

DATE 

COLLECTED 

DATE 

PREPARED 

DATE 

ANALYZED 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L092115-002 

09/10/92 

22  Septe 

22  Septe 

SW8080 

•  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOOB 

GC892101308-42 

09/07/92 

11  Septe 

14  Octob 

SU8270 

-  Semivolatile  Organics 

352SUN00 

OOOB 

MSD292091 608230 

09/07/92 

10  Septe 

16  Septe 

Sample 

ID  :  10-MU-03-02  CONF  Normal 

SW80S0 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351 SUN 00 

OOOB 

GC892101309-42 

09/07/92 

11  Septe 

14  Octob 

Sample 

ID  :  11-BT-Ol  Trip  Blank 

SU8240 

*  Volatile  Organics 

NONE 

OOIB 

450492081310530 

08/02/92 

13  Augus 

13  Augus 

Sample 

ID  :  11-BT-02  Trip  Blank 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-I101211-001 

10/07/92 

12  Octob 

12  Octob 

SW8015 

-  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC392101208-05 

10/07/92 

12  Octob 

12  Octob 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-G101213-003 

10/07/92 

13  Octob 

13  Octob 

Sample 

ID  :  11-BT-02  CONF  Trip  Blank 

SW8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-P101918-001 

10/07/92 

20  Octob 

20  Octob 

SW8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-G101213-002 

10/07/92 

13  Octob 

13  Octob 

Sample 

ID  :  11-MW-01-01  Normal 

A403  - 

Alkalinity 

NONE 

0002 

A403_1 0/07/92 

10/07/92 

7  Octobe 

7  Octobe 

E120.1 

-  Specific  Conductance 

NONE 

0002 

E 1 20. 1J  0/07/92 

10/07/92 

7  Octobe 

7  Octobe 

E150.1 

-  pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

E 1 50. rj 0/07/92 

10/07/92 

7  Octobe 

7  Octobe 

E170.1 

-  Temperature 

NONE 

0002 

E 1 70. 1_1 0/07/92 

10/07/92 

7  Octobe 

7  Octobe 

SU6010 

-  Metals 

DIPSWAOO 

OOIA 

JA61_111100-001 

10/07/92 

19  Octob 

11  Novem 

SW7060 

-  Arsenic 

DIFSWAOO 

OOIA 

23 _ 102710-001 

10/07/92 

26  Octob 

27  Octob 

SW7421 

-  Lead 

DIFSWAOO 

001A 

22 _ 110309-001 

10/07/92 

26  Octob 

3  Novemb 

SW7471 

-  Mercury 

METHOD 

OOIA 

23 _ 102919-004 

10/07/92 

29  Octob 

29  Octob 

SW7740 

-  Selenium 

DIFSWAOO 

OOIA 

23 _ 110812-001 

10/07/92 

26  Octob 

8  Novemb 

SU8010 

-  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC-I101211-001 

10/07/92 

13  Octob 

13  Octob 

SW8015 

-  Nonha logenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC392101208-05 

10/07/92 

12  Octob 

12  Octob 

SW8015ME 

352SUN00 

001A 

TP-G101513-001 

10/07/92 

12  Octob 

15  Octob 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-G101213-002 

10/07/92 

13  Octob 

13  Octob 

SU8020 

-  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-G101213-003 

10/07/92 

13  Octob 

13  Octob 

SU8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWN00 

OOIA 

GC8921 10308-41 

10/07/92 

9  Octobe 

4  Novemb 

SW8270 

-  Semivolatile  Organics 

352SWN00 

001A 

MSD192101609100 

10/07/92 

12  Octob 

16  Octob 

Sample 

ID  :  11-MU-01-01  CONF  Normal 

SW8080 

-  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

351SWNOO 

OOIA 

GC8921 10309-41 

10/07/92 

9  Octobe 

4  Novemb 

Sample 

ID  ;  11-MW-01-01  MS  Matrix  Spike 

SW8015 

-  Nonhalogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC392101208-05 

10/07/92 

12  Octob 

12  Octob 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 


PREPARATION  FIELD 
CODE  BATCH  ID 


ANALYTICAL  DATE  DATE  DATE, 
BATCH  ID  COLLECTED  PREPARED  ANALY 


Sample  ID  :  11-MW-01-01  MSD  Matrix  Spike 

SW8015  -  Nonha logenated  Volatile  Organics 

Sample  ID  :  11-MW-02-01  Normal 

A403  -  Alkalinity 

El 20.1  -  Specific  Conductance 

E150.1  -  pH, Electrometric 

E170.1  -  Temperature 

SW6010  -  Metals 

SW7060  -  Arsenic 

SW7421  “  Lead 

SW7471  -  Mercury 

SW7740  -  Selenium 

SW8010  ’  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8015  “  Nonha logenated  Volatile  Organics 
SW8015ME 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 
SW8080  “  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 
SW8270  -  Semivolatile  Organics 

Sample  ID  ;  11-MW-02-01  CONF  Normal 

SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 

Sample  ID  ;  12-BT‘01  Trip  Blank 

SW8240  -  Volatile  Organics 

Sample  ID  :  12-BT-02  Trip  Blank 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 
SW8015  -  Nonha logenated  Volatile  Organics 
SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

Sample  ID  :  12-BT-02  CONF  Trip  Blank 

SW8020  •  Aromatic  Volatile  Organics 

Sample  ID  :  12"MW-01-01  Normal 

A403  -  Alkalinity 

El 20.1  -  Specific  Conductance 

E150.1  *  pH, Electrometric 

E170.1  -  Temperature 

SW6010  -  Metals 

SW7060  -  Arsenic 

SW7421  -  Lead 

SW7471  -  Mercury 


NONE 

001A 

GC392101208-05 

10/07/92 

12  Octob 

12  Octob 

NONE 

OOOZ 

A403_09/27/92 

09/27/92 

27  Septe 

27  Septe 

NONE 

OOOZ 

E120.1_09/27/92  09/27/92 

27  Septe 

27  Septe 

NONE 

OOOZ 

E150.1_09/27/92  09/27/92 

27  Septe 

27  Septe 

NONE 

OOOZ 

E170.1_09/27/92  09/27/92 

27  Septe 

27  Septe 

DIPSWAOO 

001A 

JA61_100918-010  09/27/92 

2  Octobe 

9  Octobe 

DIFSWAOO 

OOIA 

Z1 _ 100510-001 

09/27/92 

2  Octobe 

5  Octobe 

DIFSWAOO 

001A 

Z2 _ 100208-004  09/27/92 

2  Octobe 

2  Octobe 

METHOD 

001A 

Z3 _ 101316-002  09/27/92 

13  Octob 

13  Octob 

DIFSWAOO 

OOIA 

Z2 _ 100517-001 

09/27/92 

2  Octobe 

5  Octobe 

NONE 

OOIA 

GC-I100111-001 

09/27/92 

1  Octobe 

1  Octobe 

NONE 

OOIA 

GC392093008-05 

09/27/92 

30  Septe 

30  Septe 

352SWN00 

OOOC 

TP-G101313-001 

09/27/92 

1  Octobe 

14  Octob 

NONE 

OOIA 

TP-L100621-002 

09/27/92 

7  Octobe 

7  Octobe 

NONE 

OOIA 

TP-L100621-003 

09/27/92 

7  Octobe 

7  Octobe 

351SWN00 

OOOC 

GC192110212-26 

09/27/92 

1  Octobe 

3  Novemb 

352SWN00 

OOOC 

MSD192100609310 

09/27/92 

1  Octobe 

6  Octobe 

1 

351SWN00 

OOOC 

GC192110213-26 

09/27/92 

1  Octobe 

3  Novemb 

NONE 

OOIA 

450392090408590  08/27/92 

4  Septem 

4  Septem 

NONE 

001A 

GC- 109281 1-001 

09/23/92 

28  Septe 

28  Septe 

NONE 

OOIA 

GC392092808-05 

09/23/92 

28  Septe 

28  Septe 

NONE 

OOIA 

TP-L092815-003 

09/23/92 

29  Septe 

29  Septe 

NONE 

OOIA 

TP-L092815-002 

09/23/92 

29  Septe 

29  Septe 

NONE 

OOOZ 

A403_09/23/92 

09/23/92 

23  Septe 

23  Septe 

NONE 

OOOZ 

E120.1_09/23/92  09/23/92 

23  Septe 

23  Septe 

NONE 

OOOZ 

E150.1_09/23/92  09/23/92 

23  Septe 

23  Septe 

NONE 

OOOZ 

E170.1_09/23/92  09/23/92 

23  Septe 

23  Septe 

DIPSWAOO 

OOIA 

JA61J02816-011 

09/23/92 

29  Septe 

28  Octob 

DIFSWAOO 

001A 

Z2 _ 100120-001 

09/23/92 

29  Septe 

Octc^l 

DIFSWAOO 

OOIA 

Z1 _ 093013-002  09/23/92 

29  Septe 

30  Sep^P 

METHOD 

001A 

Z3 _ 101316-002  09/23/92 

13  Octob 

13  Octob 

Applicable 

Page:  A-8- 
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TABLE  A-8 


DATE  AND  BATCH  SUMMARY.  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 

PREPARATION 

CODE 

FIELD 

BATCH  ID 

ANALYTICAL 

BATCH  ID 

DATE 

COLLECTED 

DATE 

PREPARED 

DATE 

ANALYZED 

SW7740  -  Selenium 

DIFSUAOO 

001A 

Z2 _ 093018-001 

09/23/92 

29 

Septe 

30  Septe 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC- 109281 1-001 

09/23/92 

28 

Septe 

28  Septe 

SW8015  -  Nonhalogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOOC 

GC392092808-05 

09/23/92 

28 

Septe 

28  Septe 

SW8015ME 

352SUN00 

OOOC 

TP-M101213-001 

09/23/92 

28 

Septe 

13  Octob 

SU8020  ’  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L092815-002 

09/23/92 

29 

Septe 

29  Septe 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

TP-L092815-003 

09/23/92 

29 

Septe 

29  Septe 

SU8080  ‘  Organochlorine  Pesticides  and  RGBs 

351SUN00 

OOOC 

GC192103012-28 

09/23/92 

28 

Septe 

31  Octob 

SU8270  ’  Semivolatile  Organics 

352SUN00 

OOOC 

MSD 1921 001 08280 

09/23/92 

28 

Septe 

1  Octobe 

SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

352SUN00 

OOOC 

LCC92101412-1 

09/23/92 

28 

Septe 

15  Octob 

Sample  ID  :  12-MU-01-01  CONF  Normal 

SU8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-P092918-001 

09/23/92 

30 

Septe 

30  Septe 

SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  RGBs 

351SUN00 

OOOC 

GC192103013-28 

09/23/92 

28 

Septe 

31  Octob 

Sample  ID  :  12-MU-02-01  Normal 

A403  -  Alkalinity 

NONE 

OOOZ 

A403_09/23/92 

09/23/92 

23 

Septe 

23  Septe 

El 20.1  '  Specific  Gonductance 

NONE 

oooz 

E 120. 1^09/23/92 

09/23/92 

23 

Septe 

23  Septe 

E150.1  -  pH, Electrometric 

NONE 

OOOZ 

E150.1_09/23/92 

09/23/92 

23 

Septe 

23  Septe 

E170.1  •  Temperature 

NONE 

oooz 

El70.1_09/23/92 

09/23/92 

23 

Septe 

23  Septe 

SU6010  •  Metals 

DIPSWAOO 

001A 

JA61^102816-011 

09/23/92 

29 

Septe 

28  Octob 

SW7060  -  Arsenic 

DIFSUAOO 

001A 

Z2 _ 100120-001 

09/23/92 

29 

Septe 

1  Octobe 

SU7421  •  Lead 

DIFSUAOO 

OOIA 

Z1 _ 093013-002 

09/23/92 

29 

Septe 

30  Septe 

SW7471  -  Mercury 

METHOD 

001A 

Z3 _ 101316-002 

09/23/92 

13 

Octob 

13  Octob 

SU7740  -  Selenium 

DIFSUAOO 

OOIA 

22 _ 093018-001 

09/23/92 

29 

Septe 

30  Septe 

SW8010  -  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC- 109281 1-001 

09/23/92 

28 

Septe 

28  Septe 

SU8015  -  Nonhalogenated  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

GC392092808-05 

09/23/92 

28 

Septe 

28  Septe 

SU8015ME 

352SUN00 

OOOC 

TP-M101213-001 

09/23/92 

28 

Septe 

13  Octob 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L092815-002 

09/23/92 

29 

Septe 

29  Septe 

SW8020  -  Aromatic  Volatile  Organics 

NONE 

OOIA 

TP-L092815-003 

09/23/92 

29 

Septe 

29  Septe 

SU8080  ’  Organochlorine  Pesticides  and  RGBs 

351SUN00 

OOOC 

GC192103012-28 

09/23/92 

28 

Septe 

31  Octob 

SU8270  ‘  Semivolatile  Organics 

352SUN00 

OOOC 

MSD192100108280 

09/23/92 

28 

Septe 

1  Octobe 

SW8310  •  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

352SWN00 

OOOC 

LCC92101412-1 

09/23/92 

28 

Septe 

15  Octob 

Sample  ID  :  12-MW-02-01  GONE  Normal 

SU8010  *  Halogenated  Volatile  Organics 

NONE 

001A 

GC-P092918-001 

09/23/92 

30 

Septe 

30  Septe 

SU8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  RGBs 

351SWN00 

OOOC 

GC192103013-28 

09/23/92 

28 

Septe 

31  Octob 

Sample  ID  ;  99-TW- 15-01  Normal 

E245.1  -  Mercury  (Cold  Vapor,  Manual) 

METHOD 

122B 

D2 _ 082413-001 

08/04/92 

24 

Augus 

24  Augus 

SW6010  -  Metals 

DIPSWAOO 

OOOC 

JA61^091022-002 

08/04/92 

1  Septem 

11  Septe 

SW7740  -  Selenium 

DIFSUAOO 

OOOC 

21 _ 090820-001 

08/04/92 

1  Septem 

8  Septem 

SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  RGBs 

351SUN00 

020D 

GC192091512-14 

08/05/92 

12  Augus 

16  Septe 

SW8150  -  Chlorinated  Herbicides 

351SWN00 

020D 

GC592081712-1 

08/05/92 

13  Augus 

17  Augus 

SU8240  -  Volatile  Organics 

NONE 

122B 

450492081310530 

08/04/92 

14  Augus 

14  Augus 

SW8270  “  Semi volatile  Organics 

352SUN00 

020D 

MSD292082808230 

08/05/92 

12  Augus 

28  Augus 
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DATE  AND  BATCH  SUMMARY,  WATER  SAMPLES,  GALENA  1992  EVENT 


METHOD 


PREPARATION  FIELD 
CODE  BATCH  ID 


ANALYTICAL 
BATCH  ID 


DATE  DATE  DATE 
COLLECTED  PREPARED  ANALY 


Sample  ID  :  99-TW-15-01  CONF  Normal 

SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs  351SWN00  020D  GC192091513’ 14  08/05/92  12  Augus  16  Septe 
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DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


SAMPLE 

ID 


BATCH 

ID 


RESULT 


DETECTION 

LIMIT 


UNITS 


DILUTION 

FACTOR 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Analyte  :  Aluminum,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


Total  Number  of  Blanks  =  3 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Detection  Limit  =  7.33 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Analyte  :  Antimony 


Type  of  Blank  :  Method  Blank 


09/01/93 

BLK932321 

EMJA61309010000 

-2.0 

(j) 

1.9 

mg/kg 

1 

09/07/93 

BLK932321 

EMJA61309071000 

1.5 

(j) 

1.9 

mg/kg 

1 

09/24/93 

BLK932629 

EMJA61309240100 

1.2 

(j) 

1.9 

mg/kg 

1 

Total 

Number  of  Blanks  =  3 

Concentration  Range  NC 

Total 

Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  == 

1.93 

Method  :  SW6010  -  Metals 
Analyte  :  Arsenic 


Type  of  Blank  :  Method  Blank 


09/01/93 

09/07/93 

09/24/93 

BLK932321 

BLK932321 

BLK932629 

EMJA61309010000 

EMJA61309071000 

EMJA61309240100 

1.4 

-0.18 

0.19 

(J) 

(J) 

(J) 

1.6 

1.6 

1-6 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

1 

1 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

1.58 

Method  ; 

:  SW6010  -  Metals 

Analyte  : 

:  Barium 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

09/01/93 

BLK932321 

EMJA61309010000 

-0.014 

(J) 

0.058 

mg/kg 

1 

09/07/93 

BLK932321 

EMJA61309071000 

0.028 

(J) 

0.058 

mg/kg 

1 

09/24/93 

BLK932629 

EMJA61309240100 

0.040 

(J) 

0.058 

mg/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.0579 


Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  Bl~2 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


SAMPLE 

ID 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Analyte  :  Beryllium 


RESULT 


DETECTION 

LIMIT 


DILUTION 

FACTOR 


Type  of  Blank  :  Method  Blank 


09/01/93 

09/07/93 

09/24/93 


BLK932321 

BLK932321 

BLK932629 


EMJA6 130901 0000 

-0.034 

(j) 

0.059 

mg/ kg 

1 

EMJA61309071000 

-0.025 

(j) 

0.059 

mg/ kg 

1 

EMJA61309240100 

-0.082 

(j) 

0.059 

mg/ kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.0589 

Method  : 

SW6010  -  Metals 

Analyte  : 

Cadmi urn 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

09/01/93 

BLK932321 

EMJA61309010000 

-0.13  (J) 

0.29 

mg/kg 

1 

09/07/93 

BLK932321 

EMJA61309071000 

0.23  (J) 

0.29 

mg/ kg 

1 

09/24/93 

BLK932629 

EMJA61309240100 

0.14  (J) 

0.29 

mg/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Concentration 

Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.287 

Method  : 

;  SW6010  -  Metals 

Analyte  : 

:  Calcium 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

09/01/93 

BLK932321 

EMJA61309010000 

3.4  (J) 

23.8 

mg/ kg 

1 

09/07/93 

BLK932321 

EMJA61309071000 

4.3  (J) 

23.8 

mg/ kg 

1 

09/24/93 

BLK932629 

EMJA61309240100 

3.5  (J) 

23,8 

mg/ kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Detection  Limit  =  23.8 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Analyte  :  Chromium 


Type  of  Blank  ;  Method  Blank 


09/01/93 

09/07/93 

09/24/93 


BLK932321 

BLK932321 

BLK932629 


EMJA61309010000 

0.31 

0.27 

mg/kg 

1 

EMJA61309071000 

0,43 

0.27 

mg/kg 

1 

EMJA61309240100 

0.22 

(J) 

0.27 

mg/ kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  2 


Concentration  Range  0.31  -  0.43 

Maximum  Detection  Limit  =  0.273 


Compiled:  21  April  1994 


ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


NA  =  Not  Applicable 


TABLE  B~1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  : 

:  SW6010 

-  Metals 

Analyte  : 

;  Chromium,  cont. 

Type  of  Blank  : 

:  Method 

Blank 

Method 

:  SW6010  -  Metals 

Analyte 

:  Cobalt 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

09/01/93 

BLK932321 

EMJA61309010000 

0.024  (J)  0.52 

mg/ kg 

1 

09/07/93 

BLK932321 

EMJA61309071000 

-0.16  (J)  0.52 

mg/kg 

1 

09/24/93 

BLK932629 

EMJA61309240100 

0.019  (J)  0.52 

mg/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.522 

Method  : 

:  SW6010  -  Metals 

Analyte  : 

:  Copper 

Type  of  Blank  ; 

:  Method  Blank 

09/01/93 

BLK932321 

EMJA61309010000 

0.21  (J)  0.25 

mg/ kg 

1 

09/07/93 

BLK932321 

EMJA61309071000 

1.7  0.25 

mg/ kg 

1 

09/24/93 

BLK932629 

EMJA61309240100 

-0.072  (J)  0.25 

mg/ kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  ==  3 

Concentration  Range  1.7 

1.7 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  1 

Maximum  Detection  Limit  * 

0.247 

Method  : 

:  SW6010  -  Metals 

Analyte  : 

:  Iron 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

09/01/93 

BLK932321 

EMJA61309010000 

0.93  (J)  31.1 

mg/kg 

1 

09/07/93 

BLK932321 

EMJA61309071000 

0.63  (J)  31.1 

mg/kg 

1 

09/24/93 

BLK932629 

EMJA61309240100 

0.68  (J)  31.1 

mg/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  == 

31.1 

Method  : 

SW6010  -  Metals 

Analyte  : 

Lead 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

i 

Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  Bl-4 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

09/01/93 

BLK932321 

EMJA61309010000 

-0.82  (J) 

2.5 

mg/kg 

1 

09/07/93 

BLK932321 

EMJA61309071000 

1.3  (J) 

2.5 

mg/ kg 

1 

09/24/93 

BLK932629 

EMJA61309240100 

-0.45  (J) 

2.5 

mg/ kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

2,47 

Method  : 

SW6010  -  Metals 

Analyte  : 

Magnesium 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

09/01/93 

BLK932321 

EMJA61309010000 

-0.96  (J) 

2.7 

mg/kg 

1 

09/07/93 

BLK932321 

EMJA61309071000 

0.34  (J) 

2.7 

mg/ kg 

1 

09/24/93 

BLK932629 

EMJA61309240100 

1.6  (J) 

2.7 

mg/ kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

2.73 

Method  : 

:  SW6010  -  Metals 

Analyte  : 

;  Manganese 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

09/01/93 

BLK932321 

EMJA61309010000 

0.021 

0.012 

mg/ kg 

1 

09/07/93 

BLK932321 

EMJA61309071000 

-0.056  (J) 

0.012 

mg/ kg 

1 

09/24/93 

BLK932629 

EMJA61309240100 

0.033 

0.012 

mg/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Concentration  Range  0.021  -  0. 

,033 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  2 

Maximum  1 

Detection  Limit  = 

0.0118 

Method 

:  SW6010  -  Metals 

Analyte 

:  Molybdenum 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

09/01/93 

BLK932321 

EMJA61309010000 

-0.18  (J) 

0.26 

mg/ kg 

1 

09/07/93 

BLK932321 

EMJA61309071000 

0.11  (J) 

0.26 

mg/ kg 

1 

09/24/93 

BLK932629 

EMJA61309240100 

0.034  (J) 

0.26 

mg/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.262 


Method  ;  SW6010  -  Metals 
Analyte  :  Nickel 


Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

09/01/93 

BLK932321 

EMJA61309010000 

-0.11 

(j) 

1.1 

mg/kg 

1 

09/07/93 

BLK932321 

EMJA61309071000 

0.98 

(j) 

1.1 

mg/ kg 

1 

09/24/93 

BLK932629 

EMJA61309240100 

0.41 

(j) 

1.1 

mg/kg 

1 

Total 

Number  of  Blanks  =  3 

Concentration  Range  NC 

Total 

Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1.09 

Method  :  SW6010  -  Metals 
Analyte  :  Potassium 


Type  of  Blank  :  Method  Blank 


09/01/93 

BLK932321 

EMJA61309010000 

-12.6 

(J) 

34.6 

mg/kg 

1 

09/07/93 

BLK932321 

EMJA61309071000 

4.3 

(J) 

34.6 

mg/kg 

1 

09/24/93 

BLK932629 

EMJA61309240100 

16.0 

(J) 

34.6 

mg/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =34.6 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Analyte  :  Selenium 


Type  of  Blank  :  Method  Blank 


09/01/93 

BLK932321 

EMJA61309010000 

-1,1 

(J) 

4.4 

mg/kg 

1 

09/07/93 

BLK932321 

EMJA61309071000 

-2.1 

(J) 

4.4 

mg/ kg 

1 

09/24/93 

BLK932629 

EMJA61309240100 

0.48 

(J) 

4,4 

mg/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Detection  Limit  =  4.42 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Analyte  :  Silver 


Type  of  Blank 


Method  Blank 


09/01/93 

BLK932321 

EMJA61309010000 

-0.25 

(J) 

0.18 

mg/kg 

1 

09/07/93 

BLK932321 

EMJA61309071000 

0.18 

mg/kg 

1 

09/24/93 

BLK932629 

EMJA61309240100 

0.23 

0.18 

mg/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3  Concentration  Range  0.23  -  0.23 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  1  Maximum  Detection  Limit  =  0.183 


Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  Bl-6 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  : 

SW6010  -  Metals 

Analyte  : 

Sodium 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

09/01/93 

BLK932321 

EMJA61309010000 

10.9 

2.6 

mg /kg 

1 

09/07/93 

BLK932321 

EMJA61309071000 

12.0 

2.6 

mg/ kg 

1 

09/24/93 

BLK932629 

EMJA61309240100 

-0.16  (J) 

2.6 

mg/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

3 

Concentration  Range 

10.9  -  12.0 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  2 

Maximum  1 

Detection  Limit  =  2.59 

Method  : 

SW6010  -  Metals 

Analyte  : 

Thallium 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

09/01/93 

BLK932321 

EMJA61309010000 

-1.6  (J) 

6.9 

mg/ kg 

1 

09/07/93 

BLK932321 

EMJA61309071000 

-0.066  (J) 

6.9 

mg/ kg 

1 

09/24/93 

BLK932629 

EMJA61309240100 

1.3  (J) 

6.9 

mg/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

3 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  1 

Detection  Limit  =  6.94 

Method  : 

;  SW6010  -  Metals 

Analyte  : 

:  Vanadium 

Type  of  Blank  : 

;  Method  Blank 

09/01/93 

BLK932321 

EMJA61309010000 

-0.16  (J) 

0.43 

mg/kg 

1 

09/07/93 

BLK932321 

EMJA61309071000 

0.28  (J) 

0,43 

mg/kg 

1 

09/24/93 

BLK932629 

EMJA61309240100 

0.066  (J) 

0,43 

mg/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

3 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  =  0.43 

Method  : 

;  SW6010  -  Metals 

Analyte 

:  Zinc 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

09/01/93 

BLK932321 

EMJA61309010000 

0.17  (J) 

0.29 

mg/ kg 

1 

09/07/93 

BLK932321 

EMJA61309071000 

0.094  (J) 

0.29 

mg/kg 

1 

09/24/93 

BLK932629 

EMJA61309240100 

0.11  (J) 

0.29 

mg/ kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

3 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  *  0 

Maximum 

Detection  Limit  =  0.291 

Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  Bl-7 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR  ^ 

_  A 

Method  :  SW6010  -  Metals 

w 

Analyte  :  Zinc,  cont. 

Type  of 

Blank  :  Method  Blank 

Method 

:  SW7060  -  Arsenic 

Analyte 

:  Arsenic 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

09/08/93 

BLK932281 

AAZ3_309080807 

-0.030 

(j) 

0.093 

mg/kg 

1 

09/09/93 

BLK932304 

AAZ4_309091104 

0.019 

(j) 

0.079 

mg/kg 

1 

09/09/93 

BLK932303 

AAZ4_309091104 

-0.13 

(j) 

0.079 

mg/kg 

1 

09/10/93 

BLK932280 

AAZ4_309100912 

-0.12 

(j) 

0.079 

mg/kg 

1 

09/13/93 

BLK932322 

AAZ3_309131344 

-0.080 

(j) 

0.093 

mg/ kg 

1 

09/13/93 

BLK932322 

AAZ3_309131344 

-0.090 

(j) 

0.093 

mg/kg 

1 

10/06/93 

BLK932628 

AAZ3_310061127 

ND 

0.093 

mg/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  7 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  1 

Detection  Limit  =  0 

.0933 

Method 

:  SW7421  >  Lead 

# 

Analyte 

:  Lead 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

09/03/93 

BLK932281 

AAZ2_309030900 

0.060 

(J) 

0.11 

mg/ kg 

1 

09/03/93 

BLK932281 

AAZ2_309030900 

-0.030 

(J) 

0.11 

mg/kg 

1 

09/07/93 

BLK932280 

AAZ2_309070900 

-0.020 

(J) 

0.11 

mg/kg 

1 

09/07/93 

BLK932280 

AAZ2__309070900 

-0.10 

(J) 

0.11 

mg/kg 

1 

09/08/93 

BLK932304 

AAZ2_309081800 

-0.20 

(J) 

0.11 

mg/ kg 

1 

09/10/93 

BLK932524 

AAZ1_309101400 

0.10 

0.080 

mg/ kg 

1 

09/14/93 

BLK932595 

AAZ2_309141900 

0.00 

(J) 

0.11 

mg/ kg 

1 

09/14/93 

BLK932595 

AAZ2_309141500 

0.10 

(J) 

0.11 

mg/ kg 

1 

09/28/93 

BLK932628 

AAZ2_309281500 

-0.20 

(J) 

0.11 

mg/kg 

1 

09/28/93 

BLK932628 

AAZ2_309281500 

0.00 

(J) 

0.11 

mg/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  10 

Concentration  Range  0.10 

0.10 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  1 

Maximum  1 

Detection  Limit  =  0 

.11 

Method 

:  SW7471  -  Mercury 

Analyte 

:  Mercury 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

09/01/93 

BLK932408 

AAZ4_309012045 

-0.030 

(J) 

0.012 

mg/kg 

>  • 

Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  Bl’8 

*  “  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT  LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW7471  -  Mercury 

Analyte  :  Mercury,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

09/17/93 

BLK932666 

AAZ4_309162230 

0.013  0.012 

mg /kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  2 

Concentration  Range  0.013  -  0. 

,013 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  1 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.012 

Method  : 

SW7740  -  Selenium 

Analyte  : 

Selenium 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

09/07/93 

BLK932280 

AAZ4_309070909 

-0.10  (J)  0.12 

mg/kg 

1 

09/07/93 

BLK932322 

AAZ4_309070909 

-0.090  (J)  0.12 

mg /kg 

1 

10/05/93 

BLK932628 

AAZ3_310050943 

NO  0.071 

mg/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.116 

Method  : 

SW8080  -  Organochlorine 

Pesticides  and  PCBs 

Analyte  : 

4,4'-DDD 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

10/06/93 

BLK932616 

CHGC7A310061200 

ND  0.19 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  1 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.194 

Method  : 

:  SW8080  -  Organochlorine 

Pesticides  and  PCBs 

Analyte  : 

:  4,4'-DDE 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

10/06/93 

BLK932616 

CHGC7A310061200 

ND  0.20 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  1 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.204 

Method 

:  SW8080  -  Organochlorine 

Pesticides  and  PCBs 

Analyte 

:  4,4'-DDT 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B“1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

SAMPLE 

ID 

BATCH 

ID 

RESULT 

DETECTION 

LIMIT 

UNITS 

DILUTION 

FACTOR 

10/06/93 

BLK932616 

CHGC7A310061200 

ND 

0.22 

ug/kg 

t 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  1 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

1  Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.219 

Method 

:  SW8080  -  Organochlorine 

Pesticides  and  PCBs 

Analyte 

:  Aldrin 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

10/06/93 

BLK932616 

CH6C7A310061200 

NO 

0.18 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  1 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.176 

Method 

:  SW8080  -  Organochlorine 

Pesticides  and  PCBs 

Analyte  : 

:  Chlordane 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

10/06/93 

BLK932616 

CHGC7A310061200 

ND 

0.31 

ug/kg 

4 

Total  Number  of  Blanks  =  1 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  ~  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.31 

Method  : 

:  SW8080  -  Organochlorine 

Pesticides  and  PCBs 

Analyte  ; 

:  Dieldrin 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

10/06/93 

BLK932616 

CHGC7A310061200 

ND 

0.21 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  1 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.212 

Method  : 

SW8080  -  Organochlorine 

Pesticides  and  PCBs 

Analyte  : 

Endosulfan  I 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

10/06/93 

BLK932616 

CHGC7A310061200 

ND 

0.10 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  1 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.102 

i 

Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  Bl-10 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

SAMPLE 

ID 

BATCH 

ID 

DETECTION 

RESULT  LIMIT 

UNITS 

DILUTION 

FACTOR 

Method  : 
Analyte  : 

SW8080  -  Organochlorine 
Endosulfan  II 

Pesticides  and  PCBs 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

10/06/93 

BLK932616 

CHGC7A310061200 

ND  0.23 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  1 
Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Detection  Limit  = 

0.226 

Method  : 
Analyte  : 

SW8080  “  Organochlorine 
Endosulfan  Sulfate 

Pesticides  and  PCBs 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

10/06/93 

BLK932616 

CH6C7A310061200 

ND  0.44 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  1 
Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Detection  Limit  = 

0.443 

Method  : 
Analyte  : 

:  SW8080  -  Organochlorine 
;  Endrin 

Pesticides  and  PCBs 

Type  of  Blank  : 

;  Method  Blank 

10/06/93 

BLK932616 

CHGC7A310061200 

NO  0.36 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  1 
Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Detection  Limit  = 

0.363 

Method  : 
Analyte  : 

:  SW8080  -  Organochlorine 
:  Endrin  Aldehyde 

Pesticides  and  PCBs 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

10/06/93 

BLK932616 

CHGC7A310061200 

ND  0.19 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  1 

Total  Number  above  Detection 

1  Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Detection  Limit  = 

0.194 

Method 

Analyte 

:  SW8080  -  Organochlorine 
:  Heptachlor 

Pesticides  and  PCBs 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

10/06/93 

BLK932616 

CHGC7A310061200 

ND  0.090 

ug/kg 

1 

Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  Bl-11 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B'l 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


SAMPLE 

ID 


BATCH 

ID 


DETECTION  DILUTION 

RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 
Analyte  :  Heptachlor,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


Total  Number  of  Blanks  =  1  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.0903 


Method  :  SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 
Analyte  :  Heptachlor  epoxide 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

10/06/93  BLK932616  CHGC7A310061200  ND  0.11  ug/kg  1 


Total  Number  of  Blanks  =  1  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.11 


Method  :  SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 
Analyte  :  Methoxychlor 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

10/06/93  BLK932616  CHGC7A310061200  ND  1.3  ug/kg  1 


Total  Number  of  Blanks  =  1  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =1.34 


Method  :  SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 
Analyte  :  PCB-1016 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

10/06/93  BLK932616  CHGC7A310061200  ND  1.8  ug/kg  1 


Total  Number  of  Blanks  =  1  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  1.83 


Method  :  SW8080  ~  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 
Analyte  :  PCB-1221 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

10/06/93  BLK932616  CHGC7A310061200  ND 


Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  Bl-12 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

SAMPLE 

ID 

BATCH 

ID 

DETECTION 

RESULT  LIMIT  UNITS 

DILUTION 

FACTOR 

Method  :  SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and 
Analyte  :  PCB-1221,  cont. 

PCBs 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

Total  Number  of  Blanks  =  1 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 

Maximum  Detection  Limit  =  2.45 

Method  : 
Analyte  : 

:  SW8080  -  Organochlorine 

:  PCB-1232 

Pesticides  and  PCBs 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

10/06/93 

BLK932616 

CHGC7A310061200 

ND  4.2  ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  1 
Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 

Maximum  Detection  Limit  =4.23 

Method  : 
Analyte  : 

:  SW8080  -  Organochlorine 
:  PCB-1242 

Pesticides  and  PCBs 

Type  of  Blank  : 

;  Method  Blank 

10/06/93 

BLK932616 

CHGC7A310061200 

ND  1.7  ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  1 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 

Maximum  Detection  Limit  =  1.73 

Method  : 
Analyte  : 

:  SW8080  “  Organochlorine 
;  PCB-1248 

Pesticides  and  PCBs 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

10/06/93 

BLK932616 

CH6C7A310061200 

ND  0.92  ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  1 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 

Maximum  Detection  Limit  =  0,92 

Method  : 
Analyte 

:  SW8080  -  Organochlorine 
:  PCB-1254 

Pesticides  and  PCBs 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

10/06/93 

BLK932616 

CHGC7A310061200 

ND  1.3  ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  1 

Concentration  Range  NC 

Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  Bl-13 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


date  sample  BATCH  DETECTION  DILUTION 

ANALYZED  ID  ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 
Analyte  :  PCB-1254,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 


Maximum  Detection  Limit  -  1.32 


Method  :  SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 
Analyte  :  PCB-‘1260 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

10/06/93  BLK932616  CHGC7A310061200  ND  1.8  ug/kg  1 


Total  Number  of  Blanks  =  1  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  1.75 


Method  :  SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 
Analyte  ;  Toxaphene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

10/06/93  BLK932616  CH6C7A310061200  ND  1.1  ug/kg  1 


Total  Number  of  Blanks  =  1  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =1.13 


Method  :  SW8080  *  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 
Analyte  :  alpha-BHC 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

10/06/93  BLK932616  CHGC7A310061200  ND  0.068  ug/kg  1 


Total  Number  of  Blanks  =  1  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.0677 


Method  :  SW8080  -  Organochlorine  Pesticides  and  PCBs 
Analyte  :  beta-BHC 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

10/06/93  BLK932616  CHGC7A310061200  ND  0.22  ug/kg  1 


Total  Number  of  Blanks  =  1  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.221 


Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  Bl-14 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

SAMPLE 

ID 

BATCH 

ID  RESULT 

DETECTION 

LIMIT 

UNITS 

DILUTION 

FACTOR 

Method  : 
Analyte  : 

:  SW8080  -  Organochlorine 
;  beta-BHC,  cont. 

Pesticides  and  PCBs 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

Method  : 

:  SW8080  -  Organochlorine 

Pesticides  and  PCBs 

Analyte  : 

:  delta-BHC 

Type  of  Blank  ; 

:  Method  Blank 

10/06/93 

BLK932616 

CHGC7A310061200 

ND  0.12 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  1 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.121 

Method  ; 

:  SW8080  -  Organochlorine 

Pesticides  and  PCBs 

Analyte  : 

:  gamma“BHC( Lindane) 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

10/06/93 

BLK932616 

CHGC7A310061200 

1.3  (BK)  0.11 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  1 

Concentration  Range 

1.3 

1.3 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  1 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.107 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  1 , 1 , 1-Trichloroethane 

Type  of  Blank  ; 

:  Method  Blank 

08/16/93 

—  METHOD 

8240*9360057 

0.00  0.0050 

mg/ kg 

1 

08/17/93 

-  METHOD 

8240*9360059 

0.00  0.0050 

mg/kg 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

8240*9360061 

0.00  0.0050 

mg /kg 

1 

08/19/93 

—  METHOD 

8240*9360063 

0.00  0.10 

mg/ kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360067 

0.00  0.10 

mg/ kg 

1 

08/23/93 

-  METHOD 

8240*9360066 

0.00  0.0050 

mg/kg 

1 

08/24/93 

—  METHOD 

8240*9360068 

0.00  0.0050 

mg /kg 

1 

08/27/93 

-  METHOD 

8240*9360074 

0.00  0.10 

mg/kg 

1 

09/15/93 

—  METHOD 

.8240*9360111 

0.00  0.0050 

mg /kg 

1 

09/20/93 

—  METHOD 

8240*9360113 

0.00  0.10 

mg /kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  10 

Concentration  Range 

0.00000  -  0.00000 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  10 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.1 

Compiled;  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  Bl-15 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B~1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  ; 

:  1,1,1-Tri chloroethane 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

10/11/93 

BLK933115 

MS4501310121020 

ND 

2.1 

ug/kg 

1 

10/11/93 

BLK933088 

MS4501310111104 

ND 

2.1 

ug/kg 

1 

10/13/93 

BLK933136 

MS4501310131421 

ND 

2.1 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  ~  3  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =2.11 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  1 , 1 .2,2-Tetrachloroethane 


Type  of  Blank  :  Method  Blank 


08/16/93 

—  METHOD 

8240*9360057 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/17/93 

—  METHOD 

8240*9360059 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/18/93 

-  METHOD 

8240*9360061 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/19/93 

—  METHOD 

8240*9360063 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360067 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360066 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/24/93 

—  METHOD 

8240*9360068 

0.000900 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/27/93 

—  METHOD 

8240*9360074 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

09/15/93 

—  METHOD 

8240*9360111 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

09/20/93 

—  METHOD 

8240*9360113 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  10 

Concentration  Range  0, 

.00000  -  0.00090 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  10 

Maximum 

Detection  Limit 

=  0.1 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  1,1,2,2-Tetrachloroethane 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

10/11/93 

BLK933115 

MS4501310121020 

ND 

4.5 

ug/kg 

1 

10/11/93 

BLK933088 

MS4501310111104 

ND 

4.5 

ug/kg 

1 

10/13/93 

BLK933136 

MS4501310131421 

ND 

4.5 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =4.52 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  1 , 1 , 2-Tri chloroethane 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

08/16/93 

—  METHOD 

8240*9360057 

0,00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/17/93 

-  METHOD 

8240*9360059 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/18/93 

-  METHOD 

8240*9360061 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/19/93 

—  METHOD 

8240*9360063 

0.00 

0.10 

mg/ kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360067 

0,00 

0.10 

mg/ kg 

1 

08/23/93 

-  METHOD 

8240*9360066 

0.00 

0.0050 

mg /kg 

1 

08/24/93 

—  METHOD 

8240*9360068 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/27/93 

—  METHOD 

8240*9360074 

0.00 

0.10 

mg /kg 

1 

09/15/93 

—  METHOD 

8240*9360111 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

09/20/93 

-  METHOD 

8240*9360113 

0.00 

0.10 

mg/ kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  10 

Concentration  Range  0. 

.00000  -  0.00000 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  10 

Maximum 

Detection  Limit 

=  0,1 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  1,1.2-Trichloroethane 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

10/11/93 

BLK933088  MS4501310111104 

NO  0.99 

ug/kg 

1 

10/11/93 

BLK933115  MS4501310121020 

ND  0.99 

ug/kg 

1 

10/13/93 

BLK933136  MS4501310131421 

ND  0.99 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.99 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  1,1-Dichloroethane 

Type  of  Blank  ; 

:  Method  Blank 

08/16/93 

—  METHOD 

8240*9360057 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/17/93 

—  METHOD 

8240*9360059 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

8240*9360061 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/19/93 

—  METHOD 

8240*9360063 

0.00 

0.10 

mg /kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360067 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360066 

0.00 

0.0050 

mg /kg 

1 

08/24/93 

—  METHOD 

8240*9360068 

0,00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/27/93 

—  METHOD 

8240*9360074 

0.00 

0.10 

mg/ kg 

1 

09/15/93 

—  METHOD 

8240*9360111 

0.00 

0,0050 

mg/kg 

1 

09/20/93 

—  METHOD 

8240*9360113 

0.00 

0.10 

mg/ kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  10 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  10 

Concentration  Range  0. 
Maximum  Detection  Limit 

,00000  -  0.00000 

=  0.1 

Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  Bl-17 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 

DETAILED  LISTING  OF  SOLID 

BLANKS  RESULTS  - 

SOIL  SAMPLES 

GALENA  1993  EVENT 

DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SW8240  -  Volatile 

Organics 

......  ^ 

Analyte 

:  1,1-Dichloroethane 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

10/11/93 

BLK933115 

MS4501310121020 

ND 

2.3 

ug/kg 

1 

10/11/93 

BLK933088 

MS4501310111104 

ND 

2.3 

ug/kg 

1 

10/13/93 

BLK933136 

MS4501310131421 

ND 

2.3 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  3 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  =  2.3 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  l,l“Dichloroethene 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/16/93 

—  METHOD 

8240*9360057 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/17/93 

—  METHOD 

8240*9360059 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

8240*9360061 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/19/93 

—  METHOD 

8240*9360063 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360066 

0.00 

0.0050 

mg /kg 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360067 

0.00 

0.10 

mg/ kg 

• 

08/24/93 

--  METHOD 

8240*9360068 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

08/27/93 

METHOD 

8240*9360074 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

09/15/93 

-  METHOD 

8240*9360111 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

09/20/93 

--  METHOD 

8240*9360113 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  10 

Concentration  Range 

0.00000  -  0.00000 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  10 

Maximum 

Detection  Limit  =  0.1 

Method  : 

SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

1 , 1-Di chi oroethene 

Type  of  Blank  ; 

Method  Blank 

10/11/93 

BLK933115 

MS4501310121020 

ND 

2.4 

ug/kg 

1 

10/11/93 

BLK933088 

MS4501310111104 

ND 

2.4 

ug/kg 

1 

10/13/93 

BLK933136 

MS4501310131421 

ND 

2.4 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  3 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  =  2.4 

Method  : 

SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

l,2“Dichloroethane 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

• 

Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  Bl~18 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

08/16/93 

—  METHOD 

8240*9360057 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/17/93 

-  METHOD  . 

8240*9360059 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

8240*9360061 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/19/93 

—  METHOD 

8240*9360063 

0.00 

0.10 

mg /kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360066 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360067 

0.00 

0.10 

mg /kg 

1 

08/24/93 

—  METHOD 

8240*9360068 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/27/93 

—  METHOD 

8240*9360074 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

09/15/93 

—  METHOD 

8240*9360111 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

09/20/93 

—  METHOD 

8240*9360113 

0.00 

0.10 

mg/ kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  10 

Concentration  Range  0, 

,00000  -  0.00000 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  10 

Maximum 

Detection  Limit 

=  0.1 

Method  ; 
Analyte  ; 

Type  of  Blank  ; 

10/11/93 

10/11/93 

10/13/93 

;  SW8240  -  Volatile  Organics 
:  l,2“Dichloroethane 

;  Method  Blank 

BLK933088 

BLK933115 

BLK933136 

MS4501310111104 

MS4501310121020 

MS4501310131421 

ND 

ND 

ND 

1.3 

1.3 

1.3 

ug/kg 

ug/kg 

ug/kg 

1 

1 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit 

=  1.29 

Method  : 

;  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  1,2-Dichloropropane 

Type  of  Blank  : 

;  Method  Blank 

08/16/93 

—  METHOD 

8240*9360057 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/17/93 

—  METHOD 

8240*9360059 

0.00 

0.0050 

mg /kg 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

8240*9360061 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/19/93 

—  METHOD 

8240*9360063 

0.00 

0.10 

mg/ kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360067 

0.00 

0.10 

mg/ kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360066 

0.00 

0.0050 

mg /kg 

1 

08/24/93 

-  METHOD 

8240*9360068 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/27/93 

-  METHOD 

8240*9360074 

0,00 

0.10 

mg/kg 

1 

09/15/93 

-  METHOD 

8240*9360111 

0,00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

09/20/93 

—  METHOD 

8240*9360113 

0.00 

0.10 

mg /kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  10 

Concentration  Range  0. 

00000  -  0.00000 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  10 

Maximum 

Detection  Limit 

=  0.1 

Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  Bl-19 

*  “  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

......  0 

Analyte 

:  1 , 2“Dichl oropropane 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

10/11/93 

BLK933115 

MS4501310121020 

ND 

1.1 

ug/kg 

1 

10/11/93 

BLK933088 

MS4501310111104 

ND 

1.1 

ug/kg 

1 

10/13/93 

BLK933136 

MS4501310131421 

ND 

1.1 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1.05 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  2-Butanone(MEK) 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/16/93 

-  METHOD 

8240*9360057 

0.00 

0.030 

mg/kg 

1 

08/17/93 

—  METHOD 

8240*9360059 

0.00 

0.030 

mg/kg 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

8240*9360061 

0.00 

0.030 

mg/kg 

1 

08/19/93 

—  METHOD 

8240*9360063 

0.40 

0.50 

mg/kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360067 

0.40 

0.50 

mg/kg 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360066 

0.00 

0.030 

mg/kg 

08/24/93 

--  METHOD 

8240*9360068 

0.00 

0.030 

mg/kg 

08/27/93 

-  METHOD 

8240*9360074 

0.22 

0.50 

mg/kg 

1 

09/15/93 

—  METHOD 

8240*9360111 

0.00 

0.030 

mg/kg 

1 

09/20/93 

—  METHOD 

8240*9360113 

0.00 

0.50 

mg/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  10 

Concentration  Range  0.00000  -  0.40 

Total  Number  above  Detection  Limit  ®  10 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.5 

Method  : 

SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

2-Butanone(MEK) 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

10/11/93 

BLK933115 

MS4501310121020 

ND 

7.1 

ug/kg 

1 

10/11/93 

BLK933088 

MS4501310111104 

ND 

7.1 

ug/kg 

1 

10/13/93 

BLK933136 

MS450i310131421 

6.2  (J) 

7.1 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

7.12 

Method  : 

SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

2-Chloroethyl  vinyl  ether 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

• 

Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  = 

Not  Calculable 

NA  -  Not  Appl icabl  e 

Bl-20 

*  -  Value  considered  suspect, 

refer  to  QC  report 

TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

08/16/93 

08/17/93 

08/18/93 

08/19/93 

08/23/93 

08/23/93 

08/24/93 

08/27/93 

09/15/93 

09/20/93 

—  METHOD 

—  METHOD 

—  METHOD 

--  METHOD 

—  METHOD 

—  METHOD 

—  METHOD 

—  METHOD 

—  METHOD 

—  METHOD 

8240*9360057 

8240*9360059 

8240*9360061 

8240*9360063 

8240*9360066 

8240*9360067 

8240*9360068 

8240*9360074 

8240*9360111 

8240*9360113 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0050 

0.0050 

0.0050 

0.10 

0.0050 

0.10 

0.0050 

0.10 

0.0050 

0.10 

mg/kg 
mg /kg 
mg /kg 
mg/ kg 
mg/ kg 
mg/ kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/ kg 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  10 

Concentration  Range 

0.00000  -  0.00000 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  10 

Maximum 

Detection  Limit  =0.1 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  ; 

:  2-Chloroethyl  vinyl  ether 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

10/11/93 

BLK933115 

MS4501310121020 

ND 

2.3 

ug/kg 

1 

10/11/93 

BLK933088 

MS4501310111104 

ND 

2.3 

ug/kg 

1 

10/13/93 

BLK933136 

MS4501310131421 

ND 

2.3 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  ==  0 

Maximum 

Detection  Limit  =  2.3 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  2-Hexanone 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/16/93 

-  METHOD 

8240*9360057 

0.00 

0.030 

mg/kg 

1 

08/17/93 

—  METHOD 

8240*9360059 

0.00 

0.030 

mg/ kg 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

8240*9360061 

0.00 

0.030 

mg/ kg 

1 

08/19/93 

—  METHOD 

8240*9360063 

0.00 

0.50 

mg /kg 

1 

08/23/93 

-  METHOD 

8240*9360067 

0.00 

0.50 

mg/kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360066 

0.00 

0.030 

mg/ kg 

1 

08/24/93 

—  METHOD 

8240*9360068 

0.00 

0.030 

mg/kg 

1 

08/27/93 

—  METHOD 

8240*9360074 

0.00 

0.50 

mg/ kg 

1 

09/15/93 

-  METHOD 

8240*9360111 

0.00 

0.030 

mg /kg 

1 

09/20/93 

—  METHOD 

8240*9360113 

0.00 

0.50 

mg/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  10 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  10 

Concentration  Range  0. 
Maximum  Detection  Limit 

.00000  -  0.00000 

=  0.5 

Compiled:  21  April  1994  NO  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  Bl-21 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

_  ......  ^ 

Analyte 

:  2~Hexanone 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

10/11/93 

BLK933088 

MS4501310111104 

ND 

5.7 

ug/kg 

1 

10/11/93 

BLK933115 

MS4501310121020 

ND 

5.7 

ug/kg 

1 

10/13/93 

BLK933136 

MS4501310131421 

ND 

5.7 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

5.7 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  4-Methyl “2“pentanone(MIBK) 

Type  of  Blank 

;  Method  Blank 

08/16/93 

—  METHOD 

8240*9360057 

0.00 

0.030 

mg/kg 

1 

08/17/93 

—  METHOD 

8240*9360059 

0.00 

0.030 

mg/ kg 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

8240*9360061 

0.00 

0.030 

mg/kg 

1 

08/19/93 

—  METHOD 

8240*9360063 

0.00 

0.50 

mg/kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360067 

0.00 

0.50 

mg/kg 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360066 

0.00 

0.030 

mg/kg 

08/24/93 

—  METHOD 

8240*9360068 

0.000700 

0.030 

mg/kg 

08/27/93 

—  METHOD 

8240*9360074 

0.00 

0.50 

mg/kg 

1 

09/15/93 

—  METHOD 

8240*9360111 

0.00 

0.030 

mg/kg 

1 

09/20/93 

—  METHOD 

8240*9360113 

0.00 

0,50 

mg/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  10 

Concentration  Range  0.00000  -  0, 

,00070 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  10 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.5 

Method  : 

SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

4-Methyl -2-pentanone( MI BK) 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

10/11/93 

BLK933088 

MS4501310111104 

ND 

2.5 

ug/kg 

1 

10/11/93 

BLK933115 

MS4501310121020 

ND 

2.5 

ug/kg 

1 

10/13/93 

BLK933136 

MS4501310131421 

ND 

2.5 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

2.54 

Method  : 

SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

Acetone 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

• 

Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  Bl-22 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


date  sample  batch 

ANALYZED  ID  ID 


08/16/93  —  METHOD  8240*9360057 
08/17/93  ”  METHOD  8240*9360059 
08/18/93  —  METHOD  8240*9360061 
08/19/93  —  METHOD  8240*9360063 
08/23/93  -  METHOD  8240*9360066 
08/23/93  —  METHOD  8240*9360067 
08/24/93  —  METHOD  8240*9360068 
08/27/93  —  METHOD  8240*9360074 
09/15/93  —  METHOD  8240*9360111 
09/20/93  "  METHOD  8240*9360113 


Total  Number  of  Blanks  =  10 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  10 


DETECTION 

DILUTION 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

0.00 

2.0 

mg/kg 

1 

0.0045 

0.10 

mg/kg 

1 

0.00 

2.0 

mg/kg 

1 

0.000400 

0.10 

mg/kg 

1 

0.00 

2.0 

mg/kg 

1 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

0.00 

2.0 

mg/kg 

1 

Concentration  Range  0.00000  -  0.0045 

Maximum  Detection  Limit  =  2 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  Acetone 


Type  of  Blank  ;  Method  Blank 


10/11/93 

BLK933088 

MS4501310111104 

ND 

14.8 

ug/kg 

1 

10/11/93 

BLK933115 

MS4501310121020 

ND 

14.8 

ug/kg 

1 

10/13/93 

BLK933136 

MS4501310131421 

3.9  (J) 

14.8 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Concentration 

Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  14.8 


Method  ;  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  Benzene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

08/16/93  —  METHOD  8240*9360057 

08/17/93  —  METHOD  8240*9360059 

08/18/93  —  METHOD  8240*9360061 

08/19/93  —  METHOD  8240*9360063 

08/23/93  "  METHOD  8240*9360066 

08/23/93  —  METHOD  8240*9360067 

08/24/93  "  METHOD  8240*9360068 

08/27/93  —  METHOD  8240*9360074 

09/15/93  —  METHOD  8240*9360111 

09/20/93  —  METHOD  8240*9360113 


Total  Number  of  Blanks  =  10 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  10 


0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

Concentration  Range  0.00000  -  0.00000 

Maximum  Detection  Limit  =0.1 


Compiled:  21  April  1994 


ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 

DETAILED  LISTING  OF  SOLID 

BLANKS  RESULTS 

-  SOIL  SAMPLES 

GALENA  1993  EVENT 

DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Benzene 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

10/11/93 

BLK933088 

MS4501310111104 

ND 

1.0 

ug/kg 

1 

10/11/93 

BLK933115 

MS4501310121020 

ND 

1.0 

ug/kg 

1 

10/13/93 

BLK933136 

MS4501310131421 

ND 

1.0 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  Bromodichloromethane 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Detection  Limit  = 


1.01 


Type  of  Blank  ;  Method  Blank 


08/16/93 

—  METHOD 

8240*9360057 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/17/93 

—  METHOD 

8240*9360059 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/18/93 

--  METHOD 

8240*9360061 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/19/93 

—  METHOD 

8240*9360063 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360067 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360066 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1  ' 

08/24/93 

—  METHOD 

8240*9360068 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/27/93 

METHOD 

8240*9360074 

0.00 

0.10 

mg/ kg 

1 

09/15/93 

METHOD 

8240*9360111 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

09/20/93 

—  METHOD 

8240*9360113 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  10 

Concentration  Range  0, 

,00000  -  0.00000 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  10 

Maximum 

Detection  Limit 

=  0.1 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Bromodichloromethane 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

10/11/93 

BLK933115 

HS4501310121020 

ND 

1.2 

ug/kg 

1 

10/11/93 

BLK933088 

MS4501310111104 

ND 

1.2 

ug/kg 

1 

10/13/93 

BLK933136 

MS4501310131421 

ND 

1.2 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Detection  Limit  = 


1.16 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  ;  Bromomethane 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


Bl-24 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

08/16/93 

—  METHOD 

8240*9360057 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/17/93 

-  METHOD 

8240*9360059 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

8240*9360061 

0.00 

0.0050 

mg /kg 

1 

08/19/93 

—  METHOD 

8240*9360063 

0.00 

0.10 

mg/ kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360067 

0.00 

0.10 

mg/ kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360066 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

i 

08/24/93 

-  METHOD 

8240*9360068 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/27/93 

—  METHOD 

8240*9360074 

0.00 

0,10 

mg/ kg 

1 

09/15/93 

—  METHOD 

8240*9360111 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

09/20/93 

-  METHOD 

8240*9360113 

0.00 

0.10 

mg/ kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  10 

Concentration  Range  0 

,00000  -  0.00000 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  10 

Maximum 

Detection  Limit 

=  0.1 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Bromome thane 

Type  of  Blank  ; 

:  Method  Blank 

10/11/93 

BLK933088  MS4501310111104 

ND  2.4 

ug/kg 

1 

10/11/93 

BLK933115  MS4501310121020 

ND  2.4 

ug/kg 

1 

10/13/93 

BLK933136  MS4501310131421 

ND  2.4 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

2.39 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Carbon  disulfide 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/16/93 

—  METHOD 

8240*9360057 

0.00 

0.010 

mg/kg 

1 

08/17/93 

—  METHOD 

8240*9360059 

0.00 

0.010 

mg /kg 

1 

08/18/93 

-  METHOD 

8240*9360061 

0.00 

0.010 

mg /kg 

1 

08/19/93 

—  METHOD 

8240*9360063 

0.00 

0.20 

mg /kg 

1 

08/23/93 

--  METHOD 

8240*9360066 

0.00 

0.010 

mg/ kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360067 

0.00 

0.20 

mg /kg 

1 

08/24/93 

—  METHOD 

8240*9360068 

0.00 

0,010 

mg/kg 

1 

08/27/93 

—  METHOD 

8240*9360074 

0.00 

0.20 

mg /kg 

1 

09/15/93 

—  METHOD 

8240*9360111 

0.00 

0.010 

mg/kg 

1 

09/20/93 

—  METHOD 

8240*9360113 

0.00 

0,20 

mg/ kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  10 

Concentration  Range  0. 

,00000  -  0.00000 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  10 

Maximum  Detection  Limit 

=  0.2 

Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  Bl-25 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1  DETAILED 

LISTING  OF  SOLID 

BLANKS  RESULTS  - 

SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 

DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  $W8240  “  Volatile  Organics 

• 

Analyte 

:  Carbon  disulfide 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

10/11/93 

BLK933115 

MS4501310121020 

ND 

2.7 

ug/kg 

1 

10/11/93 

BLK933088 

MS4501310111104 

ND 

2.7 

ug/kg 

1 

10/13/93 

BLK933136 

MS4501310131421 

ND 

2.7 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

2.68 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  Carbon  tetrachloride 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/16/93 

—  METHOD 

8240*9360057 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/17/93 

—  METHOD 

8240*9360059 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/18/93 

-  METHOD 

8240*9360061 

0.00 

0.0050 

mg /kg 

1 

08/19/93 

METHOD 

8240*9360063 

0,00 

0.10 

mg/kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360066 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360067 

0.00 

0,10 

mg/kg 

m 

08/24/93 

—  METHOD 

8240*9360068 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

08/27/93 

—  METHOD 

8240*9360074 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

09/15/93 

—  METHOD 

8240*9360111 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

09/20/93 

--  METHOD 

8240*9360113 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  10 

Concentration  Range  0.00000  -  0. 

.00000 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  10 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.1 

Method  : 

SW8240  “  Volatile  Organics 

Analyte  : 

Carbon  tetrachloride 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

10/11/93 

BLK933088 

MS4501310111104 

ND 

1.4 

ug/kg 

1 

10/11/93 

BLK933115 

MS4501310121020 

ND 

1.4 

ug/kg 

1 

10/13/93 

BLK933136 

MS4501310131421 

ND 

1.4 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1.38 

Method  : 

SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

Chlorobenzene 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

• 

ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 

*  ~  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


Compiled:  21  April  1994 


NA  =  Not  Appl i cable 


Bl-26 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

08/16/93 

-  METHOD 

8240*9360057 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/17/93 

-  METHOD 

8240*9360059 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

8240*9360061 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/19/93 

—  METHOD 

8240*9360063 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

•8240*9360066 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360067 

0.00 

0.10 

mg/ kg 

1 

08/24/93 

—  METHOD 

8240*9360068 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/27/93 

—  METHOD 

8240*9360074 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

09/15/93 

—  METHOD 

8240*9360111 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

09/20/93 

-  METHOD 

8240*9360113 

0.00 

0.10 

mg/ kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  10 

Concentration  Range  0. 

,00000  -  0.00000 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  10 

Maximum 

Detection  Limit 

=  0.1 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Chlorobenzene 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

10/11/93 

BLK933115 

MS4501310121020 

ND  1.1 

ug/kg 

1 

10/11/93 

BLK933088 

MS4501310111104 

ND  1.1 

ug/kg 

1 

10/13/93 

BLK933136 

MS4501310131421 

ND  1.1 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =*  0 

Maximum  Detection  Limit  =1.11 

Method  ; 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Chloroethane 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/16/93 

—  METHOD 

8240*9360057 

0.00  0.0050 

mg/kg 

1 

08/17/93 

—  METHOD 

8240*9360059 

0.00  0.0050 

mg/kg 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

8240*9360061 

0.00  0.0050 

mg/kg 

1 

08/19/93 

—  METHOD 

8240*9360063 

0.00  0.10 

mg/kg 

1 

08/23/93 

-  METHOD 

8240*9360067 

0.00  0.10 

mg/kg 

1 

08/23/93 

--  METHOD 

8240*9360066 

0.00  0.0050 

mg /kg 

1 

08/24/93 

-  METHOD 

8240*9360068 

0.00  0.0050 

mg/kg 

1 

08/27/93 

—  METHOD 

8240*9360074 

0.00  0.10 

mg/kg 

1 

09/15/93 

-  METHOD 

8240*9360111 

0.00  0.0050 

mg/kg 

1 

09/20/93 

—  METHOD 

8240*9360113 

0.00  0.10 

mg/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  10 

Concentration  Range 

0.00000  -  0.00000 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  10 

Maximum  Detection  Limit  =0.1 

Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  Bl-27 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


SAMPLE 

ID 


BATCH 

ID 


RESULT 


DETECTION 

LIMIT 


UNITS 


DILUTION 

FACTOR 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  Chloroethane 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


10/11/93 

10/11/93 

10/13/93 

BLK933115 

BLK933088 

BLK933136 

MS4501310121020 

MS4501310111104 

MS4501310131421 

ND 

ND 

ND 

1.9 

1.9 

1.9 

ug/kg 

ug/kg 

ug/kg 

1 

1 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

1.9 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  Chloroform 

Type  of  Blank 

;  Method  Blank 

08/16/93 

—  METHOD 

8240*9360057 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/17/93 

—  METHOD 

8240*9360059 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

8240*9360061 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/19/93 

--  METHOD 

8240*9360063 

0,00 

0.10 

mg/ kg 

1 

08/23/93 

METHOD 

8240*9360066 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/23/93 

METHOD 

8240*9360067 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1  i 

08/24/93 

—  METHOD 

8240*9360068 

0,00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/27/93 

—  METHOD 

8240*9360074 

0.041 

0.10 

mg/kg 

1 

09/15/93 

—  METHOD 

8240*9360111 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

09/20/93 

--  METHOD 

8240*9360113 

0.00 

0.10 

mg /kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  10 

Concentration  Range  0.00000  -  0.041 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  10 

MaximuiT 

1  Detection  Limit  = 

0.1 

Method  : 

SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

Chloroform 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

10/11/93 

BLK933115 

MS4501310121020 

ND 

1.6 

ug/kg 

1 

10/11/93 

BLK933088 

MS4501310111104 

ND 

1.6 

ug/kg 

1 

10/13/93 

BLK933136 

MS4501310131421 

ND 

1.6 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 
Total  Number  above  Detection  Limit 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Detection  Limit  =1.58 


Method  :  SW8240  “  Volatile  Organics 
Analyte  :  Chloromethane 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


Compiled;  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

08/16/93 

—  METHOD 

8240*9360057 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/17/93 

--  METHOD 

8240*9360059 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

8240*9360061 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/19/93 

—  METHOD 

8240*9360063 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360067 

0.00 

0.10 

mg/ kg 

1 

08/23/93 

-  METHOD 

8240*9360066 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/24/93 

-  METHOD 

8240*9360068 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/27/93 

—  METHOD 

8240*9360074 

0.00 

0.10 

mg/ kg 

1 

09/15/93 

—  METHOD 

8240*9360111 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

09/20/93 

-  METHOD 

8240*9360113 

0.00 

0.10 

mg/ kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  10 

Concentration  Range 

0.00000  -  0. 

00000 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  10 

Maximum 

Detection  Limit  =  0.1 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  Chloromethane 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

10/11/93 

BLK933115 

MS4501310121020 

ND 

5.4 

ug/kg 

1 

10/11/93 

BLK933088 

MS4501310111104 

ND 

5.4 

ug/kg 

1 

10/13/93 

BLK933136 

MS4501310131421 

ND 

5.4 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  =  5.42 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Anal yte 

:  Dibromochloromethane 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/16/93 

-  METHOD 

8240*9360057 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/17/93 

~  METHOD 

8240*9360059 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

8240*9360061 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/19/93 

-  METHOD 

8240*9360063 

0.00 

0.10 

mg/ kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360067 

0.00 

0.10 

mg/ kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360066 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/24/93 

—  METHOD 

8240*9360068 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/27/93 

-  METHOD 

8240*9360074 

0.00 

0.10 

tng/kg 

1 

09/15/93 

—  METHOD 

8240*9360111 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

09/20/93 

—  METHOD 

8240*9360113 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  10 

Concentration  Range 

0.00000  -  0 

.00000 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  10 

Maximum 

Detection  Limit  =  0.1 

Compiled: 

21 

April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  = 

Not  Calculable 

NA  = 

Not  Applicable 

Bl-29 

*  -  Value 

considered  suspect, 

refer  to  QC  report 

TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  Dibromochloromethane 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

10/11/93 

BLK933115 

MS4501310121020 

ND 

1.3 

ug/kg 

1 

10/11/93 

BLK933088 

MS4501310111104 

ND 

1.3 

ug/kg 

1 

10/13/93 

BLK933136 

MS4501310131421 

ND 

1.3 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1.27 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  Ethylbenzene 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/16/93 

—  METHOD 

8240*9360057 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/17/93 

—  METHOD 

8240*9360059 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

8240*9360061 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/19/93 

METHOD 

8240*9360063 

0,00 

0.10 

mg/kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360067 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

08/23/93 

-  METHOD 

8240*9360066 

0.00 

0.0050 

mg /kg 

1  ^ 

08/24/93 

—  METHOD 

8240*9360068 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/27/93 

—  METHOD 

8240*9360074 

0.00 

0.10 

mg/ kg 

1 

09/15/93 

—  METHOD 

8240*9360111 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

09/20/93 

-  METHOD 

8240*9360113 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  10 

Concentration  Range  0.00000  -  0.00000 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  10 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.1 

Method  : 

SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

Ethylbenzene 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

10/11/93 

BLK933088 

MS4501310111104 

ND 

0.97 

ug/kg 

1 

10/11/93 

BLK933115 

MS4501310121020 

ND 

0.97 

ug/kg 

1 

10/13/93 

BLK933136 

MS4501310131421 

ND 

0.97 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.97 


Method  :  SW8240  Volatile  Organics 
Analyte  :  Methylene  chloride 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


Compiled:  21  April  1994  NO  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  Bl-30 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

08/16/93 

—  METHOD 

8240*9360057 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/17/93 

METHOD 

8240*9360059 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

8240*9360061 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/19/93 

—  METHOD 

8240*9360063 

0.00 

0.10 

mg/ kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360066 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360067 

0.00 

0.10 

mg /kg 

1 

08/24/93 

—  METHOD 

8240*9360068 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/27/93 

—  METHOD 

8240*9360074 

0.13 

0.10 

mg/ kg 

1 

09/15/93 

—  METHOD 

8240*9360111 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

09/20/93 

—  METHOD 

8240*9360113 

0.00 

0.10 

mg /kg 

1 

Total 

Number  of  Blanks 

=  10 

Concentration  Range  0. 

,00000  -  0.13 

Total 

Number  above  Detection 

Limit  =  10 

Maximum 

Detection  Limit 

=  0.1 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  Methylene  chloride 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

10/11/93 

BLK933115 

MS4501310121020 

ND 

2.1 

ug/kg 

1 

10/11/93 

BLK933088 

MS4501310111104 

1.9  (J) 

2.1 

ug/kg 

1 

10/13/93 

BLK933136 

MS4501310131421 

2.5  (B) 

2.1 

ug/kg 

1 

Total 

Number  of  Blanks 

=  3 

Concentration  Range  2 

.5  -  2.5 

Total 

Number  above  Detection 

Limit  =  1 

Maximum 

Detection  Limit 

=  2.1 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  Styrene 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/16/93 

—  METHOD 

8240*9360057 

0,00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/17/93 

-  METHOD 

8240*9360059 

0.00 

0.0050 

mg /kg 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

8240*9360061 

0.00 

0,0050 

mg/kg 

1 

08/19/93 

-  METHOD 

8240*9360063 

0.00 

0.10 

mg/ kg 

1 

08/23/93 

-  METHOD 

8240*9360067 

0.00 

0.10 

mg/ kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360066 

0.00 

0.0050 

mg /kg 

1 

08/24/93 

—  METHOD 

8240*9360068 

0.00 

0,0050 

mg/ kg 

1 

08/27/93 

—  METHOD 

8240*9360074 

0.00 

0.10 

mg/ kg 

1 

09/15/93 

—  METHOD 

8240*9360111 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

09/20/93 

METHOD 

8240*9360113 

0.00 

0.10 

mg /kg 

1 

Total 

Number  of  Blanks 

=  10 

Concentration  Range  0 

.00000  -  0.00000 

Total 

Number  above  Detection 

Limit  =  10 

Maximum 

Detection  Limit 

=  0.1 

Compiled: 

21 

April  1994  ND  = 

Not  Detected  NC  = 

Not  Calculable 

NA  =  Not 

Appl i cable 

Bl-31 

*  _ 

Value 

considered  suspect, 

refer  to  QC  report 

TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Styrene 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

10/11/93 

BLK933088 

MS4501310111104 

ND 

1.8 

ug/kg 

1 

10/11/93 

BLK933115 

MS4501310121020 

ND 

1.8 

ug/kg 

1 

10/13/93 

BLK933136 

MS4501310131421 

ND 

1.8 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  1.81 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  Tetrachloroethene 


Type  of  Blank  :  Method  Blank 


08/16/93 

—  METHOD 

8240*9360057 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/17/93 

—  METHOD 

8240*9360059 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/18/93 

-  METHOD 

8240*9360061 

0,00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/19/93 

--  METHOD 

8240*9360063 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360066 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/23/93 

--  METHOD 

8240*9360067 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

08/24/93 

—  METHOD 

8240*9360068 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/27/93 

—  METHOD 

8240*9360074 

0.00 

0,10 

mg /kg 

1 

09/15/93 

—  METHOD 

8240*9360111 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

09/20/93 

—  METHOD 

8240*9360113 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  10 

Concentration  Range  0 

.00000  ~  0.00000 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  10 

Maximum 

Detection  Limit 

=  0.1 

Method  ; 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Tetrachloroethene 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

10/11/93 

BLK933088 

MS4501310111104 

ND 

1.5 

ug/kg 

1 

10/11/93 

BLK933115 

MS4501310121020 

ND 

1.5 

ug/kg 

1 

10/13/93 

BLK933136 

MS4501310131421 

ND 

1.5 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  1.51 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  ;  Toluene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  Bl-32 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

08/16/93 

--  METHOD 

8240*9360057 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/17/93 

-  METHOD 

8240*9360059 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

8240*9360061 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/19/93 

-  METHOD 

8240*9360063 

0.00 

0.10 

mg/ kg 

1 

08/23/93 

-  METHOD 

8240*9360067 

0.00 

0.10 

mg /kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360066 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/24/93 

—  METHOD 

8240*9360068 

0.00 

0.0050 

mg /kg 

1 

08/27/93 

—  METHOD 

8240*9360074 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

09/15/93 

—  METHOD 

8240*9360111 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

09/20/93 

—  METHOD 

8240*9360113 

0.00 

0.10 

mg/ kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  10 

Concentration  Range  0. 

00000  -  0.00000 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  10 

Maximum 

Detection  Limit 

=  0.1 

Method  : 

;  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Toluene 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

10/11/93 

BLK933088  MS4501310111104 

ND  2.0 

ug/kg 

1 

10/11/93 

BLK933115  MS4501310121020 

ND  2.0 

ug/kg 

1 

10/13/93 

BLK933136  MS4501310131421 

NO  2.0 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

2 

Method  : 

;  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

;  Tribromomethane(Bromoform) 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/16/93 

—  METHOD 

8240*9360057 

0.00 

0.0050 

mg /kg 

1 

08/17/93 

-  METHOD 

8240*9360059 

0.00 

0.0050 

mg /kg 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

8240*9360061 

0.00 

0.0050 

mg /kg 

1 

08/19/93 

-  METHOD 

8240*9360063 

0.00 

0.10 

mg /kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360066 

0,00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360067 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

08/24/93 

—  METHOD 

8240*9360068 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/27/93 

—  METHOD 

8240*9360074 

0.00 

0.10 

mg/ kg 

1 

09/15/93 

—  METHOD 

8240*9360111 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

09/20/93 

—  METHOD 

8240*9360113 

0.00 

0,10 

mg/ kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  10 

Concentration  Range 

0.00000  -  0.00000 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  10 

Maximum 

Detection  Limit  =0.1 

Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  Bl-33 

*  “  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  ; 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Trichloroethene 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/16/93 

—  METHOD 

8240*9360057 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/17/93 

--  METHOD 

8240*9360059 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

8240*9360061 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/19/93 

—  METHOD 

8240*9360063 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360066 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360067 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

08/24/93 

—  METHOD 

8240*9360068 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/27/93 

—  METHOD 

8240*9360074 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

09/15/93 

—  METHOD 

8240*9360111 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

09/20/93 

—  METHOD 

8240*9360113 

0.00 

0.10 

mg/ kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  10  Concentration  Range  0.00000  -  0.00000 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  10  Maximum  Detection  Limit  ®  0.1 


Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Trichloroethene 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

10/11/93 

BLK933088  MS4501310111104 

ND  3.2 

ug/kg 

1 

10/11/93 

BLK933115  MS4501310121020 

ND  3.2 

ug/kg 

1 

10/13/93 

BLK933136  MS4501310131421 

ND  3.2 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

3.21 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Vinyl  acetate 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/16/93 

--  METHOD 

8240*9360057 

0.00 

0.050 

mg /kg 

1 

08/17/93 

-  METHOD 

8240*9360059 

0.00 

0.050 

mg/kg 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

8240*9360061 

0.00 

0.050 

mg/kg 

1 

08/19/93 

““  METHOD 

8240*9360063 

0.00 

1.0 

mg/kg 

1 

08/23/93 

--  METHOD 

8240*9360066 

0.00 

0.050 

mg/ kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360067 

0.00 

1.0 

mg/kg 

1 

08/24/93 

—  METHOD 

8240*9360068 

0.00 

0.050 

mg/kg 

1 

08/27/93 

—  METHOD 

8240*9360074 

0.00 

1.0 

mg/kg 

1 

09/15/93 

—  METHOD 

8240*9360111 

0.00 

0.050 

mg/kg 

1 

09/20/93 

—  METHOD 

8240*9360113 

0.00 

1.0 

mg/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  10  Concentration  Range  0.00000  -  0.00000 


Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  Bl-34 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  :  Vinyl  acetate,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  10 

Maximum 

Detection  Limit  =  1 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

;  Vinyl  acetate 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

10/11/93 

BLK933088 

MS4501310111104 

ND 

9.6 

ug/kg 

1 

10/11/93 

BLK933115 

MS4501310121020 

ND 

9.6 

ug/kg 

1 

10/13/93 

BLK933136 

MS4501310131421 

NO 

9.6 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  =9.56 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Vinyl  chloride 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/16/93 

—  METHOD 

8240*9360057 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/17/93 

-  METHOD 

8240*9360059 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

8240*9360061 

0.00 

0,0050 

mg/ kg 

1 

08/19/93 

—  METHOD 

8240*9360063 

0.00 

0.10 

mg /kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360067 

0.00 

0.10 

mg/ kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360066 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/24/93 

—  METHOD 

8240*9360068 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/27/93 

METHOD 

8240*9360074 

0.00 

0.10 

mg/ kg 

1 

09/15/93 

—  METHOD 

8240*9360111 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

09/20/93 

—  METHOD 

8240*9360113 

0.00 

0.10 

mg/ kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  10 

Concentration  Range 

0.00000  -  0. 

00000 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  10 

Maximum 

Detection  Limit  =  0.1 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Vinyl  chloride 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

10/11/93 

BLK933088 

MS4501310111104 

ND 

2.5 

ug/kg 

1 

10/11/93 

BLK933115 

MS4501310121020 

ND 

2.5 

ug/kg 

1 

10/13/93 

BLK933136 

MS4501310131421 

ND 

2.5 

ug/kg 

1 

Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  Bl-35 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B~1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


SAMPLE 

ID 


BATCH  DETECTION  DILUTION 

ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  Vinyl  chloride,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


Total  Number  of  Blanks  =  3 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Detection  Limit  = 


2.51 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  :  Xylene  (total) 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


10/11/93 

BLK933115 

MS4501310121020 

ND 

4.5 

ug/kg 

1 

10/11/93 

BLK933088 

MS4501310111104 

ND 

4.5 

ug/kg 

1 

10/13/93 

BLK933136 

MS4501310131421 

ND 

4.5 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

4.5 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  cis-1 ,2-Dichloroethene 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/16/93 

—  METHOD 

8240*9360057 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/17/93 

—  METHOD 

8240*9360059 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

8240*9360061 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/19/93 

--  METHOD 

8240*9360063 

0.00 

0.10 

mg/ kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360066 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360067 

0.00 

0.10 

mg/ kg 

1 

08/24/93 

-  METHOD 

8240*9360068 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/27/93 

—  METHOD 

8240*9360074 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

09/15/93 

METHOD 

8240*9360111 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

09/20/93 

—  METHOD 

8240*9360113 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  10 

Concentration  Range  0.00000  -  0.00000 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  10 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.1 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  ; 

ci s-1 , 3-Di chi oropropene 

Type  of  Blank  ; 

Method  Blank 

08/16/93 

—  METHOD 

8240*9360057 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/17/93 

—  METHOD 

8240*9360059 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1  i 

08/18/93 

—  METHOD 

8240*9360061 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1  y 

Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  = 

Not  Calculable 

NA  =  Not  Applicable 

Bl-36 

Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  :  cis-l,3-Dichloropropene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

08/19/93 

—  METHOD 

8240*9360063 

0.00 

0.10 

mg /kg 

1 

08/23/93 

-  METHOD 

8240*9360067 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360066 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/24/93 

—  METHOD 

8240*9360068 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/27/93 

—  METHOD 

8240*9360074 

0.00 

0,10 

mg/ kg 

1 

09/15/93 

-  METHOD 

8240*9360111 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

09/20/93 

—  METHOD 

8240*9360113 

0.00 

0.10 

mg/ kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  10 

Concentration  Range  0, 

,00000  -  0.00000 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  10 

Maximum 

Detection  Limit 

=  0.1 

Method  ; 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  ; 

:  ciS“l,3-Dichloropropene 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

10/11/93 

BLK933088 

MS4501310111104 

NO  1.2 

ug/kg 

1 

10/11/93 

BLK933115 

MS4501310121020 

ND  1.2 

ug/kg 

1 

10/13/93 

BLK933136 

MS4501310131421 

ND  1.2 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

1.2 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  ; 

:  m 

&  p-Xylene 

Type  of  Blank  : 

;  Method  Blank 

08/16/93 

—  METHOD 

8240*9360057 

0.00 

0.020 

mg /kg 

1 

08/17/93 

—  METHOD 

8240*9360059 

0.00 

0.020 

mg/ kg 

1 

08/18/93 

-  METHOD 

8240*9360061 

0.00 

0.020 

mg/kg 

1 

08/19/93 

-  METHOD 

8240*9360063 

0.00 

0.30 

mg/ kg 

1 

08/23/93 

-  METHOD 

8240*9360066 

0.00 

0.020 

mg/kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360067 

0.00 

0.30 

mg/kg 

1 

08/24/93 

—  METHOD 

8240*9360068 

0.00 

0.020 

mg/kg 

1 

08/27/93 

-  METHOD 

8240*9360074 

0.00 

0.30 

mg/kg 

1 

09/15/93 

—  METHOD 

8240*9360111 

0.00 

0.020 

mg/kg 

1 

09/20/93 

—  METHOD 

8240*9360113 

0.00 

0.30 

mg/kg 

1 

Total 

Total 

Number  of  Blanks  =  10 

Number  above  Detection  Limit  =  10 

Concentration  Range  0. 
Maximum  Detection  Limit 

00000  -  0.00000 

=  0.3 

Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

• 

Analyte 

:  o*Xylene 

Type  of  Blank 

;  Method  Blank 

08/16/93 

METHOD 

8240*9360057 

0.00 

0.010 

mg/kg 

1 

08/17/93 

-  METHOD 

8240*9360059 

0.00 

0.010 

mg/ kg 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

8240*9360061 

0.00 

0.010 

mg/kg 

1 

08/19/93 

-  METHOD 

8240*9360063 

0.00 

0.20 

mg/kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360066 

0.00 

0.010 

mg/kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360067 

0.00 

0.20 

mg/kg 

1 

08/24/93- 

-  METHOD 

8240*9360068 

0.00 

0.010 

mg/kg 

1 

08/27/93 

-  METHOD 

8240*9360074 

0.00 

0.20 

mg/kg 

1 

09/15/93 

-  METHOD 

8240*9360111 

0.00 

0.010 

mg/kg 

1 

09/20/93 

-  METHOD 

8240*9360113 

0.00 

0.20 

mg/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  10 

Concentration  Range 

0.00000  -  0 

.00000 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  10 

Maximum 

Detection  Limit  =  0.2 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  trans-l,2-Dichloroethene 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

• 

08/16/93 

—  METHOD 

8240*9360057 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/17/93 

METHOD 

8240*9360059 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

8240*9360061 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/19/93 

-  METHOD 

8240*9360063 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

08/23/93 

—  METHOD 

8240*9360066 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/23/93 

-  METHOD 

8240*9360067 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

08/24/93 

—  METHOD 

8240*9360068 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/27/93 

—  METHOD 

8240*9360074 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

09/15/93 

-  METHOD 

8240*9360111 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

09/20/93 

—  METHOD 

8240*9360113 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  10 

Concentration  Range 

0.00000  -  0. 

00000 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  10 

Maximum 

Detection  Limit  =  0.1 

Method  : 

SW8240  “  Volatile  Organics 

Analyte  : 

trans-1 ,2-Dichloroethene 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

10/11/93 

BLK933115 

MS4501310121020 

ND 

1.9 

ug/kg 

1 

10/11/93 

BLK933088 

MS4501310111104 

ND 

1.9 

ug/kg 

1 

10/13/93 

BLK933136 

MS4501310131421 

ND 

1.9 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  3 

Concentration  Range 

NC 

• 

Compiled:  21  April  1994  ND  = 

Not  Detected  NC  = 

Not  Calculable 

NA  =  Not  Applicable 

Bl-38 

*  -  Value  considered  suspect, 

refer  to  QC  report 

TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  :  trans-l , 2-Di chi oroethene,  cont. 

Type  of 

Blank  :  Method  Blank 

Total  Number  above  Detection  Limit  -  0 

Maximum 

Detection  Limit 

=  1.94 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  trans-l,3-Dichloropropene 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/16/93 

—  METHOD 

8240*9360057 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/17/93 

—  METHOD 

8240*9360059 

0.00 

0,0050 

mg/kg 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

8240*9360061 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/19/93 

-  METHOD 

8240*9360063 

0.00 

0.10 

mg/ kg 

1 

08/23/93 

-  METHOD 

8240*9360067 

0.00 

0.10 

mg/ kg 

1 

08/23/93 

-  METHOD 

8240*9360066 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

08/24/93 

—  METHOD 

8240*9360068 

0.00 

0.0050 

mg/ kg 

1 

08/27/93 

—  METHOD 

8240*9360074 

0.00 

0.10 

mg /kg 

1 

09/15/93 

-  METHOD 

8240*9360111 

0.00 

0.0050 

mg/kg 

1 

09/20/93 

—  METHOD 

8240*9360113 

0.00 

0.10 

mg/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  10 

Concentration  Range  0. 

o 

1 

o 

o 

o 

o 

o 

.00000 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  10 

Maximum 

Detection  Limit 

=  0.1 

Method 

:  SW8240  ~  Volatile  Organics 

Analyte 

:  trans-l,3-Dichloropropene 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

10/11/93 

BLK933088 

MS4501310111104 

ND 

1.3 

ug/kg 

1 

10/11/93 

BLK933115 

MS4501310121020 

ND 

1.3 

ug/kg 

1 

10/13/93 

BLK933136 

MS4501310131421 

ND 

1.3 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit 

=  1.29 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  1 ,2, 4-Tri chlorobenzene 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.020 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.020 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.020 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.020 

ug/g 

1 

Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  »  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE  SAMPLE  BATCH  DETECTION  DILUTION 

ANALYZED  ID  ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  1 , 2 ,4-Tri chlorobenzene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  -  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.0197 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  1 ,2“Dichlorobenzene 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.026 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.021 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.026 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.021 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  “  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.026 

A 

Method  ; 

:  SW8270  ~  Semi  volatile  Organics 

i 

Analyte  : 

:  1 ,3-Di chlorobenzene 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.013 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.024 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.013 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.024 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.0239 

Method  : 

SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

1 , 4~Di chi orobenzene 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.027 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.020 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.027 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.020 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

i 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.0269 

% 

Compiled;  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  Bl-40 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

SAMPLE  BATCH 

ID  ID 

RESULT 

DETECTION 

LIMIT 

UNITS 

DILUTION 

FACTOR 

Method  ; 
Analyte  : 

:  SW8270  -  Semivolatile  Organics 
:  1 ,4'Di chlorobenzene,  cont. 

Type  of  Blank  ; 

:  Method  Blank 

Method  : 

SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

2 , 4 . 5-Tr i chi orophenol 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.011 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.017 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.011 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSHSD2310180845 

ND 

0.017 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.017 

Method  : 

;  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  2,4,6-Trichlorophenol 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.012 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.017 

ug/g 

1 

09/03/93 

MB 

MSMSD1309031027 

ND 

0.012 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.012 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.017 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.0169 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  2,4~Dichlorophenol 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.015 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.019 

ug/g 

1 

09/03/93 

MB 

MSMSD1309031027 

ND 

0.015 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.015 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.019 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.019 

Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable 


*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  2,4-Dimethyl  phenol 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.037 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.043 

ug/g 

1 

09/03/93 

MB 

MSMSD1309031027 

ND 

0,037 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.037 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.043 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.0433 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  2,4-Dinitrophenol 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.23 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

NO 

0.14 

ug/g 

1 

09/03/93 

MB 

MSMSD1309031027 

ND 

0.23 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.23 

ug/g 

1  1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.14 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  - 

0.233 

Method  : 

SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

2,4-Dinitrotoluene 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.018 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.020 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.018 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.020 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.0197 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  2,6-Dinitrotoluene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

08/24/93  MB  MSMSD1308241126  ND  0.012  ug/g 

Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


1 


Bl’-42 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


SAMPLE 

ID 


BATCH 

ID 


Method  :  SW8270  -  Semi volati le  Organics 
Analyte  :  2»6-Dini trotoluene,  cont. 


RESULT 


DETECTION 

LIMIT 


UNITS 


DILUTION 

FACTOR 


Type  of  Blank  :  Method  Blank 


08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.029 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0,012 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.029 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  ^ 

0.0287 

Method  : 

SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

2-Chl oronaphthal ene 

Type  of  Blank  ; 

Method  Blank 

08/24/93 

MB 

HSMSD1308241126 

ND 

0.011 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.013 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

HSMS01309240852 

ND 

0.011 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.013 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.0131 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  2-Chlorophenol 

Type  of  Blank  : 

;  Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.026 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.021 

ug/g 

1 

09/03/93 

MB 

MSMSD1309031027 

ND 

0.026 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.026 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.021 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.0255 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  2“Methyl naphthalene 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.022 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.012 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.022 

ug/g 

1 

Compiled:  21  April  1994  NO  =  Not  Detected  NC  = 

Not  Calculable 

NA  =  Not  Applicable 

Bl-43 

*  “  Value 

considered  suspect, 

refer  to  QC  report 

TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


SAMPLE 

ID 


BATCH 

ID 


RESULT 


DETECTION 

LIMIT 


UNITS 


DILUTION 

FACTOR 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  2-Methyl  naphthalene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.012 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.022 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  2-Methyl  phenol  (o-cresol] 

1 

Type  of  Blank  ; 

:  Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

NO 

0.018 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.010 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.018 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.010 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 
Total  Number  above  Detection  Limit 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Detection  Limit  = 


0.0178 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  2-Ni troani 1 i ne 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.013 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.022 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.013 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.022 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.0221 

Method  ; 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  2-Ni trophenol 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.015 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMS02308251410 

ND 

0.017 

ug/g 

1 

09/03/93 

MB 

MSMSD1309031027 

ND 

0.015 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.015 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.017 

ug/g 

. : . 1 

Compiled:  21  April  1994 


ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


NA  =  Not  Appl i cable 


Bl-44 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE  SAMPLE 

ANALYZED  ID 


batch  detection  dilution 

ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  2-Nitrophenol ,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

Total  Number  of  Blanks  =  5  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.0174 


Method  :  SW8270  -  Semivolatile  Organics 
Analyte  :  3,3'-Dichloroben2idine 


Type  of  Blank  :  Method  Blank 


08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.016 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.011 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSM$D1309240852 

ND 

0.016 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.011 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.0163 

Method  : 

SW8270  ’  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

3“Nitroaniline 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.017 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.013 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.017 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.013 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.017 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  4. 6-Dinitro-2-methyl phenol 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.026 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.014 

ug/g 

1 

09/03/93 

MB 

MSMSD1309031027 

ND 

0.026 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.026 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.014 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.0264 

Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  Bl-45 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE  SAMPLE  BATCH  DETECTION  DILUTION 

ANALYZED  ID  ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  4, 6-Di ni tro-2-methyl phenol ,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  4-Bromophenyl  phenyl  ether 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.015 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.016 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.015 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.016 

ug/g 

1 

Total 

Number 

of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total 

Number 

above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.0161 

Method  :  SW8270  “  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  4-Chloro-3-methyl phenol 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.024 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.017 

ug/g 

1 

09/03/93 

MB 

MSMSD1309031027 

ND 

0.024 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.024 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.017 

ug/g 

1 

Total 

Number 

of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total 

Number 

above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.0241 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  4-Chloroanil ine 


Type  of  Blank  :  Method  Blank 


08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0,019 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.025 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.019 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.025 

ug/g 

1 

Total 

Number 

of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total 

Number 

above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.0248 

Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  Bl-46 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  : 

SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

4~Chlorophenyl  phenyl  ether 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.018 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.014 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.018 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMS02310180845 

ND 

0.014 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  =  0.0176 

Method  : 

SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  4-Methyl  phenol (p“Cresol ) 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.019 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.015 

ug/g 

1 

09/03/93 

MB 

MSMSD1309031027 

ND 

0.019 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.019 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.015 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  =  0.0192 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  4-Nitroaniline 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.016 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.020 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.016 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.020 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  =  0.0202 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  4-Nitrophenol 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.023 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.031 

ug/g 

1 

Compiled:  21  April  1994  NO  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  Bl-47 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


SAMPLE 

ID 


BATCH 

ID 


RESULT 


DETECTION 

LIMIT 


UNITS 


Method  :  SW8270  -  Semi vol ati 1 e  Organics 
Analyte  :  4-Ni trophenol ,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


DILUTION 

FACTOR 


09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.023 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.031 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above 

Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.0312 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  Acenaphthene 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.016 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.0091 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.016 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.0091 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

i 

Total  Number  above 

Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.0159 

( 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  ; 

:  Acenaphthylene 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.0075 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.014 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.0075 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

NO 

0.014 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above 

Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.0139 

Method  : 

SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

Anthracene 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.019 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.012 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.019 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.012 

ug/g 

. 1 

Compiled:  21  April  1994 


ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


NA  =  Not  Applicable 


Bl-48 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270  -  Semi volati le  Organics 

Analyte  :  Anthracene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.0194 

Method  : 

SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

Benzo ( a ) ant  hracene 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMS01308241126 

ND 

0.017 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.015 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0,017 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.015 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.0172 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Benzo( a) pyrene 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.013 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.017 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.013 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.017 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.0173 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  Benzo{b) fluoranthene 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.019 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.030 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.019 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.030 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.0303 

Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  Bl-49 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  Ben2o(g, h, i )peryl ene 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241i26 

ND 

0.016 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.034 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.016 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.034 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above 

Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.034 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Ben2o(k)fluoranthene 

Type  of  Blank  ; 

:  Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.032 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.033 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.032 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.033 

ug/g 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above 

Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  - 

0.0333 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Ben2oic  acid 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.13 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

1.3 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.13 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

1.3 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above 

Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1.29 

Method  : 

SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

Benzyl  alcohol 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.036 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.020 

ug/g 

4 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.036 

ug/g 

f 

Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  *  Not  Applicable  Bl-50 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

SAMPLE 

ID 

BATCH 

ID 

RESULT 

DETECTION 

LIMIT 

UNITS 

DILUTION 

FACTOR 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  :  Benzyl  alcohol,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

10/18/93  MB  MSMSD2310180845 

ND 

0.020 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  =  0.036 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  Butyl  benzyl phthal ate 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.013 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.021 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.013 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.021 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  =  0.0208 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  Chrysene 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.022 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.018 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.022 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.018 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  =  0.0223 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  Di-n-butyl phthal ate 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.016 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.011 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.016 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.011 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Compiled;  21  April  1994  NO  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  Bl-51 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE  SAMPLE  BATCH  DETECTION  DILUTION 

ANALYZED  ID  ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  Di -n-butylphthalate,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

Total  Number  above  Detection  Limit  ~  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.0164 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Analyte  ;  Di -n-octylphthalate 

Type  of  Blank  ;  Method  Blank 


08/24/93 

08/25/93 

09/24/93 

10/18/93 

MB 

MB 

MB 

MB 

MSMSD1308241126 

MSMSD2308251410 

MSMSD1309240852 

MSMSD2310180845 

ND 

ND 

ND 

ND 

0.030 

0.012 

0.030 

0.012 

ug/g 

ug/g 

ug/g 

ug/g 

1 

1 

1 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above 

Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.0304 

Method 

SW8270  -  Semivolatile  Organics 

Analyte 

Di benz (a , h)anthracene 

Type  of  Blank 

Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.016 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.027 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSDi309240852 

ND 

0.016 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.027 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above 

Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.027 

Method 

SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

Di benzofuran 

Type  of  Blank 

Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMS01308241126 

ND 

0.014 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.018 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.014 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.018 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.0179 


Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  ==  Not  Applicable  Bl*52 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  : 

;  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

;  Di ethyl phthal ate 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.011 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.017 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

HSMSD1309240852 

ND 

0.011 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.017 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.0172 

Method  ; 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Dimethyl phthal  ate 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.0093 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.011 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.0093 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.011 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.0112 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  Fluoranthene 


Type  of  Blank  :  Method  Blank 
08/24/93  MB 


MSMSD1308241126 


ND 


0.021 

0.016 


ug/g 


UO/ CO/ JO 

09/24/93 

10/18/93 

MB 

MB 

MSMSD1309240852 

MSMSD2310180845 

ND 

ND 

0.021 

0.016 

ug/g 

ug/g 

1 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.0213 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

;  Fluorene 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMS01308241126 

ND 

0.011 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.013 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.011 

ug/g 

1 

Compiled:  21  April  1994 


ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


NA  =  Not  Applicable 


Bl-53 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE  SAMPLE  BATCH  DETECTION  DILUTION 

ANALYZED  ID  ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  Fluorene,  cont. 


Type  of  Blank  :  Method  Blank 


10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.013 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above 

Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  =  0.0127 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  Hexachlorobenzene 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.0078 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.011 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.0078 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.011 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above 

Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  =  0.0105 

1 

Method  ; 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Hexachl orobutadi ene 

Type  of  Blank  ; 

:  Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.023 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.017 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.023 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.017 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above 

Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  =  0.0233 

Method  : 

SW8270  ~  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

Hexachl orocycl opentadi ene 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.30 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.20 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.30 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.20 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4  Concentration  Range  NC 

Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  Bl-54 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  :  Hexachlorocyclopentadiene.  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.297 

Method  : 

SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

Hexachloroethane 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.020 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.021 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.020 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.021 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.0212 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  ; 

:  Indeno(l,2,3-cd)pyrene 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0,018 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.044 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.018 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.044 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.0443 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  Isophorone 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.0096 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.021 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.0096 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.021 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.0205 

Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SW8270  ~  Semi  volatile  Organics 

......  ^ 

Analyte 

:  N-Nitroso-di -n-propyl amine 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

NO 

0.025 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.022 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.025 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.022 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.025 

Method 

:  SW8270  -  Semivolatile  Organics 

Analyte 

:  Naphthalene 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.024 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.016 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.024 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.016 

ug/g 

A 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

W 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.0243 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

Nitrobenzene 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.018 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.028 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.018 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.028 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.0281 

Method  : 

SW8270  ~  Semivolatile  Organics 

Analyte  : 

Pentachlorophenol 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.029 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.030 

ug/g 

A 

09/03/93 

MB 

MSMSD1309031027 

ND 

0.029 

ug/g 

w 

Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  = 

Not  Calculable 

NA  =  Not  Appl  i cable 

Bl-56 

*  -  Value  considered  suspect, 

refer  to  QC  report 

TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  :  Pentachlorophenol , 

cont . 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.029 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.030 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.0296 

Method  : 

SW8270  -  Semivolatile  Organics 

Analyte  : 

Phenanthrene 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

0.017  (J) 

0.021 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.016 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.021 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.016 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.0207 

Method  : 

;  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Phenol 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.013 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.029 

ug/g 

1 

09/03/93 

MB 

MSMSD1309031027 

ND 

0.013 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.013 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.029  ♦ 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.0294 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  Pyrene 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.016 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.014 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.016 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.014 

ug/g 

1 

Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable 


*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE  SAMPLE  BATCH  DETECTION  DILUTION 

ANALYZED  ID  ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  Pyrene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above 

Detection 

Limit  -  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.0156 

Method 

;  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  bis(2-Chloroethoxy)methane 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

NO 

0,019 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.020 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.019 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.020 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above 

Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.0202 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

# 

Analyte  : 

:  bis(2-Chloroethyl  )ether 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.024 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.013 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.024 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.013 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above 

Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0 . 0244 

Method  : 

SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

bis(2“Chloroisopropyl )ether 

i 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

ND 

0.024 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.027 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.024 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0.027 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

_ 

Total  Number  above 

Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.0266 

• 

Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  Bl-58 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

SAMPLE  BATCH 

ID  ID 

RESULT 

DETECTION 

LIMIT 

UNITS 

DILUTION 

FACTOR 

Method  : 
Analyte  ; 

Type  of  Blank  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
:  bis(2-Chloroisopropyl )ether,  cont. 

:  Method  Blank 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  bi s( 2-Ethyl  hexyl )phthal ate 


Type  of  Blank  :  Method  Blank 


08/24/93 

MB 

MSMSD1308241126 

0.028 

(j) 

0.061 

ug/g 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD2308251410 

ND 

0.019 

ug/g 

1 

09/24/93 

MB 

MSMSD1309240852 

ND 

0.061 

ug/g 

1 

10/18/93 

MB 

MSMSD2310180845 

ND 

0,019 

ug/g 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.061 


Method  : 

:  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

Analyte  : 

;  Acenaphthene 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/26/93 

BLK931968 

CHLCCF308261200 

ND 

0.78 

ug/kg 

2 

08/27/93 

BLK931967 

CHLCCF308261200 

ND 

0.78 

ug/kg 

2 

09/29/93 

BLK932645 

CHLCCF309291200 

ND 

60,0 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

60 

Method  : 

:  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

Analyte  ; 

:  Acenaphthylene 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/26/93 

BLK931968 

CHLCCF308261200 

ND 

1.5 

ug/kg 

2 

08/27/93 

BLK931967 

CHLCCF308261200 

ND 

1.5 

ug/kg 

2 

09/29/93 

BLK932645 

CHLCCF309291200 

ND 

82.0 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  82 


Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Analyte  :  Anthracene 


ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


Compiled:  21  April  1994 


NA  =  Not  Applicable 


Bl-59 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

1 

08/26/93 

BLK931968 

CHLCCE308261200 

ND 

0.46 

ug/kg 

2 

08/27/93 

BLK931967 

CHLCCE308261200 

ND 

0.46 

ug/kg 

2 

09/29/93 

BLK932645 

CHLCCE309291200 

ND 

14.0 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

14 

Method  : 

:  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

Analyte  : 

:  Benzo(a)anthracene 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/26/93 

BLK931968 

CHLCCE308261200 

ND 

0.014 

ug/kg 

2 

08/26/93 

BLK931968 

CHLCCF308261200 

ND 

0.00 

ug/kg 

2 

08/27/93 

BLK931967 

CHLCCE308261200 

ND 

0.014 

ug/kg 

2 

09/29/93 

BLK932645 

CHLCCE309291200 

ND 

0.28 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.28 

Method  : 

SW8310  ~  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

1 

Analyte  : 

Benzo(a)pyrene 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

08/26/93 

BLK931968 

CHLCCF308261200 

ND 

0.00 

ug/kg 

2 

08/26/93 

BLK931968 

CHLCCE308261200 

ND 

0.042 

ug/kg 

2 

08/27/93 

BLK931967 

CHLCCE308261200 

0.000200  (J) 

0.042 

ug/kg 

2 

09/29/93 

BLK932645 

CHLCCE309291200 

ND 

0.36 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.36 


Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Analyte  :  Benzo(b)fl uoranthene 


Type  of  Blank  :  Method  Blank 


08/26/93 

BLK931968 

CHLCCE308261200 

ND 

0.066 

ug/kg 

2 

08/26/93 

BLK931968 

CHLCCF308261200 

ND 

0.00 

ug/kg 

2 

08/27/93 

BLK931967 

CHLCCE308261200 

0.013 

(j) 

0.066 

ug/kg 

2 

09/29/93 

BLK932645 

CHLCCE309291200 

ND 

1.1 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =1.1 


Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  Bl-60 

*  “  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  ; 

:  SW8310  '  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

Analyte  : 

:  Benzo(g,h, i )perylene 

Type  of  Blank  : 

;  Method  Blank 

08/26/93 

BLK931968 

CHLCCF308261200 

ND 

0.00 

ug/kg 

2 

08/26/93 

BLK931968 

CHLCCE308261200 

ND 

0.12 

ug/kg 

2 

08/27/93 

BLK931967 

CHLCCE308261200 

ND 

0.12 

ug/kg 

2 

09/29/93 

BLK932645 

CHLCCE309291200 

0.41 

(J)  2.8 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

2,8 

Method  : 

:  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

Analyte  : 

:  Benzo(k)fluoranthene 

Type  of  Blank  ; 

:  Method  Blank 

08/26/93 

BLK931968 

CHLCCF308261200 

ND 

0.00 

ug/kg 

2 

08/26/93 

BLK931968 

CHLCCE308261200 

ND 

0.013 

ug/kg 

2 

08/27/93 

BLK931967 

CHLCCE308261200 

0.0035 

(J)  0.013 

ug/kg 

2 

09/29/93 

BLK932645 

CHLCCE309291200 

ND 

0.16 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.16 

Method  : 

:  SW8310  -  Polynuclear 

Aromatic  Hydrocarbons 

Analyte  ; 

:  Chrysene 

Type  of  Blank 

;  Method  Blank 

08/26/93 

BLK931968 

CHLCCE308261200 

ND 

0.24 

ug/kg 

2 

08/26/93 

BLK931968 

CHLCCF308261200 

ND 

0.00 

ug/kg 

2 

08/27/93 

BLK931967 

CHLCCE308261200 

ND 

0.24 

ug/kg 

2 

09/29/93 

BLK932645 

CHLCCE309291200 

ND 

4.9 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  4.9 


Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Analyte  :  Dibenz(a,h)anthracene 


Type  of  Blank  :  Method  Blank 


08/26/93 

BLK931968 

CHLCCF308261200 

ND 

0.00 

ug/kg 

2 

08/26/93 

BLK931968 

CHLCCE308261200 

ND 

0.032 

ug/kg 

2 

08/27/93 

BLK931967 

CHLCCE308261200 

ND 

0.032 

ug/kg 

2 

Compiled: 

21  April  1994  ND  = 

Not  Detected  NC  = 

Not  Calculable 

NA  =  Not  Applicable 

Bl-61 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


SAMPLE 

ID 


BATCH 

ID 


RESULT 


DETECTION 

LIMIT 


UNITS 


DILUTION 

FACTOR 


Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Analyte  :  D1benz(a,h)anthracene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


08/27/93 

BLK931967 

CHLCCF308261200 

0.00 

ug/kg 

2 

09/29/93 

BLK932645 

CHLCCE309291200 

0.50  (J) 

0.85 

ug/kg 

1 

09/29/93 

BLK932645 

CHLCCF309291200 

0.00 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

6 

Concentration 

Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  =0.85 

Method  : 

:  SW8310  “  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

Analyte  : 

:  Fluoranthene 

Type  of  Blank  ; 

:  Method  Blank 

08/26/93 

BLK931968 

CHLCCE308261200 

ND 

0.42 

ug/kg 

2 

08/26/93 

BLK931968 

CHLCCF308261200 

ND 

0.00 

ug/kg 

2 

08/27/93 

BLK931967 

CHLCCE308261200 

ND 

0.42 

ug/kg 

2 

09/29/93 

BLK932645 

CHLCCE309291200 

ND 

5.0 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

4 

Concentration 

Range 

NC 

( 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  =  5 

Method  : 

:  SW8310  -  Polynuclear 

Aromatic  Hydrocarbons 

Analyte  : 

;  Fluorene 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

08/26/93 

BLK931968 

CHLCCF308261200 

ND 

0.11 

ug/kg 

2 

08/27/93 

BLK931967 

CHLCCF308261200 

ND 

0.11 

ug/kg 

2 

09/29/93 

BLK932645 

CHLCCF309291200 

ND 

8.0 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Detection  Limit  =  8 


Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Analyte  :  Indeno(l,2,3-cd)pyrene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


08/26/93 

BLK931968 

CHLCCF308261200 

0.15 

(B) 

0.044 

ug/kg 

2 

08/27/93 

BLK931967 

CHLCCF308261200 

0.11 

(B) 

0.044 

ug/kg 

2 

09/29/93 

BLK932645 

CHLCCF309291200 

ND 

0.37 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3  Concentration  Range  0.11  -  0.15 


Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  -  Not  Applicable  Bl-62 

*  -  Value  considered  suspect ^  refer  to  QC  report 


TABLE  B-1 


DETAILED  LISTING  OF  SOLID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Analyte  :  Indeno(l ,2,3--cd)pyrene.  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  2  Maximum  Detection  Limit  =  0.37 

Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Analyte  :  Naphthalene 


Type  of  Blank  :  Method  Blank 


08/26/93 

BLK931968 

CHLCCF308261200 

ND 

3.6 

ug/kg 

2 

08/27/93 

BLK931967 

CHLCCF308261200 

ND 

3.6 

ug/kg 

2 

09/29/93 

BLK932645 

CHLCCF309291200 

ND 

55.0 

ug/kg 

1 

Total 

Number  of  Blanks  =  3 

Concentration  Range  NC 

Total 

Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

55 

Method  : 

:  SW8310  ~  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

Analyte  : 

;  Phenanthrene 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/26/93 

BLK931968 

CHLCCE308261200 

NO  0.84 

ug/kg 

2 

08/26/93 

BLK931968 

CHLCCF308261200 

ND  0.00 

ug/kg 

2 

08/27/93 

BLK931967 

CHLCCE308261200 

ND  0.84 

ug/kg 

2 

09/29/93 

BLK932645 

CHLCCE309291200 

4.8  (J)  16.0 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

16 

Method  : 

:  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

Analyte  : 

:  Pyrene 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/26/93 

BLK931968 

CHLCCF308261200 

ND 

0.00 

ug/kg 

2 

08/26/93 

BLK931968 

CHLCCE308261200 

ND 

0.50 

ug/kg 

2 

08/27/93 

BLK931967 

CHLCCE308261200 

ND 

0.50 

ug/kg 

2 

09/29/93 

BLK932645 

CHLCCE309291200 

NO 

5.3 

ug/kg 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =5.3 


Compiled:  21  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  Bl-63 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


ATTACHMENT  B  -  APPENDIX  B 


Table  B-2 

Detailed  Listing  of  Liquid  Blank  Results  -  1993  Soil  Samples 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


_ _ _ _ 

DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

• 

Method 

:  Gasoline  Range  Organics 

Analyte 

:  Gasoline  Range  Organics 

Type  of  Blank 

:  Ambient  Blank 

08/18/93 

AB-01 

89642 

30.0 

(j) 

100,0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-02 

89642 

20.0 

(j) 

100.0 

ug/L 

1 

08/19/93 

AB-04 

89718 

59.0 

(j) 

100.0 

ug/L 

1 

08/19/93 

AB-06 

89718 

39.0 

(J) 

100.0 

ug/L 

1 

08/23/93 

AB-03 

89654 

26.0 

(J) 

100.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

100 

Method 

:  Gasoline  Range  Organics 

Analyte 

:  Gasoline  Range  Organics 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

08/17/93 

07-SD-07-EB-01 

89718 

35.0 

(J) 

100.0 

ug/L 

1 

08/17/93 

01-SB-03-EB-04 

89601 

21.0 

(J) 

100.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

10-SB-04-EB-04 

89642 

30.0 

(J) 

100.0 

ug/L 

1 

^Bo8/18/93 

05-SB-05-EB-04 

89642 

20.0 

(J) 

100.0 

ug/L 

1 

08/23/93 

09-SB-01-EB-04 

89654 

45.0 

(J) 

100.0 

ug/L 

1 

10/09/93 

08-SB-01-EB-01 

90168 

85.0 

(J) 

100.0 

ug/L 

1 

10/10/93 

07-HA-01-EB-01 

90181 

24.0 

(J) 

100.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  7 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

100 

Method 

:  Gasoline  Range  Organics 

Anal yte 

:  Gasoline  Range  Organics 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/17/93 

Method  Blank 

89601 

0.00 

(J) 

100.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

Method  Blank 

89642 

0.00 

(J) 

100.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

Method  Blank 

89642 

20.0 

(J) 

100.0 

ug/L 

1 

08/19/93 

Method  Blank 

89718 

32.0 

(J) 

100.0 

ug/L 

1 

08/19/93 

Method  Blank 

89718 

0.00 

(J) 

100.0 

ug/L 

1 

08/23/93 

Method  Blank 

89654 

0.00 

(J) 

100.0 

ug/L 

1 

08/23/93 

Method  Blank 

89654 

22.0 

(J) 

100.0 

ug/L 

1 

09/21/93 

Method  Blank 

89999 

21.0 

(J) 

100.0 

ug/L 

1 

10/09/93 

Method  Blank 

90168 

25.0 

(J) 

100.0 

ug/L 

1 

10/10/93 

Method  Blank 

90181 

25.0 

(J) 

100.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  10 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

100 

Compiled:  25 

April  1994  ND  =  Not  Detected 

NC  = 

Not  Calculable 

NA  =  Not  Applicable 

B2-1 

*  “  Value 

considered  suspect. 

refer  to  QC  report 

TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


SAMPLE 

ID 


DETECTION 

LIMIT 


DILUTION 

FACTOR 


Method  :  Gasoline  Range  Organics 
Analyte  :  Gasoline  Range  Organics,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


Method  :  Gasoline  Range  Organics 
Analyte  :  Gasoline  Range  Organics 


Type  of  Blank  :  Trip  Blank 


08/17/93 

TB-04-02 

89718 

38.0 

(j) 

100.0 

ug/L 

1 

08/17/93 

TB-01-02 

89601 

26.0 

(j) 

100.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-02-02 

89642 

20.0 

(j) 

100.0 

ug/L 

1 

08/19/93 

TB-06-02 

89718 

34.0 

(j) 

100.0 

ug/L 

1 

08/23/93 

TB-03-02 

89654 

29.0 

(J) 

100.0 

ug/L 

1 

09/21/93 

TB-07-02 

89999 

28.0 

(J) 

100.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6 

Concentration 

1  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

100 

Method  : 

:  Diesel  Range  Organics 

1 

Analyte  : 

:  Diesel  Range  Organics 

Type  of  Blank  : 

:  Equipment  Blank 

08/14/93 

01-SB-03~EB-04 

89601 

0.00 

(0) 

200.0 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

90182 

3.0 

(J) 

200.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  2 

Concentration 

Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

200 

Method  : 

:  Diesel  Range  Organics 

Analyte  : 

:  Diesel  Range  Organics 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

08/23/93 

Method  Blank 

89654 

0.00 

(J) 

20.0 

ug/L 

1 

09/22/93 

Method  Blank 

89999 

10.0 

(J) 

20.0 

ug/L 

1 

10/07/93 

Method  Blank 

90168 

7.0 

(J) 

20.0 

ug/L 

1 

10/11/93 

Method  Blank 

90181 

10.0 

(J) 

20.0 

ug/L 

1 

10/11/93 

Method  Blank 

90182 

10.0 

(J) 

20.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Detection  Limit  =  20 


Compiled:  25  April  1994 


ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 

*  “  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


NA  =  Not  Applicable 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

09/01/93 

07A-SB-02-EB-02 

EMJA61309010000 

0.018 

(J) 

0.023 

mg/L 

1 

09/01/93 

07-SD-07-EB-01 

EMJA61309010000 

-0.0026 

(J) 

0.023 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  2  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.0225 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Analyte  :  Arsenic 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

09/01/93  BLK932289  EMJA61309010000  0.0038  (J)  0.023  mg/L  1 


Total  Number  of  Blanks  =  1  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.0225 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Analyte  :  Barium 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

09/01/93  07-SD-07-EB-01  EMJA61309010000  0.0010  0.000530  mg/L  1 

09/01/93  07A-SB-02-EB-02  EMJA61309010000  0.0018  (B)  0.000530  mg/L  1 


Total  Number  of  Blanks  =  2  Concentration  Range  0.0010  -  0.0018 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  2  Maximum  Detection  Limit  =  0.00053 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Analyte  :  Barium 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

09/01/93  BLK932289  EMJA61309010000  0.000290  (J)  0.000530  mg/L  1 


Total  Number  of  Blanks  =  1  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.00053 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Analyte  :  Beryllium 


Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


09/01/93 

09/01/93 


07A-SB-02-EB-02 

07-S0~07-EB-01 


EMJA61309010000  -0.00044  (J)  0.000554 

EMJA61309010000  -0.00008  (J)  0.000554 


mg/L 

mg/L 


1 

1 


Total  Number  of  Blanks  =  2 


Concentration  Range 


NC 


Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-4 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE  SAMPLE  BATCH  DETECTION  DILUTION 

ANALYZED  ID  ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Analyte  :  Beryllium,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.000554 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Analyte  :  Beryllium 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

09/01/93  BLK932289  EMJA61309010000  -0.00024  (J)  0.000554  mg/L  1 


Total  Number  of  Blanks  =  1  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.000554 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Analyte  :  Cadmium 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

09/01/93  07-SD-07-EB-01  EMJA61309010000  -0.00024  (J)  0.0017  mg/L 

09/01/93  07A-SB-02-EB-02  EMJA61309010000  -0.0025  (J)  0.0017  mg/L 


1 

1 


Total  Number  of  Blanks  =  2  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.00172 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Analyte  :  Cadmium 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

09/01/93  BLK932289  EMJA61309010000  -0.0014  (J)  0.0017  mg/L  1 


Total  Number  of  Blanks  =  1  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.00172 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Analyte  :  Calcium 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

09/01/93  07-SD-07-EB-01  EMJA61309010000  0.11  (J)  0.15 

09/01/93  07A-SB-02-EB-02  EMJA61309010000  0.15  (B)  0.15 


mg/L  1 

mg/L  1 


Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-5 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


date  sample  batch  DETECTION  DILUTION 

analyzed  ID  ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Analyte  :  Calcium,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

Total  Number  of  Blanks  =  2 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  1 


Concentration  Range  0.15  -  0.15 

Maximum  Detection  Limit  =  0.148 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Analyte  :  Calcium 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

09/01/93  BLK932289  EMJA61309010000  0.040  (J)  0.15  mg/L  1 


Total  Number  of  Blanks  =  1  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.148 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Analyte  :  Chromium 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

09/01/93  07-SD-07-EB-01  EMJA61309010000  -0.00054  (J)  0.0025  mg/L  1 

09/01/93  07A-SB-02-EB-02  EMJA61309010000  0.0015  (J)  0.0025  mg/L  1 


Total  Number  of  Blanks  =  2  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.00249 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Analyte  :  Chromium 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

09/01/93  BLK932289  EMJA61309010000  -0.00098  (J)  0.0025  mg/L  1 


Total  Number  of  Blanks  =  1  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.00249 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Analyte  :  Cobalt 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

09/01/93  07-SD-07-EB-01  EMJA61309010000  0.0033  (J)  0.0034 

09/01/93  07A-SB-02-EB-02  EMJA61309010000  0.000480  (J)  0.0034 


Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-6 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  --  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

SAMPLE 

ID 

BATCH 

ID 

DETECTION 

RESULT  LIMIT 

UNITS 

DILUTION 

FACTOR 

Method  :  SW6010  -  Metals 

Analyte  :  Cobalt,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

Total  Number  of  Blanks  =  2 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.0034 

Method  : 

:  SU6010  -  Metals 

Analyte  : 

:  Cobalt 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

09/01/93 

BLK932289 

EMJA61309010000 

0.0018  (J)  0.0034 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  1 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.0034 

Method  : 

:  SW6010  -  Metals 

Analyte  : 

;  Copper 

Type  of  Blank  : 

:  Equipment  Blank 

09/01/93 

07-SD-07~EB-01 

EMJA61309010000 

-0.00066  (J)  0.0038 

mg/L 

1 

09/01/93 

07A-SB-02-EB-02 

EMJA61309010000 

0.0027  (J)  0.0038 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  2 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.00381 

Method  : 

;  SW6010  -  Metals 

Analyte  : 

:  Copper 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

09/01/93 

BLK932289 

EMJA61309010000 

-0.0028  (J)  0.0038 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  1 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.00381 

Method 

:  SW6010  -  Metals 

Analyte 

:  Iron 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

09/01/93 

07A-SB-02-EB-02 

EMJA61309010000 

0.091  (B)  0.0060 

mg/L 

1 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-7 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


SAMPLE 

ID 


BATCH  DETECTION  DILUTION 

ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Analyte  :  Iron,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

09/01/93  07-SD-07-EB-0i  EMJA61309010000  0.014  0.0060  mg/L  1 


Total  Number  of  Blanks  =  2  Concentration  Range  0.014  -  0.091 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  2  Maximum  Detection  Limit  =  0.00596 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Analyte  :  Iron 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

09/01/93  BLK932289  EMJA61309010000  0.0042  (J)  0.0060  mg/L  1 


Total  Number  of  Blanks  =  1  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  ~  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.00596 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Analyte  :  Lead 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

09/01/93  07A-SB-02-EB-02  EMJA61309010000  -0.0079  (J)  0.027  mg/L  1 

09/01/93  07-SD-07-EB-01  EMJA61309010000  -0.018  (J)  0.027  mg/L  1 


Total  Number  of  Blanks  =  2  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.027 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Analyte  :  Lead 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

09/01/93  BLK932289  EMJA61309010000  -0.013  (J)  0.027  mg/L  1 


Total  Number  of  Blanks  =  1  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.027 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Analyte  :  Magnesium 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


Compiled;  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-8 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

SAMPLE 

ID 

BATCH 

ID 

DETECTION 

RESULT  LIMIT 

DILUTION 

UNITS  FACTOR 

Method  :  SW6010  -  Metals 
Analyte  :  Magnesium,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

09/01/93 

09/01/93 

07A-SB-02-EB-02 

07'SD-07-EB-01 

EMJA61309010000 

EMJA61309010000 

0.074  0.023 

0.000420  (J)  0.023 

mg/L  1 

mg/L  1 

Total  Number  of  Blanks  =  2 
Total  Number  above  Detection 

Limit  =  1 

Concentration  Range  0.074  -  0.074 

Maximum  Detection  Limit  =  0.0228 

Method  : 
Analyte  : 

SW6010  -  Metals 

Magnesi um 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

09/01/93 

BLK932289 

EMJA61309010000 

-0.0090  (J)  0.023 

mg/L  1 

Total  Number  of  Blanks  =  1 
Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Detection  Limit  = 

0.0228 

Method  : 
Analyte  : 

SW6010  -  Metals 

Manganese 

Type  of  Blank  : 

Equipment  Blank 

09/01/93 

09/01/93 

07-SD-07-EB-01 

07A-SB-02-EB-02 

EMJA61309010000 

EMJA61309010000 

0.0013  0.000395 

0.0017  0.000395 

mg/L  1 

mg/L  1 

Total  Number  of  Blanks  =  2 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  2 

Concentration  Range  0.0013  -  0.0017 

Maximum  Detection  Limit  =  0.000395 

Method  ; 
Analyte  ; 

;  SW6010  -  Metals 
:  Manganese 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

09/01/93 

BLK932289 

EMJA61309010000 

0.00  (J)  0.000395 

mg/L  1 

Total  Number  of  Blanks  =  1 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Detection  Limit  = 

0.000395 

Method 

Analyte 

:  SW6010  -  Metals 
;  Molybdenum 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-9 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

09/01/93 

07-SD-07-EB-01 

EMJA61309010000 

-0.0028 

(J) 

0.0046 

mg/L 

1 

09/01/93 

07A-SB-02-EB-02 

EMJA61309010000 

-0.0014 

(0) 

0.0046 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  2 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Method  :  SW6010  -  Metals 
Analyte  :  Molybdenum 

Type  of  Blank  ;  Method  Blank 


09/01/93  BLK932289  EMJA61309010000  -0.0011  (J)  0.0046  mg/L  1 


Total  Number  of  Blanks  =  1 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.00463 

Method 

:  SW6010  -  Metals 

Analyte 

:  Nickel 

Type  of  Blank  : 

:  Equipment  Blank 

09/01/93 

07-SD-07-EB-01 

EMJA61309010000 

0.0064  (J)  0.0099 

mg/L 

I  m 

09/01/93 

07A-SB-02-EB-02 

EMJA61309010000 

0.0035  (J)  0.0099 

mg/L 

Total  Number  of  Blanks  =  2 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.00986 

Method  : 

SW6010  -  Metals 

Analyte  : 

Nickel 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

09/01/93 

BLK932289 

EMJA61309010000 

0.0051  (J)  0.0099 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  1  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.00986 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Analyte  :  Potassium 

Type  of  Blank  ;  Equipment  Blank 

09/01/93  07-SD-07-EB-01  EMJA61309010000  0.025  0.0029  mg/L  1 

09/01/93  07A-SB-02-EB-02  EMJA61309010000  -0.10  (J)  0.0029  mg/L  1 


Total  Number  of  Blanks  =  2  Concentration  Range  0.025  -  0.025 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-10 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Detection  Limit  =  0.00463 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT  LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW6010  -  Metals 
Analyte  :  Potassium,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  1 

Maximum  Detection  Limit  = 

0,00287 

Method  : 

SW6010  -  Metals 

Analyte  : 

Potassium 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

09/01/93 

BLK932289 

EMJA61309010000 

-0.083  (J)  0.0029 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  1 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.00287 

Method  : 

SW6010  -  Metals 

Analyte  : 

Selenium 

Type  of  Blank  : 

Equipment  Blank 

09/01/93 

07”SD-07-EB-01 

EMJA61309010000 

-0.018  (J)  0.042 

mg/L 

1 

09/01/93 

07A-SB-02-EB-02 

EMJA61309010000 

0.037  (J)  0.042 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  2 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.0417 

Method  : 

SW6010  -  Metals 

Analyte  : 

:  Selenium 

Type  of  Blank  ; 

:  Method  Blank 

09/01/93 

BLK932289 

EMJA61309010000 

-0.0080  (J)  0.042 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  1 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0,0417 

Method 

:  SW6010  -  Metals 

Analyte 

:  Silver 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

09/01/93 

07-SD-07-EB-01 

EMJA61309010000 

-0.0021  (J)  0.0049 

mg/L 

1 

09/01/93 

07A-SB-02-EB-02 

EHJA61309010000 

-0.0021  (J)  0.0049 

mg/L 

1 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-11 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


date  SAMPLE  BATCH  DETECTION  DILUTION 

ANALYZED  ID  ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Analyte  :  Silver,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

Total  Number  of  Blanks  =  2  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.00492 


Method  ;  SW6010  -  Metals 
Analyte  :  Silver 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

09/01/93  BLK932289  EMJA61309010000  -0.0019  (J)  0.0049  mg/L  1 


Total  Number  of  Blanks  =  1  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.00492 


Method  : 

:  SW6010  -  Metals 

Analyte  : 

:  Sodium 

Type  of  Blank  : 

:  Equipment  Blank 

09/01/93 

07-SD-07-EB-01 

EMJA61309010000 

0.15 

0.040 

mg/L 

1 

09/01/93 

07A-SB-02-EB-02 

EMJA61309010000 

0.10 

(B) 

0.040 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  -  2  Concentration  Range  0.10  -  0.15 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  2  Maximum  Detection  Limit  =  0.0397 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Analyte  :  Sodium 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

09/01/93  BLK932289 


EMJA61309010000  0.037  (J)  0.040  mg/L  1 


Total  Number  of  Blanks  -  1  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.0397 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Analyte  :  Thallium 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

09/01/93  07-SD-07-EB-01  EMJA61309010000  0.0057  (J) 

09/01/93  07A-SB-02-EB-02  EMJA61309010000  0.023 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


0.017  mg/L  1 

0.017  mg/L  1 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

SAMPLE 

ID 

BATCH 

ID 

DETECTION 

RESULT  LIMIT 

UNITS 

DILUTION 

FACTOR 

Method  :  SW6010  -  Metals 

Analyte  :  Thallium,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

Total  Number  of  Blanks  =  2 

Concentration  Range  0.023  -  0. 

.023 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  1 

Maximum  Detection  Limit  = 

0,0172 

Method  : 

SW6010  -  Metals 

Analyte  : 

Thall ium 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

09/01/93 

BLK932289 

EMJA61309010000 

-0.0096  (J)  0.017 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  1 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.0172 

Method  : 

SW6010  -  Metals 

Analyte  : 

Vanadium 

Type  of  Blank  : 

Equipment  Blank 

09/01/93 

07A-SB-02-EB-02 

EMJA61309010000 

0.000930  (J)  0.0024 

mg/L 

1 

09/01/93 

07-SD-07-EB-01 

EMJA61309010000 

-0.0013  (J)  0.0024 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  2 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.00236 

Method  : 

;  SW6010  -  Metals 

Analyte  : 

:  Vanadium 

Type  of  Blank  ; 

:  Method  Blank 

09/01/93 

BLK932289 

EMJA61309010000 

-0.0029  (J)  0.0024 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  1 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.00236 

Method 

:  SW6010  -  Metals 

Analyte 

:  Zinc 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

09/01/93 

07A-SB-02-EB-02 

EMJA61309010000 

0.0028  (B)  0.0015 

mg/L 

1 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-13 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


date  sample  batch  detection  dilution 

analyzed  id  id  result  limit  units  factor 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Analyte  :  Zinc,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

09/01/93  07-SD-07-EB-01  EMJA61309010000  0.011  0.0015  mg/L  1 

Total  Number  of  Blanks  =  2  Concentration  Range  0.0028  0.011 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  2  Maximum  Detection  Limit  =  0.00153 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Analyte  :  Zinc 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

09/01/93  BLK932289  EMJA61309010000  0.0013  (J)  0.0015  mg/L  1 

Total  Number  of  Blanks  =  1  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.00153 


Method  :  SW7060  ~  Arsenic 
Analyte  :  Arsenic 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

08/30/93  05-SB-05-EB-04  AAZ3_308301727 

08/30/93  05-SS-17-EB-01  AAZ3_308301727 

08/30/93  07A-SB-02-EB-02  AAZ3_308301727 

08/30/93  10-SB-04-EB-04  AAZ3_3  08301 727 

08/30/93  09~SB-01-EB-04  AAZ3__308301727 

08/30/93  10-SS-12-EB-01  AAZ3_308301727 

08/30/93  07-SD-07’EB“01  AAZ3_308301727 

08/30/93  11-SS-lO-EB-Ol  AAZ3_3  08301 727 


Total  Number  of  Blanks  =  8 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 


-0.0021 

(J) 

0.000657 

mg/L 

1 

-0.0023 

(J) 

0.000657 

mg/L 

1 

-0.0023 

(J) 

0.000657 

mg/L 

1 

-0.0022 

(J) 

0.0D0657 

mg/L 

1 

-0.0025 

(J) 

0.000657 

mg/L 

1 

-0.0022 

(J) 

0.000657 

mg/L 

1 

-0.0025 

(J) 

0.000657 

mg/L 

1 

-0.0018 

(J) 

0.000657 

mg/L‘ 

1 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Detection  Limit  =  0.000657 


Method  :  SW7060  -  Arsenic 
Analyte  :  Arsenic 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

08/30/93  BLK932288  AAZ3_308301727  -0.0018  (J)  0.000657  tng/L 

08/30/93  9308169  AAZ3 _ 308301727  ND  0.000657  mg/L 


Total  Number  of  Blanks  =  2 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Detection  Limit  =  0.000657 


Compiled:  25  April  1994 


ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


Not  Applicable 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

SAMPLE 

ID 

BATCH 

ID 

RESULT 

DETECTION 

LIMIT 

UNITS 

DILUTION 

FACTOR 

Method  : 
Analyte  : 

:  SW7060  “  Arsenic 

:  Arsenic,  cont. 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

Method  : 

SW7421  -  Lead 

Analyte  : 

Lead 

Type  of  Blank  : 

Equipment  Blank 

08/30/93 

10-SB-04-EB-04 

AAZ3_308301408 

0.000690  (J) 

0.0011 

mg/L 

1 

08/30/93 

09-SB-01-EB-04 

AAZ3_308301408 

0.010 

0.0011 

mg/L 

1 

08/30/93 

07-SD-07-EB-01 

AAZ3_308301408 

0.044 

0.0011 

mg/L 

1 

08/30/93 

05-SB-05-EB-04 

AAZ3_308301408 

0.0049 

0,0011 

mg/L 

1 

08/30/93 

10-SS-12-EB-01 

AAZ3__308301408 

0.0076 

0.0011 

mg/L 

1 

08/30/93 

11-SS-lO-EB-Ol 

AAZ3_„308301408 

0.0029 

0.0011 

mg/L 

1 

08/30/93 

05-SS-17-EB-01 

AAZ3_308301408 

0.019 

0.0011 

mg/L 

1 

08/30/93 

07A-SB-02-EB-02 

AAZ3_308301408 

0.000950  (J) 

0.0011 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

8 

Concentration  Range 

0.0029  -  0.044 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  6 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.00105 

Method  : 

SW7421  -  Lead 

Analyte  : 

Lead 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/30/93 

BLK932288 

AAZ3_308301408 

-0.0014  (J) 

0.0011 

mg/L 

1 

08/30/93 

BLK932288 

AAZ3_308301408 

ND 

0.0011 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

2 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.00105 

Method  : 

:  SW7470  -  Mercury 

Analyte 

:  Mercury 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

09/01/93 

07-SD-07-EB-01 

AAZ4_309012045 

-0.00012  (J) 

0.000048 

mg/L 

1 

09/01/93 

07A-SB-02-EB-02 

AAZ4_309012045 

-0.00012  (J) 

0.000048 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

2 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.000048 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-15 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  ;  SW7470  -  Mercury 
Analyte  :  Mercury 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

09/01/93  BLK932409  AAZ4_3  090 12045  -0.00010  (J)  0.000048  mg/L  1 


Total  Number  of  Blanks  =  1  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.000048 


Method  :  SW7470  -  Mercury 
Analyte  :  Mercury 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank  Duplicate 

09/01/93  07-SD-07-EB-01  AAZ4_309012045  -0.00035  (J)  0.000240  mg/L  5 


Total  Number  of  Blanks  =  1 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Detection  Limit  =  0.00024 


Method  :  SW7740  -  Selenium 
Analyte  :  Selenium 


Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


08/30/93 

07A-SB-02-EB-02 

AAZ3_308302042 

-0.0019 

(J) 

0.000843 

mg/L 

1 

08/30/93 

07-SD-07-EB-01 

AAZ3_308302042 

-0.0021 

(J) 

0.000843 

mg/L 

1 

08/30/93 

05-SS-17-EB-01 

AAZ3_3  08302042 

-0.0027 

(J) 

0.000843 

mg/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.000843 


Method  :  SW7740  -  Selenium 
Analyte  :  Selenium 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

08/30/93  BLK932288  AAZ3_308302042  ND  0.000843  mg/L  1 


Total  Number  of  Blanks  =  1  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.000843 


Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  -  Not  Applicable 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


B2-16 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  : 

SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

1 , 1 . 1-Tr i chi oroethane 

Type  of  Blank  : 

Ambient  Blank 

08/18/93 

AB-01 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-03 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

AB-04 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1 

Method  : 

SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  1 , 1 , 1-Tr i chi oroethane 

Type  of  Blank  : 

:  Equipment  Blank 

08/16/93 

01-SB-03-EB-04 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

05-SB-05-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

10-SB-04-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

09-SB-01-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

10/07/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSDA310062203 

ND 

1.2 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

1.16 

Method  : 

SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  1,1,1-Trichl oroethane 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/16/93 

-  METHOD 

V0A*93224 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

V0A*93228 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

-  METHOD 

V0A*93238 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

10/06/93 

BLK933037 

MSMSDA31 0062203 

ND 

1.2 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  0.00000  -  0. 

.00000 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  3 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1.16 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  1,1,1-Trichl oroethane 

Type  of  Blank 

:  Trip  Blank 

08/16/93 

TB-01-02 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-17 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


date  SAMPLE  BATCH  DETECTION  DILUTION 

ANALYZED  ID  ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  1 , 1 , l-Tri chloroethane,  cont. 


Type  of  Blank  :  Trip  Blank 


08/18/93 

TB-03-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-02>02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

TB-04-02 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

09/15/93 

RATB-01 

V0A*93157 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration 

Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  1 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  1,1,2,2-Tetrachloroethane 


Type  of  Blank  :  Ambient  Blank 


08/18/93 

AB-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB~01 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-03 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

AB-04 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total 

Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total 

Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  1,1,2,2-Tetrachloroethane 


Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


08/16/93 

01-SB-03-EB-04 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

09~SB-01-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

10-SB-04-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

05-SB-05-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

10/07/93 

07’HA~01-EB-01 

MSMSDA310062203 

ND 

1.8 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6 

Concentration 

Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

1.83 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  1 , 1 ,2,2~Tetrachloroethane 


Type  of  Blank  :  Method  Blank 


Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-18 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  :  1, 1,2,2-Tetrachloroethane,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

08/18/93 

--  METHOD 

V0A*93228 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

—  METHOD 

V0A*93238 

0,00 

1.0 

ug/L 

1 

10/06/93 

BLK933037 

MSMSDA310062203 

ND 

1.8 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  0.00000  -  0. 

.00000 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  3 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1.83 

Method  : 

SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

1,1,2, 2-Tetrachl oroethane 

Type  of  Blank  : 

Trip  Blank 

08/16/93 

TB-01-02 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-02-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-03-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

TB-04-02 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

09/15/93 

RATB’Ol 

V0A*93157 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1 

Method  : 

SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

1 , 1 , 2-Tri chi oroethane 

Type  of  Blank  : 

:  Ambient  Blank 

08/18/93 

AB-01 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-03 

V0A*93228 

ND 

1,0 

ug/L 

1 

08/25/93 

AB”04 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

1 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  1,1, 2-Tri chi oroethane 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

08/16/93 

01-SB-03-EB-04 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

09-SB-01-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

10-SB-04-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-19 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


SAMPLE 

ID 


BATCH 

ID 


RESULT 


DETECTION 

LIMIT 


UNITS 


DILUTION 

FACTOR 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  1 , 1 , 2-Tri chi oroethane,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


08/18/93 

08/25/93 

10/07/93 

05~SB-05-EB-04 

07-SD>07-EB-01 

07-HA-01-EB-01 

V0A*93228 

V0A*93238 

MSMSDA310062203 

ND 

ND 

ND 

1,0 

1.0 

1.2 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

1 

1 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

1.17 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  1 , 1 ,2~Trichloroethane 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/16/93 

—  METHOD 

V0A*93224 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

V0A*93228 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

—  METHOD 

V0A*93238 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

10/06/93 

BLK933037 

MSMSDA3 10062203 

ND 

1.2 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

0.00000  -  0.00000  I 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  3 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1.17 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  l,l,2-‘Trichloroethane 

Type  of  Blank  : 

Trip  Blank 

08/16/93 

TB-01-02 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-02-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-03-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

TB-04-02 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

09/15/93 

RATB-01 

V0A*93157 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  1 

Detection  Limit  = 

1 

Method  : 

SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

1 , 1-Dichloroethane 

Type  of  Blank  : 

Ambient  Blank 

08/18/93 

AB-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-01 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1  i 

08/18/93 

AB-03 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1  ( 

Compiled:  25  April  1994 


ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


NA  =  Not  Applicable 


B2-20 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

SAMPLE 

ID 

BATCH 

ID 

RESULT 

DETECTION 

LIMIT 

UNITS 

DILUTION 

FACTOR 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  :  1,1-Dichloroethane,  cont. 

Type  of  Blank  :  Ambient  Blank 

08/25/93  AB-04  V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1 

Method  : 

SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

1,1-Dichloroethane 

Type  of  Blank  : 

Equipment  Blank 

08/16/93 

01-SB-'03-EB-04 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

09-SB-01’EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

05-SB-05-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

10-SB-04-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB’01 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

10/07/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSDA310062203 

ND 

1.8 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1.81 

Method  : 

SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

1, 1-Dichloroethane 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

08/16/93 

—  METHOD 

V0A*93224 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

-  METHOD 

V0A*93228 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

--  METHOD 

V0A*93238 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

10/06/93 

BLK933037 

MSMSDA310062203 

ND 

1.8 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  0.00000  -  0.00000 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  3 

Maximum  Detection  Limit  = 

1.81 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  1, 1-Dichloroethane 

Type  of  Blank 

:  Trip  Blank 

08/16/93 

TB’Ol-02 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-03-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB--02-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

TB-04-02 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Compiled;  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-21 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  :  1 , 1-Dichl oroethane,  cont. 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

09/15/93  RATB-01  V0A*93157 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  1 , 1-Dichl oroethene 

Type  of  Blank 

:  Ambient  Blank 

08/18/93 

AB-03 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-01 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

AB-04 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1 

1 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  1,1-Dichloroethene 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

08/16/93 

01-SB-03-EB-04 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

10-SB-04-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

05-SB-05-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

09-SB-01-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

10/07/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSDA310062203 

ND 

1.6 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1, 

.57 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  1 , 1-Dichl oroethene 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/16/93 

—  METHOD 

V0A*93224 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

V0A*93228 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

—  METHOD 

V0A*93238 

0.00 

1.0 

ug/L 

1  i 

10/06/93 

BLK933037 

MSMSDA310062203 

ND 

1.6 

ug/L 

1  ( 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-22 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

SAMPLE 

ID 

BATCH 

ID 

RESULT 

DETECTION 

LIMIT 

UNITS 

DILUTION 

FACTOR 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  :  1 , 1-Dichloroethene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  0.00000  -  0.00000 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  3 

Maximum  Detection  Limit  = 

1.57 

Method  : 

SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

;  1 , l-Dichloroethene 

Type  of  Blank  : 

:  Trip  Blank 

08/16/93 

TB-01-02 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-03-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-02-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

TB-04-02 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

09/15/93 

RATB-01 

V0A*93157 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  1 ,2“Dichloroethane 

Type  of  Blank  : 

;  Ambient  Blank 

08/18/93 

AB-01 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB’03 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

AB-04 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  ; 

:  1,2-Dichloroethane 

Type  of  Blank  : 

:  Equipment  Blank 

08/16/93 

01-SB‘03-EB-04 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

10-SB-04-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

05-SB-05-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

09-SB-01-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

10/07/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSDA310062203 

ND 

1.3 

ug/L 

1 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-23 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

SAMPLE 

ID 

BATCH 

ID 

RESULT 

DETECTION 

LIMIT 

UNITS 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  :  1 ,2-Dichloroethane,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

Total  Number  of  Blanks  =  6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1.25 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  1 ,2“Dichloroethane 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/16/93 

—  METHOD 

V0A*93224 

0.00 

1.0 

ug/L 

08/18/93 

--  METHOD 

V0A*93228 

0.00 

1.0 

ug/L 

08/25/93 

—  METHOD 

V0A*93238 

0.00 

1.0 

ug/L 

10/06/93 

BLK933037 

MSMSDA310062203 

ND 

1.3 

ug/L 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  0.00000  -  0. 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  3 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1.25 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  1 ,2-Dichloroethane 

Type  of  Blank 

:  Trip  Blank 

08/16/93 

TB-01-02 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

08/18/93 

TB-02-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

08/18/93 

TB-03-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

08/25/93 

TB-04-02 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

09/15/93 

RATB-01 

V0A*93157 

ND 

1.0 

ug/L 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  1,2-Dichloropropane 

Type  of  Blank 

:  Ambient  Blank 

08/18/93 

AB-03 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

08/18/93 

AB-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

08/18/93 

AB-01 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

08/25/93 

AB-04 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

DILUTION 

FACTOR 


Total  Number  of  Blanks  =  4 


Concentration  Range  NC 


Compiled:  25  April  1994 


ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


NA  =  Not  Applicable 


B2~24 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  :  1 .2-Dichloropropane, 

cont . 

Type  of  Blank  :  Ambient  Blank 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1 

Method  : 

SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

1 . 2-Di chi oropropane 

Type  of  Blank  : 

Equipment  Blank 

08/16/93 

01‘SB-03-EB-04 

V0A*93224 

ND 

1,0 

ug/L 

1 

08/18/93 

05-SB-05-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

10-SB-04-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1-0 

ug/L 

1 

08/18/93 

09-SB’01-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

10/07/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSDA310062203 

ND 

1.3 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1.3 

Method  : 

SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

1 . 2-Di chi oropropane 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/16/93 

—  METHOD 

V0A*93224 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

V0A*93228 

0,00 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

-  METHOD 

V0A*93238 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

10/06/93 

BLK933037 

MSMSDA310062203 

ND 

1.3 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  0.00000  -  0. 

.00000 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  3 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1.3 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  1, 2-Di chi oropropane 

Type  of  Blank 

:  Trip  Blank 

08/16/93 

TB-01-02 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-02-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-03-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

TB-04-02 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

09/15/93 

RATB-Ol 

V0A*93157 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-25 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


SAMPLE 

ID 


BATCH 

ID 


DETECTION  DILUTION 

RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  1,2-Dichloropropane,  cont. 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 


Maximum  Detection  Limit  =  1 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  2-Butanone(MEK) 

Type  of  Blank  :  Ambient  Blank 


08/18/93 

AB-03 

V0A*93228 

ND 

5.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-01 

V0A*93228 

ND 

5.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-02 

V0A*93228 

ND 

5.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

AB-04 

V0A*93238 

ND 

5.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  =  5 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  2~Butanone{MEK) 

1 

Type  of  Blank  : 

:  Equipment  Blank 

08/16/93 

01-SB-03-EB-04 

V0A*93224 

ND 

5.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

05-SB-05-EB-04 

V0A*93228 

ND 

5.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

09-SB-01-EB-04 

V0A*93228 

ND 

5.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

10-SB-04-EB-04 

V0A*93228 

ND 

5.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

V0A*93238 

ND 

5.0 

ug/L 

1 

10/07/93 

07~HA-01-EB-01 

MSMSDA310062203 

ND 

0.87 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  =  5 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  ; 

2-Butanone(MEK) 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

08/16/93 

—  METHOD 

V0A*93224 

0.00 

(B) 

5.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

V0A*93228 

0.00 

(B) 

5.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

—  METHOD 

V0A*93238 

0.00 

(B) 

5.0 

ug/L 

1 

10/06/93 

BLK933037 

MSMSDA310062203 

ND 

0.87 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  3 


Concentration  Range  0.00000  - 
Maximum  Detection  Limit  =  5 


0,00000 


Compiled:  25  April  1994 


ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 

*  ~  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


NA  =  Not  Appl i cable 


B2~26 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

SAMPLE  BATCH 

ID  ID 

RESULT 

DETECTION 

LIMIT 

UNITS 

DILUTION 

FACTOR 

Method  : 
Analyte  : 

;  SW8240  -  Volatile  Organics 
;  2-Butanone(MEK) ,  cont. 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

Method  : 

SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

2-Butanone(MEK) 

Type  of  Blank  : 

Trip  Blank 

08/16/93 

TB-01-02 

V0A*93224 

16.0  (B)  5.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-02-02 

V0A*93228 

3.7  (J)  5.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-03-02 

V0A*93228 

3.5  (J)  5.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

TB-04-02 

V0A*93238 

ND  5.0 

ug/L 

1 

09/15/93 

RATB’Ol 

V0A*93157 

ND  5.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range 

16.0  -  16.0 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  1 

Maximum  Detection  Limit  =  5 

Method  : 

SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  2-Chloroethyl  vinyl  ether 

Type  of  Blank  : 

:  Ambient  Blank 

08/18/93 

AB-02 

V0A*93228 

ND  1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-01 

V0A*93228 

ND  1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-03 

V0A*93228 

ND  1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

AB-04 

V0A*93238 

ND  1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  =  1 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  2-Chloroethyl  vinyl  ether 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

08/16/93 

01-SB‘03-EB-04 

V0A*93224 

ND  1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

10-SB-04-EB-04 

V0A*93228 

ND  1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

09-SB-01-EB"04 

V0A*93228 

ND  1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

05-SB-05-EB-04 

V0A*93228 

ND  1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

V0A*93238 

ND  1.0 

ug/L 

1 

10/07/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSDA310062203 

ND  2.3 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  =  2.28 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-27 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


SAMPLE 

ID 


RESULT 


DETECTION 

LIMIT 


DILUTION 

FACTOR 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  2”Chl oroethyl  vinyl  ether,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 


Analyte 

Type  of  Blank 

08/16/93 

08/18/93 

08/25/93 

10/06/93 

:  2-Chl oroethyl  vinyl 

:  Method  Blank 

-  METHOD 

—  METHOD 

—  METHOD 

BLK933037 

ether 

V0A*93224 

V0A*93228 

V0A*93238 

MSMSDA310062203 

0.00 

0.00 

0.00 

ND 

1.0 

1.0 

1.0 

2.3 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

1 

1 

1 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  4 

Concentration  Range 

0.00000  -  0.00000 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  3 

Maximum 

Detection  Limit  =2.28 

Method  : 

;  SW8240.  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

;  2“Chl oroethyl  vinyl 

ether 

Type  of  Blank  : 

:  Trip  Blank 

1 

08/16/93 

TB-01-02 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-02-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-03-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

TB-04-02 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

09/15/93 

RATB-Ol 

V0A*93157 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks 

=  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  =  1 

Method  : 

SW8240  “  Volatile  Organics 

Analyte  : 

2-Hexanone 

Type  of  Blank  : 

Ambient  Blank 

08/18/93 

AB-01 

V0A*93228 

ND 

5.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-02 

V0A*93228 

ND 

5.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-03 

V0A*93228 

ND 

5.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

AB-04 

V0A*93238 

ND 

5.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Detection  Limit  =  5 


Compiled:  25  April  1994 


ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


NA  =  Not  Applicable 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  ; 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  ; 

:  2-Hexanone 

Type  of  Blank  : 

:  Equipment  Blank 

08/16/93 

01-SB-03-EB-04 

V0A*93224 

ND 

5.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

05-SB-05-EB-04 

V0A*93228 

ND 

5.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

09-SB-01-EB-04 

V0A*93228 

ND 

5.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

10-SB-04-EB-04 

V0A*93228 

ND 

5,0 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

V0A*93238 

ND 

5.0 

ug/L 

1 

10/07/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSDA310062203 

ND 

1.6 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  5 


Method  : 

;  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  2-Hexanone 

Type  of  Blank  : 

;  Method  Blank 

08/16/93 

—  METHOD 

V0A*93224 

0.00 

(B) 

5.0  ug/L 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

V0A*93228 

0.00 

(B) 

5.0  ug/L 

1 

08/25/93 

—  METHOD 

V0A*93238 

0.00 

(B) 

5.0  ug/L 

1 

10/06/93 

BLK933037 

MSMS0A310062203 

ND 

1.6  ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  0.00000  -  0.00000 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  3 

Maximum 

Detection  Limit  =  5 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  2-Hexanone 

Type  of  Blank  ; 

:  Trip  Blank 

08/16/93 

TB-01-02 

V0A*93224 

ND 

5.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-03-02 

V0A*93228 

0.76 

(j) 

5.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-02-02 

V0A*93228 

ND 

5.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

TB-04-02 

V0A*93238 

ND 

5.0 

ug/L 

1 

09/15/93 

RATB-01 

V0A*93157 

ND 

5.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  5 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  4-Methyl -2-pentanone(MIBK) 


Type  of  Blank  :  Ambient  Blank 


Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-29 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  4-Methyl -2-pentanone(MIBK) ,  cont. 

Type 

of  Blank 

:  Ambient  Blank 

08/18/93 

AB-01 

V0A*93228 

ND 

5.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-03 

V0A*93228 

ND 

5.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-02 

V0A*93228 

ND 

5.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

AB-04 

V0A*93238 

ND 

5.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

5 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  4-Methyl ~2~pentanone(MIBK) 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


08/16/93 

01-SB-03-EB-04 

V0A*93224 

NO 

5.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

05-SB-05-EB-04 

V0A*93228 

ND 

5.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

10-SB-04-EB-04 

V0A*93228 

ND 

5.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

09-SB-01-EB-04 

V0A*93228 

ND 

5.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

V0A*93238 

ND 

5.0 

ug/L 

1  1 

10/07/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSDA310062203 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  =  5 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  4-Methyl -2-pentanone(MIBK) 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/16/93 

—  METHOD 

V0A*93224 

0.00 

5.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

V0A*93228 

0.00 

5.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

—  METHOD 

V0A*93238 

0.00 

5.0 

ug/L 

1 

10/06/93 

BLK933037 

MSMSDA310062203 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  0.00000  -  0.00000 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  3 

Maximum 

Detection  Limit  =  5 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  4-Methyl -2-pentanone(MIBK) 

Type  of  Blank  : 

Trip  Blank 

08/16/93 

TB-01-02 

V0A*93224 

ND 

5.0 

ug/L 

.  ( 

Compiled:  25  April  1994 


ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


NA  =  Not  Applicable 


B2-30 


TABLE  B-2  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  4-Methyl -2-pentanone(MIBK) ,  cont. 

Type  of  Blank 

:  Trip  Blank 

08/18/93 

TB-03-02 

V0A*93228 

ND 

5.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-02-02 

V0A*93228 

ND 

5.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

TB-04-02 

V0A*93238 

ND 

5.0 

ug/L 

1 

09/15/93 

RATB-01 

V0A*93157 

ND 

5.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  5 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  Acetone 


Type  of  Blank  :  Ambient  Blank 


08/18/93 

AB-03 

V0A*93228 

13.0 

(j) 

20.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-01 

V0A*93228 

ND 

20.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-02 

V0A*93228 

43.0 

(B) 

20.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

AB-04 

V0A*93238 

ND 

20.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4  Concentration  Range  43.0  -  43.0 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  1  Maximum  Detection  Limit  =  20 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  Acetone 


Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


08/16/93 

01-SB-03-EB-04 

V0A*93224 

ND 

20.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

05-SB-05-EB-04 

V0A*93228 

ND 

20.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

09-SB-01-EB-04 

V0A*93228 

17.0 

(j) 

20.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

10-SB-04-EB-04 

V0A*93228 

33.0 

(B) 

20.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

V0A*93238 

ND 

20.0 

ug/L 

1 

10/07/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSDA310062203 

ND 

15.5 

ug/L 

1 

Total 

Number  of  Blanks  =  6 

Concentration  Range  33 

.0  -  33.0 

Total 

Number  above  Detection 

Limit  =  1 

Maximum 

Detection  Limit 

=  20 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  Acetone 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

08/16/93  -  METHOD  V0A*93224  0.00  (B)  20.0  ug/L  1 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-31 

*  “  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B”2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


SAMPLE 

ID 


BATCH 

ID 


RESULT 


DETECTION 

LIMIT 


UNITS 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  Acetone,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


DILUTION 

FACTOR 


08/18/93 

—  METHOD 

V0A*93228 

0.00 

(B) 

20.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

—  METHOD 

V0A*93238 

0.88 

(B) 

20.0 

ug/L 

1 

10/06/93 

BLK933037 

MSMSDA310062203 

NO 

15.5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration 

Range 

0.00000  -  0.88 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  3 

Maximum  Detection  Limit  =  20 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  Acetone 

Type  of  Blank 

:  Trip  Blank 

08/16/93 

TB-01~02 

V0A*93224 

37.0 

(B) 

20.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-03-02 

V0A*93228 

3.8 

(J) 

20.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-02-02 

V0A*93228 

9.7 

(J) 

20.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

TB-04-02 

V0A*93238 

7.6 

(J) 

20.0 

ug/L 

1 

09/15/93 

RATB-01 

V0A*93157 

ND 

20.0 

ug/L 

1 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration 

Range 

37.0  -  37.0 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  1 

Maximum  Detection  Limit  =  20 

Method  ; 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

;  Benzene 

Type  of  Blank  : 

:  Ambient  Blank 

08/18/93 

AB-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-03 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-Ol 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

AB-04 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration 

Range 

NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  =  1 

Method  : 

SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

Benzene 

Type  of  Blank  : 

Equipment  Blank 

08/16/93 

01-SB-03-EB-04 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

05-SB-05~EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1  i 

08/18/93 

09“$B-01"EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1  i 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  = 

Not  Calculable 

NA  =  Not  Applicable 

B2-32 

*  -  Value  considered  suspect, 

refer  to  QC  report 

TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  :  Benzene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

08/18/93 

10-SB-04-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1,0 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

V0A*93238 

0.42  (J) 

1.0 

ug/L 

1 

10/07/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSDA310062203 

ND 

1.2 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

1.16 

Method  : 

SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

Benzene 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

08/16/93 

—  METHOD 

V0A*93224 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

V0A*93228 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

—  METHOD 

V0A*93238 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

10/06/93 

BLK933037 

MSMSDA310062203 

ND 

1.2 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  0.00000  -  0. 

o 

o 

o 

o 

o 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  3 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1.16 

Method  : 

SW8240  “  Volatile  Organics 

Analyte  : 

Benzene 

Type  of  Blank  ; 

Trip  Blank 

08/16/93 

TB-01-02 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-03-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-02-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

TB-04-02 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

09/15/93 

RATB-Ol 

V0A*93157 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

1 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  Bromodichloromethane 

Type  of  Blank 

:  Ambient  Blank 

08/18/93 

AB-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-01 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-03 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-33 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


SAMPLE 

ID 


BATCH 

ID 


DETECTION 

DILUTION 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  Bromodichloromethane,  cont. 

Type  of  Blank  :  Ambient  Blank 

08/25/93  AB-04  V0A*93238  ND  1.0  ug/L  1 


Total  Number  of  Blanks  =  4  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  1 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  Bromodichloromethane 


Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


08/16/93 

01-SB-03-EB-04 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

10-SB-04-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

05-SB-05-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

09-SB-01-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD>07-EB-01 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

10/07/93 

07-HA-01-EB~01 

HSMSDA3 100622 03 

ND 

2.6 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

2.61 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Bromodichloromethane 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/16/93 

—  METHOD 

V0A*93224 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

V0A*93228 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

—  METHOD 

V0A*93238 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

10/06/93 

BLK933037 

MSMSDA3 10062203 

ND 

2.6 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4  Concentration  Range  0.00000  -  0,00000 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  3  Maximum  Detection  Limit  =2.61 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  Bromodichloromethane 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 


08/16/93 

08/18/93 

08/18/93 

08/25/93 


TB-01-02 

V0A*93224 

ND 

TB-03-02 

V0A*93228 

ND 

TB~02-02 

V0A*93228 

ND 

TB-04-02 

V0A*93238 

ND 

1.0  ug/L  1 

1.0  ug/L  1 

1.0  ug/L  1 

1.0  ug/L  1 


Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-34 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  :  Bromodichloromethane,  cont. 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

09/15/93 

RATB’Ol 

V0A*93157 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Bromome thane 

Type  of  Blank  ; 

:  Ambient  Blank 

08/18/93 

AB-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-01 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-03 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

AB’04 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1 

Method  ; 

:  SW8240  ~  Volatile  Organics 

Analyte  : 

;  Bromome thane 

Type  of  Blank  : 

:  Equipment  Blank 

08/16/93 

01-SB-03-EB-04 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

10-SB-04-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

OB-SB-OS-EB-OA 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

09-SB-01-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

10/07/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSDA310062203 

ND 

1.5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1.52 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Bromome thane 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/16/93 

—  METHOD 

V0A*93224 

0,00 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

V0A*93228 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

—  METHOD 

V0A*93238 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

10/06/93 

BLK933037 

MSMSDA310062203 

ND 

1.5 

ug/L 

1 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-35 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


SAMPLE 

ID 


DETECTION 

LIMIT 


DILUTION 

FACTOR 


Method  :  SW8240  «  Volatile  Organics 
Analyte  :  Bromomethane,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


Total  Number  of  Blanks  = 

4 

Concentration 

Range 

0. 

00000  -  0. 

,00000 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  3 

Maximum 

Detection  Limit 

=  1.52 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  Bromome thane 

Type  of  Blank 

:  Trip  Blank 

08/16/93 

TB~-01-02 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-02-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-03-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

TB-04-02 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

09/15/93 

RATB-01 

V0A*93157 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

5 

Concentration 

Range 

NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit 

=  1 

1 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  ; 

:  Carbon  disulfide 

Type  of  Blank  : 

Ambient  Blank 

08/18/93 

AB-01 

V0A*93228 

ND 

2,0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-03 

V0A*93228 

ND 

2.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-02 

V0A*93228 

ND 

2.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

AB~04 

V0A*93238 

ND 

2.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  = 

4 

Concentration 

Range 

NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

=  2 

Method  : 

SW8240  ~  Volatile  Organics 

Analyte  : 

Carbon  disulfide 

Type  of  Blank  : 

Equipment  Blank 

08/16/93 

01-SB-03-EB-04 

V0A*93224 

ND 

2.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

05-SB-05-EB-04 

V0A*93228 

ND 

2.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

09-SB-01-EB-04 

V0A*93228 

ND 

2.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

10-SB-04-EB-04 

V0A*93228 

ND 

2.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

V0A*93238 

ND 

2.0 

ug/L 

1  i 

10/07/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSDA310062203 

ND 

2.3 

ug/L 

1  ( 

Compiled:  25  April  1994 


ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 

*  “  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


NA  =  Not  Applicable 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

SAMPLE 

ID 

BATCH 

ID 

RESULT 

DETECTION 

LIMIT 

UNITS 

DILUTION 

FACTOR 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  :  Carbon  disulfide,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

Total  Number  of  Blanks  =  6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

2.34 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  Carbon  disulfide 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/16/93 

—  METHOD 

V0A*93224 

0.00 

2.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

-  METHOD 

V0A*93228 

0.00 

2.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

—  METHOD 

V0A*93238 

0.00 

2.0 

ug/L 

1 

10/06/93 

BLK933037 

MSMSDA310062203 

ND 

2.3 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  0.00000  0.00000 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  3 

Maximum 

Detection  Limit  = 

2.34 

Method 

:  SW8240  ~  Volatile  Organics 

Analyte 

:  Carbon  disulfide 

Type  of  Blank 

:  Trip  Blank 

08/16/93 

TB-01-02 

V0A*93224 

ND 

2.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-02-02 

V0A*93228 

ND 

2.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-03-02 

V0A*93228 

ND 

2.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

TB-04-02 

V0A*93238 

ND 

2.0 

ug/L 

1 

09/15/93 

RATB-01 

V0A*93157 

ND 

2.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

2 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  Carbon  tetrachloride 

Type  of  Blank 

:  Ambient  Blank 

08/18/93 

AB-01 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-03 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

AB-04 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 


Concentration  Range  NC 


Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-37 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240  -  Volatile 

Organics 

Analyte  :  Carbon  tetrachloride,  cont. 

Type  of 

Blank  :  Ambient  Blank 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit 

=  1 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organi 

cs 

Analyte 

:  Carbon  tetrachloride 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

08/16/93 

01-SB-03-EB-04 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

09-SB-01-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

05-SB-05-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

10-SB-04-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

10/07/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSDA310062203 

ND 

1.7 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit 

=  1.67 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  Carbon  tetrachloride 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/16/93 

-  METHOD 

V0A*93224 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

V0A*93228 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

-  METHOD 

V0A*93238 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

10/06/93 

BLK933037 

MSMSDA310062203 

ND 

1.7 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  0. 

00000  -  0. 

00000 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  3 

Maximum 

Detection  Limit 

=  1.67 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  Carbon  tetrachloride 

Type  of  Blank 

:  Trip  Blank 

08/16/93 

TB-01-02 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-02-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-03-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

TB-04-02 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

09/15/93 

RATB-01 

V0A*93157 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

( 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  :  Carbon  tetrachloride,  cont. 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1 

Method  : 

SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

Chlorobenzene 

Type  of  Blank  : 

Ambient  Blank 

08/18/93 

AB-01 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-03 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

AB-04 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1 

Method  : 

SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Chlorobenzene 

Type  of  Blank  : 

:  Equipment  Blank 

08/16/93 

01-SB-03-EB-04 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

05-SB-05-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

10-SB-04-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

09-$B-01-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

10/07/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSDA310062203 

ND 

1.2 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1.15 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  Chlorobenzene 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/16/93 

-  METHOD 

V0A*93224 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

V0A*93228 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

—  METHOD 

V0A*93238 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

10/06/93 

BLK933037 

MSMSDA310062203 

ND 

1.2 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  0.00000  -  0. 

.00000 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  3 

Maximum  Detection  Limit  = 

1.15 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  62-39 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  Chlorobenzene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  Chlorobenzene 


Type  of  Blank  :  Trip  Blank 


08/16/93 

TB-01-02 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-03-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-02-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

TB-04-02 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

09/15/93 

RATB-01 

V0A*93157 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  ®  1 


Method  ;  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  Chloroethane 


Type  of  Blank  :  Ambient  Blank 


08/18/93 

AB-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

A8-03 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-01 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

AB-04 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total 

Number  of  Blanks  =  4 

Concentration 

Range  NC 

Total 

Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

1 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  Chloroethane 


Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


08/16/93 

01-SB-03-EB-04 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

05-SB-05-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

10-SB-04-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

09-SB-01-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

10/07/93 

07-HA-01~EB-01 

MSMSDA310062203 

ND 

1.7 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  1.65 


Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-40 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE  SAMPLE  BATCH  DETECTION  DILUTION 

ANALYZED  ID  ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  Chloroethane,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  Chloroethane 


Type  of  Blank  :  Method  Blank 


08/16/93 

—  METHOD 

V0A*93224 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

V0A*93228 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

—  METHOD 

V0A*93238 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

10/06/93 

BLK933037 

MSMSDA310062203 

ND 

1.7 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration 

Range 

0.00000  -  0.00000 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  3  Maximum  Detection  Limit  =1.65 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  Chloroethane 


Type  of  Blank  :  Trip  Blank 


08/16/93 

TB-01-02 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-03-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-02-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

TB-04-02 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

09/15/93 

RATB-01 

V0A*93157 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total 

Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total 

Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  Chloroform 


Type  of  Blank  :  Ambient  Blank 


08/18/93 

AB-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-03 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-01 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

AB“04 

V0A*93238 

1.2 

(B) 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4  Concentration  Range  1.2  -  1.2 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  1  Maximum  Detection  Limit  =  1 


Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-41 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


SAMPLE 

ID 


DETECTION 

LIMIT 


DILUTION 

FACTOR 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  ;  Chloroform 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


08/16/93 

01-SB-03-EB-04 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

05-SB-05-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

10-SB-04-EB-04 

V0A*93228 

NO 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

09>SB-01-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

10/07/93 

07-HA-01-EB-01 

MSHSDA310062203 

ND 

1.5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1.53 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  Chloroform 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


08/16/93 

08/18/93 

08/25/93 

10/06/93 


—  METHOD 

V0A*93224 

0.00 

(B) 

1.0 

ug/L 

1 

—  METHOD 

VOA*93228 

0.00 

(B) 

1.0 

ug/L 

1 

—  METHOD 

V0A*93238 

0.00 

(B) 

1.0 

ug/L 

1 

BLK933037 

MSMSDA310062203 

ND 

1.5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 
Total  Number  above  Detection  Limit 


Concentration  Range  0.00000  -  0.00000 

Maximum  Detection  Limit  =1.53 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  Chloroform 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 


08/16/93 

08/18/93 

08/18/93 

08/25/93 

09/15/93 


TB-01-02 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

TB-02~02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

TB-03~02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

TB-04-02 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

RATB-01 

V0A*93157 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Number  of  Blanks  =  5 

Concentration 

Range  NC 

Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

1 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  Chloromethane 

Type  of  Blank  :  Ambient  Blank 


Compiled:  25  April  1994 


ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


NA  =  Not  Applicable 


TABLE  B-2  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  :  Chi oromethane,  cont. 

Type  of  Blank  :  Ambient  Blank 

08/18/93 

AB-03 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-Ol 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

AB-04 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  Chi oromethane 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

08/16/93 

01-SB-03-EB-04 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

10-SB-04-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

05-SB-05-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

09-SB-01-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

OZ-SD-'OZ-EB-Ol 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

10/07/93 

OZ-HA-Ol-EB-Ol 

MSMSDA310062203 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  1.03 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  Chi oromethane 


Type  of  Blank  :  Method  Blank 


08/16/93 

-  METHOD 

V0A*93224 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

--  METHOD 

V0A*93228 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

-  METHOD 

V0A*93238 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

10/06/93 

BLK933037 

MSMSDA310062203 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

0.00000  -  0.00000 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  3  Maximum  Detection  Limit  =  1.03 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  Chi oromethane 


Type  of  Blank 


Trip  Blank 


08/16/93 


TB-01-02 


V0A*93224 


ND  1.0  ug/L 


Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable 

*  -  Value  considered  suspect »  refer  to  QC  report 


1 


B2-43 


TABLE  B~2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


SAMPLE 

ID 


BATCH 

ID 


RESULT 


DETECTION 

LIMIT 


UNITS 


DILUTION 

FACTOR 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  Chi oromethane,  cont. 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 


08/18/93 

TB-03-02 

V0A*93228 

ND 

1,0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-02-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

TB-04-02 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

09/15/93 

RATB-01 

V0A*93157 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  Dibromochl oromethane 

Type  of  Blank 

:  Ambient  Blank 

08/18/93 

AB-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-03 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-01 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

AB~04 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Dibromochl oromethane 

Type  of  Blank  : 

;  Equipment  Blank 

08/16/93 

01-SB-03-EB-04 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

10-SB-04-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

09-SB-01-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

05-SB-05-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

10/07/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSDA310062203 

ND 

1.6 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1.6 

Method  : 

SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

Di bromochl oromethane 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

08/16/93 

—  METHOD 

V0A*93224 

0,00 

1.0 

ug/L 

Compiled:  25  April  1994 


ND  ~  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 

*  ••  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


NA  =  Not  Applicable 


B2-44 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  $W8240  >  Volatile  Organics 

Analyte  :  Di bromochloromethane,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

08/18/93 

-  METHOD 

V0A*93228 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

—  METHOD 

V0A*93238 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

10/06/93 

BLK933037 

MSMSDA310062203 

ND 

1.6 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  0.00000  -  0. 

.00000 

Total  Number  above  Detection 

Limit  ==  3 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1.6 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Di bromochl oromethane 

Type  of  Blank  : 

:  Trip  Blank 

08/16/93 

TB-01-02 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-02-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-03-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

TB-04>02 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

09/15/93 

RATB-01 

V0A*93157 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1 

Method  : 

:  SW8240  “  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Ethyl  benzene 

Type  of  Blank  : 

:  Ambient  Blank 

08/18/93 

AB-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-03 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-01 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

AB-04 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentrati on  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  Ethylbenzene 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

08/16/93 

Ol-SB-OS-EB-OA 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

10-SB-04-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

09-SB-01-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-45 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SW8240  ~  Volatile  Organics 

Analyte 

:  Ethylbenzene,  cont. 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

08/18/93 

05-SB-05~EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

10/07/93 

07~HA-01-EB-01 

MSMSDA310062203 

ND 

1.5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  1.45 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  Ethylbenzene 


Type  of  Blank  :  Method  Blank 


08/16/93 

08/18/93 

08/25/93 

10/06/93 

—  METHOD 

—  METHOD 

—  METHOD 

BLK933037 

V0A*93224 

V0A*93228 

V0A*93238 

MSMSDA310062203 

0.00 

0.00 

0.00 

ND 

O  O  O  LO 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

1 

1 

1 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  0. 

,00000  -  0.00000  ( 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  3 

Maximum 

Detection  Limit 

=  1.45 

Method  : 

;  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Ethylbenzene 

Type  of  Blank  : 

:  Trip  Blank 

08/16/93 

TB-01-02 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-03-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-02-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

TB-04-02 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

09/15/93 

RATB-01 

V0A*93157 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  1 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  Methylene  chloride 

Type  of  Blank  :  Ambient  Blank 


08/18/93 

AB-03 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-01 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-46 

*  “  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B**2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  :  Methylene  chloride, 

cont . 

Type  of 

Blank  :  Ambient  Blank 

08/25/93 

AB-04 

V0A*93238 

2.9  (B) 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

2.9  -  2. 

9 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  1 

Maximum  1 

Detection  Limit  =  1 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  Methylene  chloride 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

08/16/93 

01-SB-03-EB‘04 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

05-SB-05-EB”04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

10-SB-04-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

09--SB-01-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

10/07/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSDA310062203 

ND 

1.7 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  =1.67 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  Methylene  chloride 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/16/93 

—  METHOD 

V0A*93224 

0.00  (B) 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

V0A*93228 

0.00  (B) 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

-  METHOD 

V0A*93238 

0.00  (B) 

1.0 

ug/L 

1 

10/06/93 

BLK933037 

MSMSDA310062203 

ND 

1.7 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

0.00000  -  0 

.00000 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  3 

Maximum 

Detection  Limit  =1.67 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  Methylene  chloride 

Type  of  Blank 

:  Trip  Blank 

08/16/93 

TB-01-02 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-03'02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-02-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

TB-04-02 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-47 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


SAMPLE 

ID 


BATCH 

ID 


RESULT 


DETECTION 

LIMIT 


UNITS 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  Methylene  chloride,  cont. 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 


DILUTION 

FACTOR 


09/15/93 

RATB-01 

V0A*93157 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  Styrene 

Type  of  Blank  : 

:  Ambient  Blank 

08/18/93 

AB-03 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-01 

V0A*93228 

NO 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

AB-04 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1 

1 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

Styrene 

Type  of  Blank  : 

Equipment  Blank 

08/16/93 

01-SB-03-EB-04 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

09-SB-01-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

05-SB-05-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

10-SB-04-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

10/07/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSDA310062203 

ND 

1.3 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6 
Total  Number  above  Detection  Limit 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Detection  Limit  = 


1.29 


Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Styrene 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/16/93 

--  METHOD 

V0A*93224 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

--  METHOD 

V0A*93228 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

--  METHOD 

V0A*93238 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

10/06/93 

BLK933037 

MSMSDA310062203 

ND 

1.3 

ug/L 

1 

Compiled:  25  April  1994 


ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


NA  =  Not  Applicable 


B2’’48 


TABLE  B-2  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

SAMPLE 

ID 

BATCH 

ID 

RESULT 

DETECTION 

LIMIT 

UNITS 

DILUTION 

FACTOR 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  :  Styrene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  0.00000  -  0.00000 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  3 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1.29 

Method  : 

;  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Styrene 

Type  of  Blank  : 

;  Trip  Blank 

08/16/93 

TB-01-02 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-02-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-03-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

TB-04-02 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

09/15/93 

RATB-01 

V0A*93157 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1 

Method  : 

;  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  ; 

:  Tetrachloroethene 

Type  of  Blank  : 

:  Ambient  Blank 

08/18/93 

AB-03 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-01 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

AB-04 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Tetrachloroethene 

Type  of  Blank  : 

:  Equipment  Blank 

08/16/93 

01-SB-03-EB-04 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

05-SB-05-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

10-SB-04-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

09-SB-01-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

10/07/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSDA310062203 

ND 

1.8 

ug/L 

1 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2~49 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B>2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE  SAMPLE  BATCH  DETECTION  DILUTION 

ANALYZED  ID  ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW8240  ~  Volatile  Organics 
Analyte  :  Tetrachloroethene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

Total  Number  of  Blanks  =  6  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  1,84 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  Tetrachloroethene 


Type  of  Blank  :  Method  Blank 


08/16/93 

—  METHOD 

V0A*93224 

0,00 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

--  METHOD 

V0A*93228 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

—  METHOD 

V0A*93238 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

10/06/93 

BLK933037 

MSMSDA310062203 

ND 

1.8 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4  Concentration  Range  0.00000  ~  0.00000 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  3  Maximum  Detection  Limit  =  1.84 

Method  :  SW8240  ^  Volatile  Organics 
Analyte  :  Tetrachloroethene 


Type  of  Blank  :  Trip  Blank 


08/16/93 

TB-01-02 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-02-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB~03-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

TB-04-02 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

09/15/93 

RATB-01 

V0A*93157 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total 

Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total 

Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  Toluene 


Type  of  Blank  :  Ambient  Blank 


08/18/93 

AB-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-01 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-03 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

AB-04 

V0A*93238 

0.19  (J) 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration 

Range  NC 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-50 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT  LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  :  Toluene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Ambient  Blank 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

1 

Method  : 

SW8240  ~  Volatile  Organics 

Analyte  : 

Toluene 

Type  of  Blank  : 

Equipment  Blank 

08/16/93 

01-SB-03-EB-04 

V0A*93224 

NO  1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

05-SB-05-EB-04 

V0A*93228 

ND  1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

10-SB-04-EB-04 

V0A*93228 

ND  1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

09-SB-01-EB-04 

V0A*93228 

ND  1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

V0A*93238 

ND  1.0 

ug/L 

1 

10/07/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSDA310062203 

ND  1.4 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

1.39 

Method  : 

SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  ; 

Toluene 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/16/93 

—  METHOD 

V0A*93224 

0.00  (B)  1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

V0A*93228 

0.00  (B)  1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

--  METHOD 

V0A*93238 

0.23  (B)  1.0 

ug/L 

1 

10/06/93 

BLK933037 

MSMSDA310062203 

ND  1.4 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  0.00000  -  0.23 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  3 

Maximum  Detection  Limit  = 

1.39 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  Toluene 

Type  of  Blank 

:  Trip  Blank 

08/16/93 

TB-01-02 

V0A*93224 

ND  1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-02-02 

V0A*93228 

ND  1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-’03‘02 

V0A*93228 

0.12  (J)  1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

TB-04-02 

V0A*93238 

0.23  (J)  1.0 

ug/L 

1 

09/15/93 

RATB-01 

V0A*93157 

ND  1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-51 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240  ~  Volatile  Organics 
Analyte  :  Toluene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  1 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  Tribromomethane(Bromoform) 


Type  of  Blank  :  Ambient  Blank 


08/18/93 

AB-03 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-02 

V0A*93228 

ND 

l.-O 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-01 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

AB-04 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total 

Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total 

Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  Tribromomethane(Bromoform) 


Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


08/16/93 

01-SB-03-EB-04 

V0A*93224 

NO 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

05-SB-05-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

09-'SB-01-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

10-SB-04-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

10/07/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSDA310062203 

ND 

1.3 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  1.29 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  Tri bromomethane(Bromoform) 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


08/16/93 

—  METHOD 

V0A*93224 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

V0A*93228 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

—  METHOD 

V0A*93238 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

10/06/93 

BLK933037 

MSMSDA310062203 

ND 

1.3 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4  Concentration  Range  0.00000  -  0.00000 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  3  Maximum  Detection  Limit  =1.29 


Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2~52 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

SAMPLE  BATCH 

ID  ID 

RESULT 

DETECTION 

LIMIT 

UNITS 

DILUTION 

FACTOR 

Method  : 
Analyte  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 
:  Trichloroethene,  cont. 

Type  of  Blank  : 

:  Equipment  Blank 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

;  Trichloroethene 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/16/93 

-  METHOD 

V0A*93224 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

METHOD 

V0A*93228 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

—  METHOD 

V0A*93238 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

10/06/93 

BLK933037 

MSMSDA310062203 

ND 

1.2 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4  Concentration  Range  0.00000  -  0.00000 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  3  Maximum  Detection  Limit  =1.15 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  Trichloroethene 


Type  of  Blank  :  Trip  Blank 


08/16/93 

TB-01-02 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-02~02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-03-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

TB-04-02 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

09/15/93 

RATB-01 

V0A*93157 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total 

Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total 

Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Vinyl  acetate 

Type  of  Blank  : 

:  Ambient  Blank 

08/18/93 

AB-03 

V0A*93228 

ND 

10.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-01 

V0A*93228 

ND 

10.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-02 

V0A*93228 

ND 

10.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

AB*-04 

V0A*93238 

ND 

10.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  10 


Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


B2-54 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  : 

SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

Vinyl  acetate 

Type  of  Blank  : 

Equipment  Blank 

08/16/93 

01-$B-03-EB-04 

V0A*93224 

ND 

10.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

09-SB-01-EB-04 

V0A*93228 

ND 

10.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

05-SB-05-EB-04 

V0A*93228 

ND 

10.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

10-SB-04-EB-04 

V0A*93228 

ND 

10.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

V0A*93238 

ND 

10.0 

ug/L 

1 

10/07/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSDA310062203 

ND 

1.1 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

10 

Method  : 

SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

Vinyl  acetate 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

08/16/93 

—  METHOD 

V0A*93224 

0.00 

10.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

V0A*93228 

0.00 

10.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

—  METHOD 

V0A*93238 

0.00 

10.0 

ug/L 

1 

10/06/93 

BLK933037 

MSMSDA3 10062203 

ND 

1.1 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

0.00000  -  0. 

.00000 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  3 

Maximum 

Detection  Limit  = 

10 

Method  : 

SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

Vinyl  acetate 

Type  of  Blank  : 

:  Trip  Blank 

08/16/93 

TB-Ol-02 

V0A*93224 

ND 

10.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-02-02 

V0A*93228 

ND 

10.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-03-02 

V6A*93228 

ND 

10.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

TB-04-02 

V0A*93238 

ND 

10.0 

ug/L 

1 

09/15/93 

RATB-01 

V0A*93157 

ND 

10.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

10 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  Vinyl  chloride 

Type  of  Blank 

:  Ambient  Blank 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-55 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  :  Vinyl  chloride,  cont. 

Type  of  Blank  :  Ambient  Blank 

08/18/93 

AB-03 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-01 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

AB-04 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  Vinyl  chloride 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

08/16/93 

01-SB-03-EB-04 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

05-SB'05-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

10-SB-04-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

09-SB-01-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

10/07/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSDA310062203 

ND 

1.1 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1.13 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  Vinyl  chloride 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/16/93 

—  METHOD 

V0A*93224 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

V0A*93228 

0,00 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

-  METHOD 

V0A*93238 

0,00 

1.0 

ug/L 

1 

10/06/93 

BLK933037 

MSMSDA310062203 

ND 

1.1 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  0.00000  -  0. 

.00000 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  3 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1,13 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  Vinyl  chloride 

Type  of  Blank 

:  Trip  Blank 

08/16/93 

TB-01~02 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1  ' 

Compiled:  25  April  1994 


ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


NA  =  Not  Applicable 


B2-56 


TABLE  B-2 

DETAILED  LISTING  OF 

LIQUID  BLANKS  RESULTS 

-  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 

DATE 

ANALYZED 

SAMPLE 

ID 

BATCH 

ID 

RESULT 

DETECTION 

LIMIT  UNITS 

DILUTION 

FACTOR 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  Vinyl  chloride,  cont. 


Type  of  Blank  :  Trip  Blank 


08/18/93 

TB-02-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-03-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

TB-04-02 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

09/15/93 

RATB-01 

V0A*93157 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total 

Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total 

Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  Xylene  (total) 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

10/07/93  07-HA-01-EB-01  MSMSDA310062203  ND  2.6  ug/L 


Total  Number  of  Blanks  =  1  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  2.64 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  :  Xylene  (total) 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

10/06/93  BLK933037  MSMSDA310062203  ND  2.6  ug/L 


Total  Number  of  Blanks  =  1  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  2.64 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  cis-l,2-Dichloroethene 


Type  of  Blank  :  Ambient  Blank 


08/18/93 

AB-01 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB~03 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

AB-04 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total 

Number  of  Blanks  =  4 

Concentration 

Range  NC 

Total 

Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

1 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-57 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SW8240  ”  Volatile  Organi 

cs 

w 

Analyte 

:  ci s-1 ,2-Oichloroethene 

Type  of  Blank 

Equipment  Blank 

08/16/93 

01-SB-03-EB-04 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

09-SB-01-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

10-S8-04-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

05-SB>05-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1 

Method 

SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

ci s-1 , 2-Di chi oroethene 

Type  of  Blank 

Method  Blank 

08/16/93 

—  METHOD 

V0A*93224 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

V0A*93228 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

METHOD 

V0A*93238 

0.00 

1.0 

ug/L 

A 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Concentration  Range  0.00000  -  0 

,00000 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  3 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1 

Method 

SW8240  ~  Volatile  Organics 

Analyte 

ci S“1 , 2-Di chi oroethene 

Type  of  Blank 

Trip  Blank 

08/16/93 

TB-01>02 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-03-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-02-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

TB-04-02 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

09/15/93 

RATB-01 

V0A*93157 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1 

Method 

SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

ci s~l , 3-Di chi oropropene 

Type  of  Blank 

Ambient  Blank 

08/18/93 

AB-02 

V0A*93228 

NO 

1.0 

ug/L 

08/18/93 

AB-03 

VOA*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

• 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-58 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


date  SAMPLE  BATCH  DETECTION  DILUTION 

ANALYZED  ID  ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  ci s-1 ,3-Dichloropropene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Ambient  Blank 

08/18/93  AB-Ol  VOA*93228  ND  1.0  ug/L  1 

08/25/93  AB-04  V0A*93238  ND  1.0  ug/L  1 


Total  Number  of  Blanks  =  4  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  1 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  ci s-1 ,3-Dichloropropene 


Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


08/16/93 

01-SB-03-EB-04 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

09-SB-01-‘EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

10-SB-04-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

05-SB-05-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

10/07/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSDA310062203 

ND 

1.2 

ug/L 

1 

Total 

Number  of  Blanks  =  6 

Concentration 

Range  NC 

Total 

Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

1.21 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  ciS“l,3-Dichloropropene 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/16/93 

-  METHOD 

V0A*93224 

0.00 

1.0  ug/L 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

V0A*93228 

0.00 

1.0  ug/L 

1 

08/25/93 

—  METHOD 

V0A*93238 

0.00 

1.0  ug/L 

1 

10/06/93 

BLK933037 

MSMSDA310062203 

ND 

1.2  ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  0.00000  -  0.00000 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  3 

Maximum 

Detection  Limit  =1.21 

Method 

:  SW8240  Volatile  Organics 

Anal yte 

:  ci s-1 ,3-Dichloropropene 

Type  of  Blank 

:  Trip  Blank 

08/16/93 

TB-01-02 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-03-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-02-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Compiled:  25 

April  1994  ND  =  Not  Detected 

NC  =  Not  Calculable 

NA  = 

Not  Applicable 

B2-59 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


date  SAMPLE  BATCH  DETECTION  DILUTION 

ANALYZED  ID  ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW8240  ~  Volatile  Organics 
Analyte  ;  cis-l,3-Dichloropropene,  cont. 


Type  of  Blank  :  Trip  Blank 


08/25/93 

09/15/93 

TB-04-02 

RATB-01 

V0A*93238 

V0A*93157 

ND 

ND 

1.0 

1.0 

ug/L 

ug/L 

1 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  m  &  p-Xylene 

Type  of  Blank  : 

:  Ambient  Blank 

08/18/93 

AB-01 

V0A*93228 

ND 

3.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-02 

V0A*93228 

ND 

3.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-03 

V0A*93228 

ND 

3.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

AB-04 

V0A*93238 

ND 

3.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  3 


Method  :  SW8240  “  Volatile  Organics 
Analyte  :  m  &  p~Xylene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


08/16/93 

01-SB-03-EB-04 

V0A*93224 

ND 

3.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

05~SB-05-EB~04 

V0A*93228 

ND 

3.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

09-SB-01-EB-04 

V0A*93228 

ND 

3.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

10-SB-04-EB-04 

V0A*93228 

ND 

3.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

V0A*93238 

ND 

3.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration 

Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

3 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  m  &  p-Xylene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


08/16/93 

08/18/93 

08/25/93 


Compiled:  25  April  1994 


NO  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-60 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B'2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT  LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  :  m  &  p-Xylene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Concentration  Range  0.00000  -  0. 

.00000 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  3 

Maximum  Detection  Limit  = 

3 

Method  : 

SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

m  &  p-Xylene 

Type  of  Blank  : 

Trip  Blank 

08/16/93 

TB-01-02 

V0A*93224 

NO  3.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-03-02 

V0A*93228 

ND  3.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-02-02 

V0A*93228 

ND  3.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

TB-04-02 

V0A*93238 

ND  3.0 

ug/L 

1 

09/15/93 

RATB-01 

V0A*93157 

ND  3.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

3 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  o-Xylene 

Type  of  Blank  ; 

;  Ambient  Blank 

08/18/93 

AB>02 

V0A*93228 

ND  2.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-03 

V0A*93228 

ND  2.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-01 

V0A*93228 

NO  2.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

AB-04 

V0A*93238 

ND  2.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

2 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  o-Xylene 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

08/16/93 

01-SB-03-EB-04 

V0A*93224 

ND  2.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

09-SB-01-EB-04 

V0A*93228 

ND  2.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

10-SB-04-EB-04 

V0A*93228 

ND  2.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

05-SB-05‘EB-04 

V0A*93228 

ND  2.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

V0A*93238 

ND  2.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-61 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B~2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  ;  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  o-Xylene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  2 

Method  :  SW8240  ~  Volatile  Organics 
Analyte  :  o-Xylene 


Type  of  Blank  :  Method  Blank 


08/16/93 

-  METHOD 

V0A*93224 

0.00 

2.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

-  METHOD 

V0A*93228 

0.00 

2.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

—  METHOD 

V0A*93238 

0.00 

2.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3  Concentration  Range  0.00000  -  0.00000 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  3  Maximum  Detection  Limit  =  2 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  o-Xylene 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 


08/16/93 

TB-01-02 

V0A*93224 

ND 

2.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-03-02 

V0A*93228 

ND 

2.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-02-02 

V0A*93228 

ND 

2.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

TB-04-02 

V0A*93238 

ND 

2.0 

ug/L 

1 

09/15/93 

RATB-01 

V0A*93157 

ND 

2.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration 

Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

2 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  trans-1 ,2-Dichloroethene 

Type  of  Blank  : 

:  Ambient  Blank 

08/18/93 

AB-01 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-03 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

AB-04 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  1 


Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


B2-62 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  : 

SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

trans-1 ,2-Dichloroethene 

Type  of  Blank  : 

Equipment  Blank 

08/16/93 

01-SB-03-EB-04 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

05-SB-05-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

09-SB-01-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

10-SB-04-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

10/07/93 

07-HA-01-EB‘-01 

MSMSDA310062203 

ND 

1.3 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  6 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  =  1.25 

Method  : 

:  SW8240  Volatile  Organics 

Analyte  ; 

;  trans-1, 2-Di chi oroethene 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/16/93 

—  METHOD 

V0A*93224 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

V0A*93228 

0,00 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

—  METHOD 

V0A*93238 

0,00 

1.0 

ug/L 

1 

10/06/93 

BLK933037 

MSMSDA310062203 

ND 

1.3 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

0.00000  -  0. 

.00000 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  3 

Maximum 

Detection  Limit  =1.25 

Method  : 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  : 

:  trans-1 ,2-Dichloroethene 

Type  of  Blank 

:  Trip  Blank 

08/16/93 

TB-01-02 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-03-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-02-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

TB-04-02 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

09/15/93 

RATB-01 

V0A*93157 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  1 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Analyte  :  trans-l,3-Dichloropropene 

Type  of  Blank  :  Ambient  Blank 


Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-63 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  :  trans**l ,3-Di chi oropropene,  cont. 

# 

Type  of 

Blank  :  Ambient  Blank 

08/18/93 

AB-03 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

AB-01 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

AB-04 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit 

=  1 

Method 

:  SW8240  ~  Volatile  Organics 

Analyte 

:  trans“l ,3-Di chi oropropene 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

08/16/93 

01-SB-03-EB-04 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

09-SB-01~EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

05-SB-05-EB-04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

10-SB-04-EB'04 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

m 

10/07/93 

07-HA-01~EB-01 

MSMSDA310062203 

ND 

1.5 

ug/L 

Total  Number  of  Blanks  =  6 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit 

=  1.53 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  trans-l,3-Dichloropropene 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/16/93 

—  METHOD 

V0A*93224 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

—  METHOD 

V0A*93228 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

METHOD 

V0A*93238 

0.00 

1.0 

ug/L 

1 

10/06/93 

BLK933037 

MSMSDA310062203 

ND 

1.5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  0. 

00000  -  0. 

,00000 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  3 

Maximum 

Detection  Limit 

=  1.53 

Method 

:  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte 

:  trans-1 .S-Dichloropropene 

Type  of  Blank 

:  Trip  Blank 

08/16/93 

TB-01-02 

V0A*93224 

ND 

1.0 

ug/L 

>  • 

Compiled;  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  »  Not  Applicable  B2-64 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 

Analyte  :  trans-1 ,3-Dichloropropene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Trip  Blank 

08/18/93 

TB-03-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/18/93 

TB-02-02 

V0A*93228 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

TB-04-02 

V0A*93238 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

09/15/93 

RATB-01 

V0A*93157 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  1, 2, 4-Tri chlorobenzene 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

05--SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.59 

ug/L 

1 

08/19/93 

10-SB'04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.58 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND 

0.64 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

0.56 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

0.69 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.692 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  1, 2, 4“Tri chlorobenzene 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.59 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.59 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.59 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.59 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.591 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  1,2-Di chlorobenzene 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.76 

ug/L 

1 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.78 

ug/L 

1 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-65 

*  ’  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  :  1 ,2-Di chlorobenzene,  cont. 

Type  of 

Blank  :  Equipment  Blank 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND 

0.84 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

0.74 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

0.75 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.838 

Method 

:  SW8270  -  Semivolatile  Organics 

Analyte 

:  1 ,2“Dichlorobenzene 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.78 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.78 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.78 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.64 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

1 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.779 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  1,3-Di chlorobenzene 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

10~SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.39 

ug/L 

1 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

NO 

0.40 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND 

0.43 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

0.38 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

0.84 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Detection  Limit  =  0.844 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  1 ,3-Di chlorobenzene 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


08/19/93 

08/22/93 

08/25/93 


MSMSD1308190856 

MSMSD1308221135 

MSMSD1308251013 


Compiled:  25  April  1994 


ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


NA  =  Not  Applicable 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  :  1 ,3-Di chlorobenzene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.72 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.717 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  1,4-Di chlorobenzene 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.79 

ug/L 

1 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.81 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01’EB-04 

MSMSD1308221135 

ND 

0.87 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

0.77 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

0.69 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.869 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  1,4-Di chlorobenzene 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.81 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.81 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.81 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.59 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.808 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  2.4,5-Trichlorophenol 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.32 

ug/L 

1 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.33 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND 

0.36 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

0.31 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

0.60 

ug/L 

1 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-67 

*  “  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


SAMPLE 

ID 


BATCH 

ID 


RESULT 


DETECTION 

LIMIT 


UNITS 


DILUTION 

FACTOR 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  2,4,5-Trichlorophenol ,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


Total  Number  of  Blanks  =  5 
Total  Number  above  Detection  Limit 


Method  :  SW8270  ~  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  2,4,5-Trichlorophenol 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Detection  Limit  = 


0.599 


Type  of  Blank  :  Method  Blank 


08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

NO 

0.33 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.33 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.33 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.51 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.509 

Method 

:  SW8270  -  Semivolatile  Organics 

Analyte 

:  2 ,4, 6-Trichl orophenol 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.35 

ug/L 

1 

08/19/93 

10~SB-04~EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.34 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND 

0,38 

ug/L 

1 

08/25/93 

07~SD-07-EB“01 

MSMSD1308251013 

ND 

0.33 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

0.60 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.595 

Method  ; 

SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

2,4, 6-T  ri chi orophenol 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.35 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.35 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.35 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.51 

ug/L 

1 

_  -i 

Total  Number  of  Blanks  =  4 


Concentration  Range  NC 


Compiled:  25  April  1994 


ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


NA  =  Not  Applicable 


B2-68 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270  ~  Semi  volatile  Organics 

Analyte  :  2,4,6-Trichlorophenol ,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.506 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  2,4-Dichlorophenol 

Type  of  Blank  ; 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.44 

ug/L 

1 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.43 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND 

0.48 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

0.42 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

0.67 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.669 

Method  : 

:  SW8270  Semi  volatile  Organics 

Analyte  ; 

:  2,4-Dichlorophenol 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.44 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.44 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.44 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.57 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.569 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  2, 4-Dimethyl  phenol 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

1.1 

ug/L 

1 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

1.1 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND 

1.2 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

1.1 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

1.5 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1.53 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-69 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

SAMPLE  BATCH 

ID  ID 

RESULT 

DETECTION 

LIMIT 

UNITS 

DILUTION 

FACTOR 

Method  : 
Analyte  : 

:  SW8270  ~  Semivolatile  Organics 
:  2, 4-Dimethyl  phenol ,  cont. 

Type  of  Blank  : 

:  Equipment  Blank 

Method 

Analyte 

Type  of  Blank 

08/19/93 

08/22/93 

08/25/93 

10/11/93 

:  SW8270  -  Semivolatile  Organics 
:  2,4-Dimethylphenol 

:  Method  Blank 

MB  MSMSD1308190856 

MB  MSMSD1308221135 

MB  MSMSD1308251013 

MB  MSMSD2310110812 

ND 

ND 

ND 

ND 

1.1 

1.1 

1.1 

1.3 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

1 

1 

1 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

1.3 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  2,4-Dinitrophenol 

Type  of  Blank  : 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

7.0 

ug/L 

1 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMS01308190856 

ND 

6.9 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND 

7.5 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD~07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

6.7 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

4.9 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

7.53 

Method  : 

SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

2,4-Oinitrophenol 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

7.0 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

7.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

7.0 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

4.2 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  7 


Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  -  Not  Applicable  B2-70 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT  LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  : 

SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

2,4-Dinitrotoluene 

Type  of  Blank  : 

Equipment  Blank 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND  0.55 

ug/L 

1 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

NO  0.54 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND  0.59 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

NO  0.52 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND  0.70 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.695 

Method  : 

SW8270  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

2,4'Dini trotol uene 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND  0.55 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

M$MSD1308221135 

ND  0.55 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND  0.55 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND  0.59 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.591 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  2,6-Dinitrotoluene 

Type  of  Blank  : 

Equipment  Blank 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND  0.34 

ug/L 

1 

08/19/93 

05-SB-05-EB’04 

MSMSD1308190856 

ND  0.35 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND  0.37 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07’EB-01 

MSMSD1308251013 

ND  0.33 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

NO  1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

1.01 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  ; 

:  2,6-Dinitrotoluene 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND  0.35 

ug/L 

1 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-71 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

i 

Method  :  SW8270  -  Semi vol ati 1 e  Organics 

-  1 

Analyte  :  2,6-Di nitrotoluene,  cont. 

Type  of 

Blank  :  Method  Blank 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.35 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.35 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.86 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.861 

Method 

:  SW8270  -  Semivolatile  Organics 

Analyte 

:  2-Chloronaphthalene 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.32 

ug/L 

1 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.32 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND 

0.35 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

0.31 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

0.46 

ug/L 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

-  - 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.461 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  2“Chloronaphthalene 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.32 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD130822n35 

ND 

0.32 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.32 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.39 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.392 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  Z-Chlorophenol 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.75 

ug/L 

1 

08/19/93 

OS-SB-OS-EB-OA 

MSMSD1308190856 

ND 

0.76 

ug/L 

1  i 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND 

0.82 

ug/L 

1  \ 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-72 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE  SAMPLE  BATCH  DETECTION  DILUTION 

ANALYZED  ID  ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW8270  -  Semi volati le  Organics 
Analyte  :  2-Chl orophenol ,  cont. 


Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

0.73 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

0.75 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.822 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

;  2-Chlorophenol 

Type  of  Blank  : 

;  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.76 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.76 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.76 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.64 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.764 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  2-Methyl  naphthalene 

Type  of  Blank  : 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.66 

ug/L 

1 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.65 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND 

0.71 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

0.63 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD23i0110812 

ND 

0.43 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.71 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  2-Methyl  naphthalene 


Type  of  Blank  :  Method  Blank 


08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.66 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.66 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.66 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMS02310110812 

ND 

0.36 

ug/L 

1 

Compiled: 

25  April  1994 

ND  =  Not  Detected  NC  = 

Not  Calculable 

NA  = 

Not  Applicable 

B2-73 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  ■>  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


SAMPLE 

ID 


BATCH 

ID 


RESULT 


DETECTION 

LIMIT 


UNITS 


DILUTION 

FACTOR 


Method 

Analyte 


SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
2-Methyl  naphthalene,  cont. 


Type  of  Blank  :  Method  Blank 


Total  Number  of  Blanks  =  4 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  2-Methyl  phenol  (o-cresol) 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Detection  Limit  = 


0.66 


Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.52 

ug/L 

1 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.53 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMS01308221135 

ND 

0.57 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

0.51 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

0.37 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.574 

1 

Method 

:  SW8270  -  Semivolatile  Organics 

Analyte 

:  2-Methyl  phenol  (o-cresol) 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

NO 

0.53 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.53 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.53 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.31 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.534 

Method  : 

SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

2-Nitroaniline 

Type  of  Blank  : 

Equipment  Blank 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.39 

ug/L 

1 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.40 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSHS01308221135 

ND 

0.43 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

0.38 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

0.78 

ug/L 

.....1 . A 

Compiled:  25  April  1994 


ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


NA  =  Not  Applicable 


B2-74 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE  SAMPLE  BATCH  DETECTION  DILUTION 

analyzed  ID  ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  2-Nitroanil ine,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

Total  Number  of  Blanks  =  5  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.78 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  2-Nitroanil ine 


Type  of  Blank  :  Method  Blank 


08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.40 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.40 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0,40 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.66 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.663 

Method  : 

SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  2-Nitrophenol 

Type  of  Blank  : 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.44 

ug/L 

1 

1 

08/19/93 

T0-SB-04-EB-04^ 

nSniUi308i3uooD 

nu 

w.to 

ug/L 

- 1 - 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND 

0.47 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

0.42 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

0.61 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.614 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  ; 

:  2-Nitrophenol 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

ffTAA 

ug/t 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.44 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.44 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.52 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  -  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.522 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-75 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 

DETAILED  LISTING  OF 

LIQUID  BLANKS  RESULTS  - 

-  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993 

EVENT 

DATE 

ANALYZED 

SAMPLE 

ID 

BATCH 

ID 

RESULT 

DETECTION 

LIMIT  UNITS 

DILUTION 

FACTOR 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  2-Ni trophenol ,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  3,3 '-Diehl orobenzi dine 


Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


08/19/93 

08/19/93 

08/22/93 

08/25/93 

10/11/93 

10-SB-04-EB-04 

05-SB-05-EB-04 

09-SB-01-EB-04 

07-SD-07-EB-01 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD1308190856 

MSMSD1308190856 

MSMSD1308221135 

MSMSD1308251013 

MSMSD2310110812 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

0.48 

0.49 

0.53 

0.47 

0.39 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

1 

1 

1 

1 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.527 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  3 ,3 '-Di chi orobenzidi ne 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.49 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.49 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.49 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.33 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.49 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

3-Nitroaniline 

Type  of  Blank  : 

Equipment  Blank 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.51 

ug/L 

1 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.50 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND 

0.55 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

0.49 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

0.46 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.547 


Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-76 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT  UNITS 

FACTOR 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  3-Nitroaniline 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.51  ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.51  ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.51  ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.39  ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  =  0.509 

Method  ; 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  ; 

:  4, 6-Dinitro-2-methyl phenol 

Type  of  Blank  : 

;  Equipment  Blank 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.79  ug/L 

1 

08/19/93 

10-SB-04-EB’04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.78  ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND 

0.85  ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

0.75  ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01‘-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

0.51  ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  =  0.852 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  4, 6~Dinitro-2-methyl phenol 

Type  of  Blank  ; 

:  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.79  ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.79  ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.79  ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.43  ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  =  0.792 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  4“Bromophenyl  phenyl  ether 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

10-SB-04’-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.45  ug/L 

1 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.46  ug/L 

1 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-77 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270  -  Semivolatil 

e  Organics 

Analyte  :  4-Bromophenyl  phenyl 

ether,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND 

0.49 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07~EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

0.43 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

0.57 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.569 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  4-Bromophenyl  phenyl  ether 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.46 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.46 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.46 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.48 

ug/L 

1 

Total 

Number 

of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total 

Number 

above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.484 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  4“Chloro-3~methyl phenol 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


08/19/93 

05-SB-05-EB~04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.72 

ug/L 

1 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.71 

ug/L 

1 

08/22/93 

09”SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND 

0.78 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

0.69 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSHSD2310110812 

ND 

0.61 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration 

Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.777 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  4”Chloro-3-methyl phenol 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.72 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.72 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.72 

ug/L 

1 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-78 

*  ~  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT  LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  :  4-Chl oro-3-methyl phenol ,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND  0.52 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  =  0,723 

Method  : 

SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  4-Chloroani 1 ine 

Type  of  Blank  : 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

10'SB‘04-EB-04 

MSMSD1308190856 

NO  0.55 

ug/L 

1 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND  0.56 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND  0.60 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND  0.53 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND  0.88 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  =  0.876 

Method  : 

;  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  4-Chloroani  1  ine 

Type  of  Blank  : 

;  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND  0.56 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND  0.56 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND  0.56 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND  0.75 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  =  0.745 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  A-Chl orophenyl  phenyl  ether 

Type  of  Blank  : 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND  0.53 

ug/L 

1 

08/19/93 

lO-SB-OA-EB-OA 

MSMSD1308190856 

ND  0.52 

ug/L 

1 

08/22/93 

OO-SB-Ol-EB-OA 

MSMSD1308221135 

ND  0.57 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07*EB-01 

MSMSD1308251013 

ND  0.50 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB’01 

MSMSD2310110812 

ND  0.50 

ug/L 

1 

Compiled;  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-79 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


SAMPLE 

ID 


DETECTION 

LIMIT 


DILUTION 

FACTOR 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  4-Chl orophenyl  phenyl  ether,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


Total  Number  of  Blanks  =  5 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Detection  Limit  =  0.568 


Method  :  SW8270  ~  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  4’Chl orophenyl  phenyl  ether 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


08/19/93 

08/22/93 

08/25/93 

10/11/93 


MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.53 

ug/L 

1 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.53 

ug/L 

1 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.53 

ug/L 

1 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.42 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 
Total  Number  above  Detection  Limit 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Detection  Limit  =  0.528 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  4-Methyl  phenol (p-cresol ) 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


08/19/93 

08/19/93 

08/22/93 

08/25/93 

10/11/93 


10-SB-04-EB-04 

05-SB-05-EB-04 

09-SB-01-EB-04 

07-SD-07-EB-01 

07-HA-01-EB-01 


MSMSD1308190856 

MSMSD1308190856 

MSMSD1308221135 

MSMSD1308251013 

MSMSD2310110812 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  :  4-Methyl  phenol (p-cresol ) ,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.575 

Method  : 

SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

4-Ni troani 1 ine 

Type  of  Blank  : 

Equipment  Blank 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.48 

ug/L 

1 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.48 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND 

0.52 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

0.46 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

0.71 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.713 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  4-Ni troani 1 ine 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.48 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.48 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.48 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.61 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.606 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  4-Ni trophenol 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.69 

ug/L 

1 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.68 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND 

0.74 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

0.66 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

1.1 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

1.1 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-81 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B~2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE  SAMPLE  BATCH  DETECTION  DILUTION 

ANALYZED  ID  ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW8270  -  Semivolatile  Organics 
Analyte  :  4-Ni trophenol ,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  A-Nitrophenol 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.69 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.69 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.69 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.94 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.937 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Acenaphthene 

Type  of  Blank  : 

;  Equipment  Blank 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.47 

ug/L 

1 

08/19/93 

05-SB>05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.48 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB’04 

MSMSD1308221135 

ND 

0.51 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

0.46 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

0,32 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.514 

Method  : 

:  SW8270  -  Semivolatile  Organics 

Analyte  : 

:  Acenaphthene 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.48 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0,48 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.48 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.27 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.478 


Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2~82 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


date  sample  batch  detection  DILUTION 

ANALYZED  ID  ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  Anthracene,  cont- 


Type  of  Blank  :  Method  Blank 


08/22/93 

08/25/93 

10/11/93 

MB 

MB 

MB 

MSMSD1308221135 

MSMSD1308251013 

MSMSD2310110812 

ND 

ND 

ND 

0.58 

0.58 

0.37 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

1 

1 

1 

Total  Number  of  Blanks  ■ 

=  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.581 

Method  : 

:  SW8270  -  Semivolati 

le  Organics 

Analyte  : 

:  Benzo(a)anthracene 

Type  of  Blank  : 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.51 

ug/L 

1 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856  ' 

ND 

0.52 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND 

0.55 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

0.49 

ug/L 

1 

10/11/93 

07«HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

0.53 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.554 


Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  Benzo(a)anthracene 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.52 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.52 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.52 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.45 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration 

Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.515 

Method  : 

SW8270  -  Semivolati le  Organics 

Analyte  : 

Benzo(a)pyrene 

Type  of  Blank  : 

Equipment  Blank 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.38 

ug/L 

1 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.38 

ug/L 

A 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND 

0.41 

ug/L 

W 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not 

Detected  NC  = 

Not  Calculable 

NA  =  Not  Appl i cable 

B2-84 

*  -  Value 

considered  suspect, 

refer  to  QC  report 

TABLE  B-2  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  :  Benzo (a) pyrene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

0.37 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

0.61 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.609 

Method  : 

:  SW8270  -*  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Ben2o(a)pyrene 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.38 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.38 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.38 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.52 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.518 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Benzo(b)fluoranthene 

Type  of  Blank  : 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.56 

ug/L 

1 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.57 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND 

0.61 

ug/L 

1 

08/25/93 

07‘SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

0.54 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

1.1 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1.07 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Benzo(b) fluoranthene 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.57 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.57 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMS01308251013 

ND 

0.57 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.91 

ug/L 

1 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2”'85 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OE  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


date  SAMPLE  BATCH  DETECTION  DILUTION 

ANALYZED  ID  ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  Benzo(b)fl uoranthene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-86 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT  UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270  -  Semi volati le  Organics 

Analyte  :  Benzo(k)fl uoranthene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  =1.18 

Method  : 

:  SW8270  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

Benzo{k) fl uoranthene 

Type  of  Blank  : 

;  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.97  ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.97  ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.97  ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

1.00  ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  =  0.999 

Method  : 

SW8270  “  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Benzoic  acid 

Type  of  Blank  : 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

3.9  ug/L 

1 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

4.0  ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND 

4.3  ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

3.8  ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

45.4  ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  =  45.4 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Benzoic  acid 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

4.0  ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

4.0  ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

38.6  ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  3 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  =  38.6 

Compiled;  25  April  1994  NO  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-87 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  Benzyl  alcohol 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

1.1 

ug/L 

1 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

1.1 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND 

1.2 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

0.72 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

1.16 

Method 

:  SW8270  -  Semivolatile  Organics 

Analyte 

:  Benzyl  alcohol 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

1.1 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

1.1 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

1.1 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.61 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1.08 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Butyl  benzyl phthal  ate 

Type  of  Blank  : 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

05-SB-05~EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.39 

ug/L 

1 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.39 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND 

0.42 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

0.37 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

0.74 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.735 

Method  : 

SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

Butyl  benzyl phthal ate 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.39 

ug/L 

1 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-88 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  :  Butyl  benzyl phthal ate,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0,39 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.39 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.63 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  =  0.625 

Method  : 

SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

Chrysene 

Type  of  Blank  : 

Equipment  Blank 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

HSMSD1308190856 

ND 

0.66 

ug/L 

1 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.67 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMS01308221135 

ND 

0.72 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-$D-’07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

0.64 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

0.63 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  =  0.719 

Method  : 

:  SW8270  ’  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Chrysene 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.67 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.67 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.67 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.54 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  =  0.669 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  Di -n-butyl phthal ate 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.48 

ug/L 

1 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.49 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB~01-EB-04 

MSMS01308221135 

ND 

0.53 

ug/L 

1 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  :  Di -n-butylphthalate, 

cont . 

Type  of 

Blank  :  Equipment  Blank 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

0.47 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

0.38 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.53 

Method 

:  SW8270  -  Semivolatile  Organics 

Analyte 

:  Di ^n^butylphthalate 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.49 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.49 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.49 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.32 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration 

Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  ==  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.493 

• 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Di-n-octylphthalate 

Type  of  Blank  : 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

10-SB-04~EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.89 

ug/L 

1 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.91 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND 

0.98 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

0.87 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

0.41 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration 

Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  -  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.98 

Method  : 

SW8270  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

Di -n-octyl phthal ate 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.91 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.91 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.91 

ug/L 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.35 

ug/L 

w 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  = 

Not  Calculable 

NA  =  Not  Applicable 

B2-90 

*  “  Value  considered  suspect, 

refer  to  QC  report 

TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  Di -n-octyl phthalate,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.911 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Dibenz(a,h)anthracene 

Type  of  Blank  : 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

10-$B-04-EB-04 

MSMS01308190856 

ND  0.47 

ug/L 

1 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

NO  0.47 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND  0.51 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND  0.45 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

NO  0.95 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.954 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Dibenz(a,h)anthracene 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND  0.47 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND  0.47 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND  0.47 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND  0.81 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.811 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Dibenzofuran 

Type  of  Blank  : 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

lO-SB-OA-EB-OA 

MSMSD1308190856 

ND  0.40 

ug/L 

1 

08/19/93 

05-SB-05>EB-04 

MSMSD1308190856 

ND  0.41 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND  0.44 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-S0-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND  0.39 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND  0.63 

ug/L 

1 

Compiled:  25  April  1994  NO  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-91 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

SAMPLE  BATCH 

ID  ID 

RESULT 

DETECTION 

LIMIT 

UNITS 

DILUTION 

FACTOR 

Method  : 
Analyte  : 

;  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
;  Di ethyl phthal ate,  cont. 

Type  of  Blank  : 

;  Method  Blank 

Method  : 

SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

Dimethyl phthal ate 

Type  of  Blank  : 

Equipment  Blank 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMS01308190856 

ND  0.28 

ug/L 

1 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND  0.28 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND  0.30 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND  0.27 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND  0.40 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.395 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Dimethyl phthal ate 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND  0.28 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND  0.28 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMS01308251013 

ND  0.28 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND  0.34 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.336 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Diphenyl  ami ne/N”NitrosoDPA 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND  0.57 

ug/L 

1 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND  0.56 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND  0.61 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND  0.54 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01’EB-01 

MSMSD2310110812 

ND  0.32 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.609 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-93 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

SAMPLE 

ID 

BATCH 

ID 

RESULT 

DETECTION 

LIMIT 

UNITS 

DILUTION 

FACTOR 

Method  : 
Analyte  : 

Type  of  Blank  : 

08/19/93 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
:  Di phenyl  ami ne/N-NitrosoDPA 

:  Method  Blank 

MB  MSMSD1308190856 

ND 

0.57 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.57 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.57 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.27 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.566 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  Fluoranthene 


Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


08/19/93 

10~SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.63 

ug/L 

1 

08/19/93 

05-SB-05-EB>04 

MSMSD1308190856 

ND 

0-64 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-88-01-58-04 

MSMSD1308221135 

ND 

0.69 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

0.61 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

0.55 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.686 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Fluoranthene 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.64 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.64 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.64 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.47 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.638 


Method  ; 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  FI uorene 

Type  of  Blank  : 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSDi308190856 

ND 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.33  ug/L  1 

0.34  ug/L  1 


Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  -  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-94 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE  SAMPLE  BATCH  DETECTION  DILUTION 

ANALYZED  ID  ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Analyte  ;  Fluorene,  cont. 


Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


08/22/93 

08/25/93 

10/11/93 

09-SB-01-EB-04 

07-SD-07-EB-01 

07-‘HA-01'EB-01 

MSMSD1308221135 

MSMSD1308251013 

MSMSD2310110812 

ND 

ND 

ND 

0.36 

0.32 

0.45 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

1 

1 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.447 

Method  ; 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Fluorene 

Type  of  Blank  : 

;  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.34 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.34 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.34 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.38 

ug/L 

1 

_ _ — . - 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  - 

0.38 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

;  Hexachlorobenzene 

Type  of  Blank  ; 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.23 

ug/L 

1 

08/19/93 

05-SB-05-EB’04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.23 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND 

0.25 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

0.22 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

0.37 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.369 

Method  : 

:  SW8270  ~  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

;  Hexachlorobenzene 

Type  of  Blank  : 

;  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.23 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.23 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.23 

ug/L 

1 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2“95 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B~2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


SAMPLE 

ID 


BATCH 

ID 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  Hexachlorobenzene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


RESULT 


DETECTION 

LIMIT 


UNITS 


DILUTION 

FACTOR 


10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.31 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0,314 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  Hexachlorobutadiene 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.70 

ug/L 

1 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.68 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND 

0.75 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

M$MSD1308251013 

ND 

0.67 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

0.60 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.751 

( 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Hexachlorobutadiene 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.70 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.70 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.70 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.51 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.698 

Method  : 

SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

Hexachl orocycl opentadi ene 

Type  of  Blank  : 

Equipment  Blank 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

8.9 

ug/L 

1 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

8.8 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND 

9.6 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

8.5 

ug/L 

^  i 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

6.9 

ug/L 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  = 

Not  Calculable 

NA  =  Not  Appl i cable 

B2-96 

*  -  Value  considered  suspect, 

refer  to  QC  report 

TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  :  Hexachlorocyclopentadiene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  =9.59 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  Hexachlorocyclopentadiene 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

8.9 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

8.9 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

8.9 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

5.9 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  =  8.92 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  Hexachloroethane 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.59 

ug/L 

1 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.58 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND 

0.64 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

0.57 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

0.75 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  =  0.747 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  Hexachloroethane 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.59 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.59 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.59 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.64 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  02-97 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  :  Hexachloroethane, 

cont . 

Type  of 

Blank  :  Method  Blank 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.635 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  Indeno(l , 2,3’cd)pyrene 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.53 

ug/L 

1 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.52 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01“EB-04 

MSMSD1308221135 

ND 

0.57 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

0.50 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

1.6 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1.56 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

( 

Analyte 

:  Indeno(l ,2,3-cd)pyrene 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.53 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.53 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.53 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

1.3 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  - 

1.33 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  Isophorone 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308i90856 

ND 

0.29 

ug/L 

1 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.28 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB~04 

MSMSD1308221135 

ND 

0.31 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

0.27 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB~01 

MSMSD2310110812 

ND 

0.73 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range 

NC 

i 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maxi mum 

Detection  Limit  = 

0.725 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-98 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

SAMPLE  BATCH 

ID  ID 

RESULT 

DETECTION 

LIMIT 

UNITS 

DILUTION 

FACTOR 

Method  : 
Analyte  : 

:  SW8270  -  Semi volati le  Organics 
:  Isophorone,  cont. 

Type  of  Blank  : 

:  Equipment  Blank 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Isophorone 

Type  of  Blank  : 

;  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND  0.29 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND  0.29 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND  0.29 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND  0.62 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  =  0.616 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  N-NitrosO'di-n-propyl amine 

Type  of  Blank  : 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND  0.74 

ug/L 

1 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

NO  0.75 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND  0.81 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND  0.72 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND  0.77 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  =  0.808 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  N-Nitroso-di-n-propyl amine 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND  0.75 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND  0.75 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND  0.75 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND  0.65 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  =  0.751 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-99 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  Naphthalene 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.73 

ug/L 

1 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.72 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND 

0.78 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

0.69 

ug/L 

1 

10/11/93 

07“HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

0.56 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  -  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.784 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  Naphthalene 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.73 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.73 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.73 

ug/L 

1  , 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.48 

ug/L 

1  { 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.729 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Nitrobenzene 

Type  of  Blank  : 

Equipment  Blank 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.53 

ug/L 

1 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.52 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND 

0.57 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMS01308251013 

ND 

0.50 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

0.99 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.991 

Method  : 

SW8270  “  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

Nitrobenzene 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.53 

ug/L 

1  ( 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-100 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  :  Nitrobenzene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.53 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.53 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.84 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.842 

Method  : 

SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

Pentachlorophenol 

Type  of  Blank  : 

Equipment  Blank 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.85 

ug/L 

1 

08/19/93 

05-SB-05’EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.86 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND 

0.93 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

0.82 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-'HA-01-EB’01 

MSMSD2310110812 

ND 

1.1 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1.05 

Method  : 

SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Pentachlorophenol 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.86 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.86 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

HSMSD1308251013 

ND 

0.86 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.89 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.889 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  Phenanthrene 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.61 

ug/L 

1 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.62 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND 

0.67 

ug/L 

1 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-101 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


date  sample  batch  DETECTION  DILUTION 

analyzed  ID  ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  Phenanthrene,  cont. 


Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


08/25/93 

10/11/93 

07-SD-07-EB-01 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD1308251013 

MSMSD2310110812 

ND 

ND 

0.59 

0.55 

ug/L 

ug/L 

1 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.669 

Method 

:  SW8270  ~  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  Phenanthrene 

Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.62 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.62 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.62 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.47 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.622 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Phenol 

Type  of  Blank  : 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.39 

ug/L 

1 

08/19/93 

05-SB-05-EB-'04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.40 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01>EB~04 

MSMSD1308221135 

ND 

0.43 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

0.38 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

1.0 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  == 

1.04 

Method  : 

SW8270  “  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

Phenol 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.40 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.40 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.40 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.88 

ug/L 

1 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-102 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  Phenol,  cont. 

Type  of  Blank  :  Method  Blank 


Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.883 

Method  : 

SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Pyrene 

Type  of  Blank  : 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND  0.46 

ug/L 

1 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND  0.47 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB*04 

MSMSD1308221135 

ND  0.50 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND  0.45 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01->EB-01 

MSMSD2310110812 

ND  0.48 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.503 

Method  : 

SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  Pyrene 

Type  of  Blank  : 

;  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND  0.47 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND  0.47 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND  0.47 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND  0.41 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.468 

Method  : 

;  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  bis(2-Chloroethoxy)methane 

Type  of  Blank  : 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

OS-SB-OS-EB-OA 

MSMSD1308190856 

ND  0.56 

ug/L 

1 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

NO  0.55 

ug/L 

1 

08/22/93 

OB-SB-Ol-EB-OA 

MSMSD1308221135 

ND  0.60 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND  0.54 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND  0.71 

ug/L 

1 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-103 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


SAMPLE 

ID 


BATCH 

ID 


RESULT 


DETECTION 

LIMIT 


UNITS 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  bis(2~Chloroethoxy)methane,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Analyte  :  bis(2-Chloroethoxy)methane 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Detection  Limit  =  0,713 


DILUTION 

FACTOR 


Type  of  Blank 

:  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0,56 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.56 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.56 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.61 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0.606 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

( 

Analyte  : 

:  bi s ( 2-Chl oroethyl  )ether 

Type  of  Blank  : 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.73 

ug/L 

1 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

0.72 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND 

0.79 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-SD-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

0.70 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

0.45 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

0,787 

Method  : 

SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

bi s(2”Chl oroethyl )ether 

Type  of  Blank  : 

Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.73 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.73 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.73 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310U0812 

ND 

0.38 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 
Total  Number  above  Detection  Limit 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Detection  Limit  =  0,732 


Compiled:  25  April  1994 


ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


NA  =  Not  Applicable 


B2-104 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

SAMPLE  BATCH 

ID  ID 

RESULT 

DETECTION 

LIMIT 

UNITS 

DILUTION 

FACTOR 

Method  : 
Analyte  : 

:  SW8270  -  Semi vol ati le  Organics 
:  bis(2-Chloroethyl ) ether,  cont. 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

Method  : 
Analyte  : 

Type  of  Blank  : 

08/19/93 

08/19/93 

08/22/93 

08/25/93 

10/11/93 

SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
bis{2-Chloroisopropyl )ether 

Equipment  Blank 

05-SB-05-EB-04  MSMSD1308190856 

10-SB-04-EB-04  MSMSD1308190856 

09-SB-01-EB-04  MSMSD1308221135 

07-SD-07-EB-01  MSMSD1308251013 

07-HA-01-EB-01  MSMSD2310110812 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

0.73 

0.71 

0.78 

0.69 

0.94 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

1 

1 

1 

1 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.939 

Method  : 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte  : 

:  bis(2-Chloroisopropyl )ether 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

ND 

0.73 

ug/L 

1 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

ND 

0.73 

ug/L 

1 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

ND 

0.73 

ug/L 

1 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.80 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  4 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.798 

Method 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Analyte 

:  bi s( 2-Ethyl  hexyl )phthal ate 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

08/19/93 

05-SB-05-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

1.8 

ug/L 

1 

08/19/93 

10-SB-04-EB-04 

MSMSD1308190856 

ND 

1.8 

ug/L 

1 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

ND 

2.0 

ug/L 

1 

08/25/93 

07-S0-07-EB-01 

MSMSD1308251013 

ND 

1.7 

ug/L 

1 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

ND 

0.68 

ug/L 

1 

Total  Number  of  Blanks  =  5 

Concentration  Range 

NC 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Maximum 

Detection  Limit  = 

1.97 

Compiled:  25  April  1994  NO  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-105 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

Method  : 

:  SW8270  -  Semivolatile  Organics 

Analyte  ; 

:  bis{2-Ethyl hexyl )phthalate 

Type  of  Blank  : 

:  Method  Blank 

08/19/93 

MB 

MSMSD1308190856 

1.9 

(B) 

1.8 

ug/L 

08/22/93 

MB 

MSMSD1308221135 

46,9 

(B) 

1.8 

ug/L 

08/25/93 

MB 

MSMSD1308251013 

0.66 

(J) 

1.8 

ug/L 

10/11/93 

MB 

MSMSD2310110812 

ND 

0.58 

ug/L 

DILUTION 

FACTOR 


1 

1 

1 

1 


Total  Number  of  Blanks  =  4  Concentration  Range  1.9  -  46.9 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  2  Maximum  Detection  Limit  =1.83 


Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Analyte  :  Acenaphthene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

08/26/93  01-SB-03-EB-04  CHLCCF308261200  ND  0.86  ug/kg  2 


Total  Number  of  Blanks  =  1  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.857 


Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Analyte  :  Acenaphthylene 

Type  of  Blank  ;  Equipment  Blank 

08/26/93  01-SB-03-EB-04  CHLCCF308261200  ND  1.7  ug/kg  2 


Total  Number  of  Blanks  =  1  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  1.65 


Method  ;  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Analyte  :  Anthracene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

08/26/93  01-SB-03-EB-04  CHLCCF308261200  ND  0.00  ug/kg  2 


Total  Number  of  Blanks  =  1  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0 


Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Analyte  :  Ben2o(a)anthracene 


Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-106 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 

SAMPLE 

ID 

BATCH 

ID 

DETECTION 

RESULT  LIMIT 

UNITS 

DILUTION 

FACTOR 

Type  of  Blank 

:  Equipment  Blank 

08/26/93 

01-SB-03-EB-04 

CHLCCE308261200 

ND  0.015 

ug/kg 

2 

Total  Number  of  Blanks  =  1 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Detection  Limit  = 

0.0152 

Method  ; 
Analyte  ; 

:  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
:  Benzo(a) pyrene 

Type  of  Blank  ; 

:  Equipment  Blank 

08/26/93 

01-SB-03-EB-04 

CHLCCE308261200 

0.0011  (J)  0.046 

ug/kg 

2 

Total  Number  of  Blanks  =  1 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Detection  Limit  = 

0.0462 

Method  : 
Analyte  : 

:  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
:  Benzo{b)fluoranthene 

Type  of  Blank  : 

:  Equipment  Blank 

08/26/93 

01-SB-03-EB-04 

CHLCCE308261200 

ND  0.073 

ug/kg 

2 

Total  Number  of  Blanks  =  1 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.0725 

Method  : 
Analyte  : 

:  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
:  Benzo(g,h,i )perylene 

Type  of  Blank  : 

:  Equipment  Blank 

08/26/93 

Ol-SB-OB-EB-OA 

CHLCCE308261200 

ND  0.13 

ug/kg 

2 

Total  Number  of  Blanks  =  1 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 
Maximum  Detection  Limit  = 

0.132 

Method  : 
Analyte  : 

:  SW8310  ’  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
:  Benzo(k)fluoranthene 

Type  of  Blank  ; 

;  Equipment  Blank 

08/26/93 

01-SB~03-EB-04 

CHLCCE308261200 

0.0043  (J)  0.015 

ug/kg 

2 

Total  Number  of  Blanks  =  1 

Total  Number  above  Detection 

Limit  =  0 

Concentration  Range  NC 

Maximum  Detection  Limit  = 

0.0145 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-107 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


date  SAMPLE  BATCH  DETECTION  DILUTION 

analyzed  ID  ID  RESULT  LIMIT  UNITS  FACTOR 


Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Analyte  :  Chrysene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

08/26/93  01-SB-03-EB-04  CHLCCE308261200  ND  0.26  ug/kg  2 


Total  Number  of  Blanks  =  1  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.264 


Method  :  SW8310  ~  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Analyte  :  Dibenz(a,h)anthracene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

08/26/93  01-SB-03-EB-04  CHLCCE308261200  0.0027  (J)  0.035  ug/kg  2 

Total  Number  of  Blanks  =  1  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.0352 


Method  :  SW8310  ~  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Analyte  :  Fluoranthene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

08/26/93  01-SB-03-EB-04  CHLCCE308261200  ND  0.46  ug/kg  2 


Total  Number  of  Blanks  -  1  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.462 


Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Analyte  :  Fluorene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

08/26/93  01-SB-03-EB*04  CHLCCF308261200  ND 


0.13  ug/kg  2 


Total  Number  of  Blanks  -  1  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  -  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.125 


Method  :  SW8310  ~  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Analyte  :  Indeno(l,2,3-cd)pyrene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

08/26/93  01-$B~03-EB-04  CHLCCF308261200  0.12  (B)  0.048 

Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-108 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-2 


DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  BLANKS  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

SAMPLE 

BATCH 

DETECTION 

DILUTION 

ANALYZED 

ID 

ID 

RESULT 

LIMIT 

UNITS 

FACTOR 

Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Analyte  :  Indeno(l,2,3-cd)pyrene,  cont. 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


Total  Number  of  Blanks  =  1  Concentration  Range  0.12  -  0.12 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  1  Maximum  Detection  Limit  =  0.0484 


Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Analyte  :  Naphthalene 


Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 

08/26/93  01-SB-03-EB-04  CHLCCF308261200 


ND 


4.0  ug/kg  2 


Total  Number  of  Blanks  =  1  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =3.96 


Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Analyte  :  Phenanthrene 

Type  of  Blank  :  Equipment  Blank 


08/26/93 


01'SB-03-EB-04  CHLCCE308261200 


0.32  (J)  0.92 


ug/kg  2 


Total  Number  of  Blanks  =  1  Concentration  Range  NC 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0  Maximum  Detection  Limit  =  0.923 


Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Analyte  :  Pyrene 


Type  of  Blank 


Equipment  Blank 


08/26/93 


01-SB-03-EB‘04 


CHLCCF308261200 


ND 


0.00  ug/kg  2 


Total  Number  of  Blanks  =  1 

Total  Number  above  Detection  Limit  =  0 


Concentration  Range  NC 
Maximum  Detection  Limit  =  0 


Compiled:  25  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NA  =  Not  Applicable  B2-109 

*  -  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


ATTACHMENT  B  -  APPENDIX  B 


Table  B-3 

Detailed  Listing  of  Solid  Spike  Results  •  1993  Soil  Samples 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


date  ORIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  BATCH  ID  RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Aluminum 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/01/93 

09/01/93 

09/07/93 

09/07/93 

ERA_216F-1 

ERA_216F-2 

ERA216F 

ERA216F 

EMJA61309010000 

EMJA61309010000 

EMJA61309071000 

EMJA61309071000 

6000.00 

6000.00 

6000.00 

6000.00 

5500.00 

5530.00 

5430.00 

5350.00 

mg/ kg 
mg/ kg 
mg/kg 
mg/ kg 

92 

92 

91 

89 

Number  of  Samples  : 

4 

Below  accept 

ance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

91. ( 

) 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

1.41 

Acceptance  Criteria 

80-120 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

09/01/93 

07-SD-03-DS-01 

MS 

EMJA61309010000 

5840.00 

5050,00 

11700.00 

mg/ kg 

117 

09/01/93 

07-SD-03-DS-01 

MSD 

EMJA61309010000 

5840.00 

5130.00 

12400.00 

mg/kg 

128 

09/01/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309010000 

7600,00 

4860.00 

15000,00 

mg/kg 

153 

09/01/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309010000 

7600.00 

4760.00 

14600.00 

mg/kg 

147 

09/07/93 

07-SD-03-DS-01 

M 

EMJA61309071000 

5700.00 

5130.00 

12100.00 

mg/ kg 

124 

09/07/93 

07-SD-03-DS-01 

M 

EMJA61309071000 

5700.00 

5050.00 

11400,00 

mg/ kg 

112 

09/07/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309071000 

7410.00 

4760.00 

14100.00 

mg/ kg 

142 

Number  of  Samples  : 

7 

Below  accept 

ance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

131.$ 

Above  acceptance  : 

4 

Standard  Deviation  : 

15.66 

Acceptance  Criteria 

75-125 

Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Antimony 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/01/93 

09/01/93 

09/07/93 

09/07/93 

ERA,216F-1 

ERA_216F-2 

ERA216F 

ERA216F 

EMJA61309010000 

EMJA61309010000 

EMJA61309071000 

EMJA61309071000 

27.80 

27.80 

27.80 

27.80 

28.40 

27.60 

25.90 

27.60 

mg/ kg 
mg/ kg 
mg/kg 
mg/kg 

102 

99 

93 

99 

Number  of  Samples  4 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

98.3 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviati 

on  :  3.77 

Acceptance  Criteria 

80- 

-120 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

09/01/93 

07-SD-03-DS-01  MS 

EMJA61309010000 

2.42  101.00 

57.90 

mg/ kg 

60 

09/01/93 

07-SD-03-DS-01  MSD 

EMJA61309010000 

2.42  103.00 

57.20 

mg/ kg 

58 

09/01/93 

07A-SB-02-0S-02 

EMJA61309010000 

0.09  97.20 

44.90 

mg/ kg 

46 

09/01/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309010000 

0.09  95.10 

39.00 

mg/ kg 

41 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3“l 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID  BATCH  ID 


ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT 
SPIKED  RECOVERED 


RESULT 

UNIT 


% 


RECOVERY, 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Antimony  continued 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


09/07/93 

09/07/93 

09/07/93 


07-SD-03-DS-01  M 

EMJA61309071000 

- 

3.08 

103.00 

58.70 

mg/ kg 

60 

07-SD-03-DS-01  M 

EMJA61309071000 

- 

3.08 

101.00 

57.50 

mg/kg 

60 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309071000 

- 

1.10 

95.10 

40.80 

mg/kg 

44 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


7  Below  acceptance  :  7 

52.7  Above  acceptance  :  0 

8.62  Acceptance  Criteria  75-125 


Method  ;  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Arsenic 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/01/93 

09/01/93 

09/07/93 

09/07/93 

ERA_216F-1 

ERA^216F-2 

ERA216F 

ERA216F 

EMJA61309010000 

EMJA61309010000 

EMJA61309071000 

EMJA61309071000 

67.70 

67.70 

67.70 

67.70 

75.40 

67.80 

74.30 

74.30 

mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/ kg 

111 

100 

no 

no 

Number  of  Samples 

:  4 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  107.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  5.19 

Acceptance  Criteria 

80-120 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


09/01/93 

07-SD-03-DS-01  MS 

EMJA61309010000 

1.77 

101.00 

85.90 

mg/kg 

87 

09/01/93 

07-SD-03-DS-01  MSD 

EMJA61309010000 

1.77 

103.00 

94.70 

mg/ kg 

94 

09/01/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309010000 

3.50, 

97.20 

93.00 

mq/kq 

92 

09/01/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309010000 

3.50 

95.10 

88.50 

mg/ kg 

89 

09/07/93 

07-SD-03-DS-01  M 

EMJA61309071000 

2.61 

101.00 

91.80 

mg/kg 

93 

09/07/93 

07-SD-03-DS-01  M 

EMJA61309071000 

2.61 

103.00 

97.50 

mg/ kg 

98 

09/07/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309071000 

2.23 

95.10 

84.00 

mg/ kg 

91 

Number  of  Samples  :  7 

Below  accept 

ance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  92.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  :  3.56 

Acceptance  Criteria 

75-125 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ORIG. 

AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT 

SPIKED 

RECOVERED 

UNIT 

RECOVERY 

Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Barium 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/01/93 

ERA^216F-1 

EMJA61309010000 

187.00 

172.00 

mg/ kg 

92 

09/01/93 

ERA^216F-2 

EMJA61309010000 

187.00 

170.00 

mg/kg 

91 

09/07/93 

ERA216F 

EMJA61309071000 

187.00 

168.00 

mg/kg 

90 

09/07/93 

ERA216F 

EMJA61309071000 

187.00 

167.00 

mg/ kg 

89 

Number  of  Samples  :  4 

Mean  %  Recovery  :  90.5 

Standard  Deviation  :  1.29 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  80-120 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


09/01/93 

07-SD-03-DS-01  MS 

EMJA61309010000 

168.00 

101.00 

266.00 

mg/kg 

98 

09/01/93 

07-SD-03-DS-01  MSD 

EMJA61309010000 

168.00 

103.00 

264.00 

mg/ kg 

94 

09/01/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309010000 

152.00 

95.10 

254.00 

mg/ kg 

107 

09/01/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309010000 

152.00 

97.20 

256.00 

mg/ kg 

107 

09/07/93 

07-SD-03-DS-01  M 

EMJA61309071000 

164.00 

103.00 

259.00 

mg/ kg 

92 

09/07/93 

07-SD-03-DS-01  M 

EMJA61309071000 

164.00 

101.00 

259.00 

mg/ kg 

94 

09/07/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309071000 

148.00 

95.10 

248.00 

mg/ kg 

105 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


7 

99.6 

6.60 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  75-125 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Beryllium 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/01/93 

ERA^216F-1 

EMJA61309010000 

57.50 

53.50 

mg/ kg 

93 

09/01/93 

ERA^216F-2 

EMJA61309010000 

57.50 

53.00 

mg/ kg 

92 

09/07/93 

ERA216F 

EMJA61309071000 

57.50 

54.60 

mg/ kg 

95 

09/07/93 

ERA216F 

EMJA61309071000 

57.50 

54.60 

mg/ kg 

95 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


4 

93.8 

1.50 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  80-120 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


09/01/93 

07-SD-03-DS-01  MS 

EMJA61309010000 

0.17 

101.00 

93.50 

mg/ kg 

92 

09/01/93 

07-SD-03-DS-01  MSD 

EMJA61309010000 

0.17 

103.00 

94.90 

mg/ kg 

92 

09/01/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309010000 

0.24 

97.20 

92.30 

mg/ kg 

95 

09/01/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309010000 

0.24 

95.10 

90.10 

mg/ kg 

94 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-3 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Beryllium  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


BATCH  ID 


ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT  RESULT 
SPIKED  RECOVERED  UNIT 


% 


RECOVERY 


09/07/93 

09/07/93 

09/07/93 


07-SD-03-DS-01  M 

EMJA61309071000 

0.21 

103.00 

96.60 

mg/ kg 

94 

07-SD-03-DS-01  M 

EMJA61309071000 

0.21 

101.00 

94.80 

mg/ kg 

94 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309071000 

0.35 

95.10 

90.80 

mg/kg 

95 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


7  Below  acceptance  :  0 

93.7  Above  acceptance  :  0 

1.25  Acceptance  Criteria  75-125 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Cadmium 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/01/93 

ERA_216F-1 

EMJA61309010000 

110.00 

104.00 

mg/kg 

94 

09/01/93 

ERA_216F-2 

EMJA61309010000 

110.00 

103.00 

mg/kg 

94 

09/07/93 

ERA216F 

EMJA61309071000 

110.00 

106.00 

mg/ kg 

96 

09/07/93 

ERA216F 

EMJA61309071000 

110.00 

106.00 

mg/ kg 

96 

Number 

of  Samples 

4 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

95.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

1,15 

Acceptance  Criteria 

80-120 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


09/01/93 

07-SD-03-DS-01  MS 

EMJA61309010000 

0.22 

101.00 

89.90 

mg/kg 

89 

09/01/93 

07-SD-03-DS-01  MSD 

EMJA61309010000 

0.22 

103.00 

91.00 

mg/kq 

89 

09/01/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309010000 

0.11 

95.10 

84.00 

mg/kg 

88 

09/01/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309010000 

0.11 

97.20 

85.10 

mq/kq 

87 

09/07/93 

07-SD-03-DS-01  M 

EMJA61309071000 

0.52 

101.00 

90.30 

mg/ kg 

89 

09/07/93 

07-SD-03-DS-01  M 

EMJA61309071000 

0,52 

103,00 

92.20 

mg/kg 

89 

09/07/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309071000 

0.30 

95.10 

85.80 

mg/kg 

90 

Number  of  Samples  :  7 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  88.7 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  :  .95 

Acceptance 

Criteria 

75-125 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-4 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

0RI6, 

AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT 

SPIKED 

RECOVERED 

UNIT 

RECOVERY 

Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Calcium 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/01/93 

ERA_216F-1 

EMJA61309010000 

2040.00 

1900.00 

mg/ kg 

93 

09/01/93 

ERA^216F-2 

EMJA61309010000 

2040.00 

1890.00 

mg/ kg 

93 

09/07/93 

ERA216F 

EMJA61309071000 

2040.00 

1980.00 

mg/ kg 

97 

09/07/93 

ERA216F 

EMJA61309071000 

2040.00 

1970.00 

mg/ kg 

97 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


4 

95.0 

2.31 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  80^120 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


09/01/93 

07-SD-03-DS-01  MS 

EMJA61309010000 

7240.00 

5050.00 

12000.00 

mg/ kg 

94 

09/01/93 

07-SD-03-‘DS-01  MSD 

EMJA61309010000 

7240.00 

5130.00 

12900.00 

mg/ kg 

no 

09/01/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309010000 

3410.00 

4860.00 

8210.00 

mg/ kg 

99 

09/01/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309010000 

3410.00 

4760.00 

8030.00 

mg/ kg 

97 

09/07/93 

07-SD-03-DS-01  M 

EMJA61309071000 

7550.00 

5130.00 

13300.00 

mg/ kg 

112 

09/07/93 

07-SD-03-DS~01  M 

EMJA61309071000 

7550.00 

5050.00 

12400.00 

mg/ kg 

96 

09/07/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309071000 

3530.00 

4760,00 

8240.00 

mg/ kg 

99 

Number  of  Samples  :  7 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  101.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  :  7.07 

Acceptance  Criteria 

75-125 

Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Chromium 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/01/93 

09/01/93 

09/07/93 

09/07/93 

ERA_216F-1 

ERA_216F-2 

ERA216F 

ERA216F 

EMJA61309010000 

EMJA61309010000 

EMJA61309071000 

EMJA61309071000 

189.00 

189.00 

189.00 

189.00 

156.00 

158.00 

155.00 

158.00 

mg/ kg 
mg/ kg 
mg/ kg 
mg/ kg 

83 

84 

82 

84 

Number  of  Samples 

4 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

83.3 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

.96 

Acceptance  Criteria 

80-120 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


09/01/93 

07-SD-03-DS-01  MS 

EMJA61309010000 

13.50 

101.00 

108.00 

mg/kg 

93 

09/01/93 

07-SD-03-DS-01  MSD 

EMJA61309010000 

13.50 

103.00 

110.00 

mg/kg 

94 

09/01/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309010000 

14.40 

95.10 

106.00 

mg/ kg 

97 

09/01/93 

07A-SB-02’DS-02 

EMJA61309010000 

14.40 

97.20 

108.00 

mg/kg 

97 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-5 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Chromium  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


BATCH  ID 


ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT 
SPIKED  RECOVERED 


RESULT 

UNIT 


% 


RECOVERY 


09/07/93 

07-SD-03-DS-01  M 

EMJA61309071000 

13.40 

101.00 

106.00 

mg/ kg 

92 

09/07/93 

07-SD-03-DS-01  M 

EMJA61309071000 

13.40 

103.00 

109.00 

mg/ kg 

93 

09/07/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309071000 

14.50 

95.10 

104.00 

mg/kg 

94 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


7  Below  acceptance  :  0 

94.3  Above  acceptance  :  0 

1.98  Acceptance  Criteria  75-125 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Cobalt 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/01/93 

ERA_216F-1 

EMJA61309010000 

87.00 

79.30 

mq/kq 

91 

09/01/93 

ERA_216F-2 

EMJA61309010000 

87,00 

79.20 

mg/ kg 

91 

09/07/93 

ERA216F 

EMJA61309071000 

87.00 

80.20 

mg/kg 

92 

09/07/93 

ERA216F 

EMJA61309071000 

87.00 

79.90 

mg/ kg 

92 

Number  of  Samples 

4 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

91.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

.58 

Acceptance  Criteria 

80-120 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


09/01/93 

07-SD-03-DS-01  MS 

EMJA61309010000 

5.06 

101.00 

95.50 

mq/kq 

90 

09/01/93 

07-SD-03-DS-01  MSD 

EMJA61309010000 

5.06 

103.00 

97.50 

mg/kg 

90 

09/01/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309010000 

3.71 

97.20 

91.60 

mg/ kg 

91 

09/01/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309010000 

3.71 

95.10 

90.00 

mg/ kg 

91 

09/07/93 

07-SD-03-DS-01  M 

EMJA61309071000 

4.59 

101.00 

94.40 

mg/kg 

89 

09/07/93 

07-SD-03-DS-01  M 

EMJA61309071000 

4.59 

103.00 

96.70 

mg/ kg 

90 

09/07/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309071000 

3.38 

95.10 

89.30 

mg/kg 

90 

Number  of  Samples  :  7 

Mean  %  Recovery  :  90.1 

Standard  Deviation  :  .69 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  75-125 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-6 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES.  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ORIG. 

AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT  % 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT 

SPIKED 

RECOVERED 

UNIT  RECOVERY 

Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Copper 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/01/93 

ERA_216F-1 

EMJA61309010000 

141.00 

128.00 

mg/ kg 

91 

09/01/93 

ERA_216F-2 

EMJA61309010000 

141.00 

127.00 

mg/ kg 

90 

09/07/93 

ERA216F 

EMJA61309071000 

141.00 

127.00 

mg/ kg 

90 

09/07/93 

ERA216F 

EMJA61309071000 

141.00 

128.00 

mg/ kg 

90 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


4 

90.3 

.50 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  80-120 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


09/01/93 

07-SD-03-DS-01  MS 

EMJA61309010000 

19.90 

101.00 

112.00 

mg/kg 

92 

09/01/93 

07-SD-03-DS-01  MSD 

EMJA61309010000 

19.90 

103.00 

114.00 

mg/ kg 

91 

09/01/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309010000 

9.77 

97.20 

100.00 

mg/ kg 

93 

09/01/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309010000 

9.77 

95.10 

99.80 

mg/ kg 

95 

09/07/93 

07-SD-03-DS-01  M 

EMJA61309071000 

21,10 

101.00 

112.00 

mg/ kg 

90 

09/07/93 

07-SD-03-DS-01  M 

EMJA61309071000 

21.10 

103.00 

113.00 

mg/ kg 

90 

09/07/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309071000 

11.60 

95.10 

98.60 

mg/ kg 

91 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


7  Below  acceptance  :  0 

91.7  Above  acceptance  :  0 

1.80  Acceptance  Criteria  75-125 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Iron 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/01/93 

ERA^216F-1 

EMJA61309010000 

10800.00 

9060,00 

mg/ kg 

84 

09/01/93 

ERA_216F-2 

EMJA61309010000 

10800.00 

9440.00 

mg/ kg 

87 

09/07/93 

ERA216F 

EMJA61309071000 

10800,00 

9050.00 

mg/ kg 

84 

09/07/93 

ERA216F 

EMJA61309071000 

10800.00 

9490.00 

mg/ kg 

88 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


4 

85.8 

2.06 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  80-120 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


09/01/93 

07-SD-03-0S-01  MS 

EMJA61309010000 

13200,00 

5050.00 

17400.00 

mg/kg 

84 

09/01/93 

07-SD-03-DS-01  MSD 

EMJA61309010000 

13200.00 

5130.00 

17700.00 

mg/kg 

88 

09/01/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309010000 

8450.00 

4760,00 

13000.00 

mg/ kg 

96 

09/01/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309010000 

8450.00 

4860.00 

13400.00 

mg/kg 

102 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-7 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


SAMPLE  ID 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Iron  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


BATCH  ID 


ORIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY^ 


09/07/93 

09/07/93 

09/07/93 


07-SD-03-DS-01  M 
07-S0*’03-DS-01  M 
07A-SB-02-DS-02 


EMJA61309071000 

EMJA61309071000 

EMJA61309071000 


13200.00 

13200.00 

8420.00 


5130.00  17600.00 
5050.00  17200.00 
4760.00  12900.00 


mg/ kg  86 
mg/kg  81 
mg/ kg  94 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  75-125 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Lead 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/01/93 

09/01/93 

09/07/93 

09/07/93 

ERA_216F-1 

ERA_216F-2 

ERA216F 

ERA216F 

EMJA61309010000 

EMJA61309010000 

EMJA61309071000 

EMJA61309071000 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

91.50 

89.60 

89.40 

90.90 

mg/ kg 
mg/ kg 
mg/kg 
mg/ kg 

92 

90 

89 

91 

Number  of  Samples 

4 

Below 

acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

90.5 

Above 

acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

1.29 

Acceptance  Criteria 

75-125 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


09/01/93 

09/01/93 

09/01/93 

09/01/93 

09/07/93 

09/07/93 

09/07/93 


07-SD-03-DS-01  MS 
07-SD-03-DS-01  MSD 
07A-SB-02-DS-02 
07A-SB-02-DS-02 
07-SD-03-DS-01  M 
07-SD-03-DS-01  M 
07A-SB-02-DS-02 


EMJA61309010000 

10.00 

101.00 

103.00 

mg/kg 

92 

EMJA61309010000 

10.00 

103.00 

108.00 

mg/ kg 

95 

EMJA61309010000 

6.29 

95.10 

97.40 

mg/kg 

96 

EMJA61309010000 

6.29 

97.20 

98.00 

mg/kg 

94 

EMJA61309071000 

12.70 

101.00 

102.00 

mg/ kg 

88 

EMJA61309071000 

12-70 

103.00 

101.00 

mg/kg 

86 

EMJA61309071000 

8.66 

95.10 

92.20 

mg/kg 

88 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  75-125 


Date  Compiled;  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ORIG. 

AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT 

SPIKED 

RECOVERED 

UNIT 

RECOVERY 

Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Magnesium 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/01/93 

ERA_216F-1 

EMJA61309010000 

2050.00 

1680.00 

mg/kg 

82 

09/01/93 

ERA^216F-2 

EMJA61309010000 

2050.00 

1660.00 

mg/ kg 

81 

09/07/93 

ERA216F 

EMJA61309071000 

2050.00 

1650.00 

mg/kg 

81 

09/07/93 

ERA216F 

EMJA61309071000 

2050.00 

1650.00 

mg/ kg 

81 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


4 

81.3 

.50 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  80-120 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


09/01/93 

07-SD-03-DS-01  MS 

EMJA61309010000 

4030.00 

5050.00 

8940.00 

mg/ kg 

97 

09/01/93 

07-SD-03-DS-01  MSD 

EMJA61309010000 

4030.00 

5130.00 

9290.00 

mg/kg 

103 

09/01/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309010000 

2150.00 

4860.00 

7030.00 

mg/kg 

100 

09/01/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309010000 

2150.00 

4760.00 

6720.00 

mg/ kg 

96 

09/07/93 

07-SD-03-DS-01  M 

EMJA61309071000 

4000.00 

5130.00 

9150.00 

mg/ kg 

100 

09/07/93 

07-SD-03-DS-01  M 

EMJA61309071000 

4000.00 

5050.00 

8770.00 

mg/kg 

94 

09/07/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309071000 

2130.00 

4760.00 

6610.00 

mg/kg 

94 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


7  Below  acceptance  :  0 

97.7  Above  acceptance  :  0 

3.40  Acceptance  Criteria  75-125 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Manganese 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/01/93 

ERA^216F-1 

EMJA61309010000 

294.00 

263.00 

mg/kg 

89 

09/01/93 

ERA_216F-2 

EMJA61309010000 

294.00 

262.00 

mg/kg 

89 

09/07/93 

ERA216F 

EMJA61309071000 

294.00 

262.00 

mg/kg 

89 

09/07/93 

ERA216F 

EMJA61309071000 

294.00 

263.00 

mg/kg 

89 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


4 

89.0 

.00 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  80-120 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


09/01/93 

07-SD-03-DS-01  MS 

EMJA61309010000 

145.00 

101.00 

233.00 

mg/ kg 

87 

09/01/93 

07-SD-03-DS-01  MSD 

EMJA61309010000 

145.00 

103.00 

256.00 

mg/kg 

108 

09/01/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309010000 

149.00 

95.10 

233.00 

mg/kg 

89 

09/01/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309010000 

149.00 

97.20 

231.00 

mg/ kg 

85 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-9 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Manganese  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


BATCH  ID 


ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT 
SPIKED  RECOVERED 


RESULT 

UNIT 


% 


RECOVERY^ 


09/07/93 

09/07/93 

09/07/93 


07-SD-03-DS-01  M 

EMJA6130907i000 

145.00 

101.00 

231.00 

mg/ kg 

85 

07-SD-03-DS-01  M 

EMJA61309071000 

145.00 

103.00 

255.00 

mg/kg 

107 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309071000 

147.00 

95.10 

229.00 

mg/kg 

86 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


7  Below  acceptance  :  0 

92.4  Above  acceptance  :  0 

10.39  Acceptance  Criteria  75-125 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Molybdenum 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/01/93  ERA_216F-1 

09/01/93  ERA_216F-2 

09/07/93  ERA216F 

09/07/93  ERA216F 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


EMJA61309010000 

124.00 

121.00 

mg/kg 

97 

EHJA61309010000 

124.00 

120.00 

mg/ kg 

97 

EMJA61309071000 

124.00 

118.00 

mg/kg 

95 

EMJA61309071000 

124.00 

119.00 

mg/ kg 

96 

4 

96.3 

.96 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  80-120 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


09/01/93 

09/01/93 

09/01/93 

09/01/93 

09/07/93 

09/07/93 

09/07/93 


07-SD-03-DS-01  MS 
07-SD-03-DS-01  MSD 
07A-SB-02-DS-02 
07A-SB-02-DS-02 
07-SD-03-DS-01  M 
07-SD-03-DS-01  M 
07A-SB-02-DS-02 


EMJA61309010000 

0.55 

EMJA61309010000 

0.55 

EMJA61309010000 

0.55 

EMJA61309010000 

0.55 

EMJA61309071000 

0.64 

EMJA61309071000 

0.64 

EMJA61309071000 

0.09 

101.00 

91.50 

mg/kg 

90 

103.00 

92.50 

mg/kg 

90 

97.20 

87.30 

mg/kg 

89 

95.10 

85.90 

mg/ kg 

90 

103.00 

91.20 

mg/kg 

88 

101.00 

89.80 

mg/kg 

88 

95.10 

84.00 

mg/kg 

88 

Number  of  Samples 

:  7 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

;  89.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  1.00 

Acceptance  Criteria 

75-125 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  ^  SOIL  SAMPLES.  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ORIG. 

AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT 

SPIKED 

RECOVERED 

UNIT 

RECOVERY 

Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Nickel 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/01/93 

09/01/93 

09/07/93 

09/07/93 

ERA^216F-1 

ERA_216F-2 

ERA216F 

ERA216F 

EMJA61309010000 

EMJA61309010000 

EMJA61309071000 

EMJA61309071000 

79.60 

79.60 

79.60 

79.60 

73.60 

72.00 

75.90 

75.70 

mg/kg 
mg/ kg 
mg/kg 
mg/ kg 

92 

91 

95 

95 

Number  of  Samples 

4 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

93.3 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

2.06 

Acceptance  Criteria 

80-120 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


09/01/93 

07-SD-03-DS-01  MS 

EMJA61309010000 

16.90 

101.00 

105.00 

mg/kg 

87 

09/01/93 

07-SD-03-DS-01  MSD 

EMJA61309010000 

16.90 

103.00 

110.00 

mg/kg 

91 

09/01/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309010000 

11.20 

95.10 

97.80 

mg/kg 

91 

09/01/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309010000 

11.20 

97.20 

98.40 

mg/ kg 

90 

09/07/93 

07-SD-03-DS-01  M 

EMJA61309071000 

15.90 

101.00 

108.00 

mg/kg 

92 

09/07/93 

07-SD-03-DS-01  M 

EMJA61309071000 

15.90 

103.00 

112.00 

mg/ kg 

94 

09/07/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309071000 

10.60 

95.10 

97.60 

mg/kg 

91 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


7  Below  acceptance  :  0 

90.9  Above  acceptance  :  0 

2.12  Acceptance  Criteria  75-125 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Potassium 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/01/93 

ERA^216F-1 

EMJA61309010000 

2130.00 

1960.00 

mg/ kg 

92 

09/01/93 

ERA.216F-2 

EMJA61309010000 

2130.00 

1950.00 

mg/kg 

92 

09/07/93 

ERA216F 

EMJA61309071000 

2130.00 

1870.00 

mg/kg 

88 

09/07/93 

ERA216F 

EMJA61309071000 

2130.00 

1830.00 

mg/kg 

86 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


4 

89.5 

3.00 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  80-120 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


09/01/93 

07-SD-03-DS-01  MS 

EMJA61309010000 

515.00 

5050.00 

5420.00 

mg/kg 

97 

09/01/93 

07-SD-03-DS-01  MSD 

EMJA61309010000 

515.00 

5130.00 

5500.00 

mg/kg 

97 

09/01/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309010000 

248.00 

4760.00 

4910.00 

mg/kg 

98 

09/01/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309010000 

248.00 

4860.00 

5080.00 

mg/ kg 

100 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-11 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Potassium  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


BATCH  ID 


ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT 
SPIKED  RECOVERED 


RESULT 

UNIT 


RECOVERY 


09/07/93 

07-SD-03-DS-01  M 

EMJA61309071000 

525.00 

5050.00 

5090.00 

mg/ kg 

90 

09/07/93 

07-SD-03-DS-01  M 

EMJA61309071000 

525.00 

5130.00 

5170.00 

mg/ kg 

91 

09/07/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309071000 

248.00 

4760.00 

4640.00 

mg/kg 

92 

Number  of  Samples  :  7 

Mean  %  Recovery  :  95.0 

Standard  Deviation  :  3.92 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  75-125 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  ;  Selenium 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/01/93  ERA_216F-1 

09/01/93  ERA_216F-2 

09/07/93  ERA216F 

09/07/93  ERA216F 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


EMJA61309010000 

EMJA61309010000 

EMJA61309071000 

EMJA61309071000 


4 

104.0 

1.41 


99.10 

99.10 

99.10 

99.10 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


101.00 

mg/kg 

102 

104.00 

mg/ kg 

105 

104.00 

mg/kg 

105 

103.00 

mg/ kg 

104 

0 

0 

80-120 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


09/01/93 

07-SD-03-0S-01  MS 

09/01/93 

07-SD-03-DS-01  MSD 

09/01/93 

07A-SB-02-DS-02 

09/01/93 

07A-SB-02-DS-02 

09/07/93 

07-SD-03-0S-01  M 

09/07/93 

07-SD-03-DS-01  M 

09/07/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309010000 

3.33 

EMJA61309010000 

3.33 

EMJA61309010000 

1.41 

EMJA61309010000 

1.41 

EMJA61309071000 

4.30 

EMJA61309071000 

4.30 

EMJA61309071000 

3.34 

101.00 

104.00 

mg/kg 

100 

103.00 

97.70 

mg/ kg 

92 

97.20 

93.10 

mg/kg 

94 

95.10 

89.30 

mg/kg 

92 

101.00 

92.80 

mg/ kg 

88 

103.00 

96,50 

mg/kg 

90 

95.10 

92.20 

mg/kg 

93 

Number  of  Samples 

:  7 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  92.7 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  3.77 

Acceptance  Criteria 

75-125 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


date  ORIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  BATCH  ID  RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Silver 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/01/93  ERA_216F>1  EMJA61309010000  124.00  120.00  mg/kg  97 

09/01/93  ERA^216F-2  EMJA61309010000  124.00  120.00  mg/kg  97 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


2 

97.0 

.00 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  80-120 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


09/01/93 

07-SD-03-DS-01  MS 

EMJA61309010000 

- 

0.55 

101.00 

88.30 

mg/kg 

88 

09/01/93 

07-SD-03-DS-01  MSD 

EMJA61309010000 

- 

0.55 

103.00 

87.30 

mg/kg 

86 

09/01/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309010000 

- 

0.16 

97.20 

87.60 

mg/kg 

90 

09/01/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309010000 

- 

0.16 

95.10 

85.70 

mg/ kg 

90 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


4  Below  acceptance  :  0 

88.5  Above  acceptance  :  0 

1.91  Acceptance  Criteria  75-125 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Sodium 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/01/93 

ERA„216F-1 

EMJA61309010000 

527.00 

463.00 

mg/ kg 

88 

09/01/93 

ERA_216F-2 

EMJA61309010000 

527.00 

460.00 

mg/kg 

87 

09/07/93 

ERA216F 

EMJA61309071000 

527.00 

458.00 

mg/kg 

87 

09/07/93 

ERA216F 

EMJA61309071000 

527.00 

453.00 

mg/kg 

86 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


4 

87.0 

.82 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  80-120 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


09/01/93 

07-SD-03-DS-01  MS 

EMJA61309010000 

334.00 

5050.00 

5220.00 

mg/ kg 

97 

09/01/93 

07-SD-03-DS-01  MSD 

EMJA61309010000 

334.00 

5130.00 

5280.00 

mg/ kg 

96 

09/01/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309010000 

81.50 

4860.00 

4710.00 

mg/kg 

95 

09/01/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309010000 

81.50 

4760.00 

4610.00 

mg/ kg 

95 

09/07/93 

07-SD-03-DS-01  M 

EMJA61309071000 

334.00 

5130.00 

5210.00 

mg/kg 

95 

09/07/93 

07-SD-03-DS-01  M 

EMJA61309071000 

334.00 

5050.00 

5130.00 

mg/ kg 

95 

09/07/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309071000 

84.10 

4760.00 

4610.00 

mg/kg 

95 

Number 

of  Samples  :  7 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery  :  95.4  Above  acceptance  :  0 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-13 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  ;  Sodium  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

Standard  Deviation 


BATCH  ID 


ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT 
SPIKED  RECOVERED 


RESULT 

UNIT 


RECOVERY- 


.79 


Acceptance  Criteria  75-125 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Thallium 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/01/93 

ERA_216F-1 

EMJA61309010000 

67.90 

62.00 

mg/ kg 

91 

09/01/93 

ERA^216F-2 

EMJA61309010000 

67.90 

61.50 

mg/kg 

91 

09/07/93 

ERA216F 

EMJA61309071000 

67.90 

63.60 

mg/ kg 

94 

09/07/93 

ERA216F 

EMJA61309071000 

67.90 

64.80 

mg/kg 

95 

Number 

of  Samples 

4 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

92.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

2.06 

Acceptance  Criteria 

80-120 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


09/01/93 

09/01/93 

09/01/93 

09/01/93 

09/07/93 

09/07/93 

09/07/93 


07-SD-03-DS-01  MS 
07-SD-03-DS-01  MSD 
07A-SB-02-DS-02 
07A-SB-02-DS-02 
07-SD-03-DS-01  M 
07-SD-03-DS-01  M 
07A-SB-02-DS-02 


EMJA61309010000 

0.96 

EMJA61309010000 

0.96 

EMJA61309010000 

- 

2.73 

EMJA61309010000 

- 

2.73 

EMJA61309071000 

1.16 

EMJA61309071000 

1.16 

EMJA61309071000 

- 

1.58 

101.00 

91.90 

mg/kg 

90 

103.00 

88.80 

mg/kg 

86 

95.10 

82-50 

mg/kg 

90 

97.20 

85.80 

mg/ kg 

91 

103.00 

93.70 

mg/kg 

90 

101.00 

92.70 

mg/ kg 

91 

95.10 

87.20 

mg/ kg 

93 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


7 

90.1 

2.12 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  75-125 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Vanadium 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/01/93 

ERA_216F-1 

EMJA61309010000 

84.80 

76.30 

mg/kg 

90 

09/01/93 

ERA_216F-2 

EMJA61309010000 

84.80 

76.30 

mg/kg 

90 

09/07/93 

ERA216F 

EMJA61309071000 

84.80 

75.30 

mg/kg 

89 

09/07/93 

ERA216F 

EMJA61309071000 

84.80 

74.30 

mg/kg 

88 

Number  of  Samples 

4 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

89.3 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviati 

on 

.96 

Acceptance  Criteria 

80-120 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B‘3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ORIG. 

AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT  % 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT 

SPIKED 

RECOVERED 

UNIT  RECOVERY 

Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Vanadium  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


09/01/93 

07-SD-03-DS-01  MS 

EMJA61309010000 

22.90 

101.00 

122.00 

mg/ kg 

98 

09/01/93 

07-SD-03-DS-01  MSD 

EMJA61309010000 

22.90 

103.00 

125.00 

mg/ kg 

99 

09/01/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309010000 

23.50 

97.20 

123.00 

mg/ kg 

102 

09/01/93 

07A-SB>02-DS~02 

EMJA61309010000 

23.50 

95.10 

120.00 

mg/ kg 

101 

09/07/93 

07-SD-03-DS-01  M 

EMJA61309071000 

23.00 

103.00 

121.00 

mg/ kg 

96 

09/07/93 

07>SD-03-DS-01  M 

EMJA61309071000 

23.00 

101.00 

119.00 

mg/ kg 

95 

09/07/93 

07A~SB-02-DS-02 

EMJA61309071000 

23.30 

95.10 

116.00 

mg/ kg 

98 

Number  of  Samples  :  7  Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery  :  98.4  Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation  :  2.51  Acceptance  Criteria  /S-IZS 

Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Zinc 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/01/93 

09/01/93 

09/07/93 

09/07/93 

ERA_216F-1 

ERA_216F-2 

ERA216F 

ERA216F 

EMJA61309010000 

EMJA61309010000 

EMJA61309071000 

EMJA61309071000 

197.00 

197.00 

197.00 

197.00 

174.00 

172.00 

176.00 

176.00 

mg/ kg 
mg/ kg 
mg/ kg 
mg/ kg 

88 

88 

89 

89 

Number  of  Samples 

4 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

88.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

.58 

Acceptance  Criteria 

80-120 

Type  of  Spike  :  Matrix 

Spike 

09/01/93 

07-SD-03-DS-01  MS 

EMJA61309010000 

72.40 

101.00 

159.00 

mg/ kg 

86 

09/01/93 

07-SD-03-DS-01  MSD 

EMJA61309010000 

72.40 

103.00 

164.00 

mg/ kg 

90 

09/01/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309010000 

22.40 

97.20 

109.00 

mg/ kg 

89 

09/01/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309010000 

22.40 

95.10 

106.00 

mg/ kg 

88 

09/07/93 

07-SD-03-DS-01  M 

EMJA61309071000 

73.20 

101.00 

160.00 

mg/ kg 

86 

09/07/93 

07-SD-03-DS-01  M 

EMJA61309071000 

73.20 

103.00 

166.00 

mg/ kg 

90 

09/07/93 

07A-SB-02-DS-02 

EMJA61309071000 

22.90 

95.10 

107.00 

mg/ kg 

89 

Number  of  Samples  :  7 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery  :  88.3 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  :  1.70 

1 

Acceptance  Criteria 

75-125 

Date  Compiled:  30  April 

1994.  NO  =  Not  Detected  NC  =  Not 

Calculable 

NS  = 

Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-15 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


SAMPLE  ID 


BATCH  ID 


ORIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY 


Method  :  SW7060  -  Arsenic 
Spiked  Analyte  :  Arsenic 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/08/93 

ERA_216F 

AAZ3_309080807 

67.7000 

71.2000 

mg/ kg 

105 

09/08/93 

ERA_216F 

AAZ3_309080807 

67.7000 

73.6000 

mg/ kg 

109 

09/08/93 

LCS933859 

AAZ3_309080807 

20.0000 

17.3000 

mg/kg 

87 

09/08/93 

LCSD933859 

AAZ3_309080807 

20.0000 

16.8000 

mg/ kg 

84 

09/13/93 

ERA_216 

AAZ3_309131344 

67.7000 

77.6000 

mg/kg 

115 

09/13/93 

ERA^216 

AAZ3_309131344 

67.7000 

76.6000 

mg/ kg 

113 

09/13/93 

ERA^216F 

AAZ3_309131344 

67.7000 

78.0000 

mg/ kg 

115 

09/13/93 

LCS933906 

AAZ3_309131344 

20.0000 

19.6000 

mg/ kg 

98 

09/13/93 

LCS933906 

AAZ3_309131344 

20.0000 

19.2000 

mg/ kg 

96 

09/13/93 

LCSD933906 

AAZ3_309131344 

20.0000 

19.6000 

mg/kg 

98 

09/09/93 

ERA^2i6F 

AAZ4_309091104 

67.7000 

73.2000 

mg/ kg 

108 

09/09/93 

ERA_216F 

AAZ4_309091104 

67.7000 

70.3000 

mg/ kg 

104 

09/09/93 

ERA_216F 

AAZ4_309091104 

67.7000 

82.3000 

mg/ kg 

122 

09/09/93 

ERA_216F 

AAZ4_309091104 

67.7000 

82.3000 

mg/ kg 

122 

09/09/93 

LCS933885 

AAZ4_3  09091 104 

20.0000 

18.7000 

mg/kg 

93 

09/09/93 

LCS933886 

AAZ4_309091104 

20.0000 

18.5000 

mg/kg 

93 

09/09/93 

LCSD933885 

AAZ4_309091104 

20.0000 

18.7000 

mg/ kg 

94 

09/09/93 

LCSD933886 

AAZ4_309091104 

20.0000 

17.8000 

mg/kg 

89 

09/10/93 

ERA_216F 

AAZ4_309100912 

67.7000 

76.2000 

mg/ kg 

113 

09/10/93 

ERA_216F 

AAZ4_309100912 

67.7000 

78.2000 

mg/kg 

116 

09/10/93 

LCS933858 

AAZ4_309100912 

20.0000 

18.2000 

mg/ kg 

91 

09/10/93 

LCSD933858 

AAZ4_309100912 

20.0000 

18.6000 

mg/ kg 

93 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


22 

102.6 

11.71 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  75-125 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


09/08/93 

05-S8-05-DS-02  M 

09/08/93 

05-SB-05-DS-02  M 

09/13/93 

07A-SB-02-DS-02 

09/13/93 

07A-SB-02-DS-02 

09/13/93 

07A-SB-02-DS-02 

09/13/93 

07A-SB-02-DS-02 

09/09/93 

05-SS-20-DS-01  M 

09/09/93 

05-SS-20-DS-01  M 

09/09/93 

06-SB-03-01  MS 

09/09/93 

06-SB-03-01  MSD 

09/10/93 

06-SS-11-DS-01  M 

09/10/93 

06-SS-11-DS-01  M 

09/10/93 

07-SD-03-DS-01  M 

09/10/93 

07-SD-03-DS-01  M 

Number 

of  Samples  :  ] 

Mean  %  Recovery  :  94.5 


AAZ3_309080807 

6.3400 

21.6000 

26.9000 

mg/kg 

95 

AAZ3_309080807 

6.3400 

21.1000 

26.7000 

mg/ kg 

96 

AAZ3_3  0913 1344 

5.9000 

19.7000 

22.8000 

mg/kg 

86 

AAZ3_309131344 

2.8500 

19.7000 

20.9000 

mg/kg 

92 

AAZ3_309131344 

5.9000 

19.7000 

20.7000 

mg/kg 

75 

AAZ3_309131344 

2.8500 

19.7000 

21.4000 

mg/kg 

94 

AAZ4_309091104 

5.4000 

17.4000 

21.7000 

mg/kg 

94 

AAZ4_309091104 

5.4000 

17.6000 

23.3000 

mg/kg 

102 

AAZ4_309091104 

7.5100 

15.8000 

22.8000 

mg/kg 

97 

AAZ4_309091104 

7.5100 

15.9000 

22.5000 

mg/kg 

95 

AAZ4_309100912 

5.5400 

16.1000 

20.8000 

mg/kg 

95 

AAZ4_309100912 

5.5400 

16.0000 

21.1000 

mg/kg 

97 

AAZ4_309100912 

3.3000 

19.9000 

24.2000 

mg/kg 

105 

AAZ4_309100912 

3.3000 

19.9000 

23.3000 

mg /kg 

100 

Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 


Date  Compiled;  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-16 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF 

SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA 

1993  EVENT 

DATE 

ORIG. 

AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT 

SPIKED 

RECOVERED 

UNIT 

RECOVERY 

•  . 

Method  :  SW7060 

-  Arsenic 

Spiked  Analyte  :  Arsenic 

continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

Standard  Deviation  : 

7.19 

Acceptance  Criteria  75 

-125 

Method  :  SW7421 

-  Lead 

Spiked  Analyte  :  Lead 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/10/93 

ERA216G-1 

AAZ1_309101400 

100.0000 

98.0000 

mg/ kg 

98 

09/10/93 

ERA216G-2 

AAZ1__309101400 

100.0000 

98.0000 

mg/ kg 

98 

09/10/93 

ERA_216G-1 

AAZU09101400 

100,0000 

92.0000 

mg/ kg 

92 

09/10/93 

ERA^216G-2 

AAZ1_309101400 

100.0000 

92.0000 

mg/ kg 

92 

09/10/93 

LCS934186 

AAZ1_309101400 

20.0000 

21.2000 

mg/ kg 

106 

09/10/93 

LCS934186 

AAZ1_309101400 

20.0000 

20.4000 

mg/ kg 

102 

09/10/93 

LCS934186 

AAZ1_309101400 

20.0000 

20.4000 

mg/ kg 

102 

09/10/93 

LCSD934186 

AAZ1_309101400 

20.0000 

21.6000 

mg/ kg 

108 

09/03/93 

ERA216F-1 

AAZ2_309030900 

100.0000 

93.0000 

mg/ kg 

93 

09/03/93 

ERA216F-2 

AAZ2_309030900 

100.0000 

90.6000 

mg/ kg 

91 

09/03/93 

ERA216F-2 

AAZ2_309030900 

100.0000 

96.4000 

mg/ kg 

96 

09/07/93 

ERA216F-1 

AAZ2_309070900 

100.0000 

92.4000 

mg/kg 

92 

09/07/93 

ERA216F-2 

AAZ2_309070900 

100.0000 

94.8000 

mg/kg 

95 

09/07/93 

ERA216F-2 

AAZ2_309070900 

100.0000 

91.2000 

mg/ kg 

91 

09/07/93 

LCSD933858 

AAZ2_309070900 

0.2000 

0.2020 

mg/kg 

101 

09/08/93 

ERA_216F-1 

AAZ2_309081800 

100.0000 

88.0000 

mg/ kg 

88 

09/08/93 

ERA_216F~2 

AAZ2_309081800 

100.0000 

90.0000 

mg/ kg 

90 

09/08/93 

LCS933886 

AAZ2_309081800 

20.0000 

19.6000 

mg/ kg 

98 

09/08/93 

LCS933886 

AAZ2_309081800 

20.0000 

19.6000 

mg/ kg 

98 

09/14/93 

ERA_216G-1 

AAZ2_309141500 

100.0000 

96.0000 

mg/kg 

96 

09/14/93 

ERA_2166’-2 

AAZ2__309141500 

100.0000 

93.1000 

mg/ kg 

93 

09/14/93 

LCS934358 

AAZ2_309141500 

20.0000 

20.4000 

mg/kg 

102 

09/14/93 

LCS934358 

AAZ2_309141500 

20.0000 

20.4000 

mg/ kg 

102 

09/14/93 

ERA_216G-1 

AAZ2_309141900 

100.0000 

94.0000 

mg/ kg 

94 

09/14/93 

ERA_216G-2 

AAZ2__309141900 

100,0000 

93.1000 

mg/ kg 

93 

09/14/93 

LCS934358 

AAZ2_309141900 

20.0000 

20.4000 

mg/ kg 

102 

09/14/93 

LCS934358 

AAZ2_309141900 

20.0000 

20,4000 

mg/ kg 

102 

Number  of  Samples  : 

27 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery  : 

96.9 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation  : 

5.23 

Acceptance  Criteria  75 

-125 

Type  of  Spike  :  Matrix 

Spi  ke 

09/10/93 

05-SS-20-DS-01 

M 

AAZ1_309101400 

7.3800 

18,5000 

28.6000 

mg/ kg 

115 

09/10/93 

05-SS-20-DS-01 

M 

AAZ1_309101400 

6.6400 

18.9000 

28.4000 

mg/ kg 

115 

09/10/93 

05-SS-20-DS-01 

M 

AAZ1_309101400 

6.6400 

18,5000 

26.8000 

mg/kg 

109 

Date  Compiled:  30  April 

1994  ND  =  Not 

Detected  NC  =  Not 

Calculable 

NS  =  Not 

Specified 

NR  =  Not  Reported  *  = 

Value  considered  suspect, 

refer  to  QC  report 

B3-17 

TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


Method  ;  SW7421  -  Lead 
Spiked  Analyte  :  Lead  continued 


Type  of  Spike  ;  Matrix  Spike 


09/1 D/93 
09/03/93 
09/03/93 
09/03/93 
09/03/93 
09/07/93 
09/07/93 
09/07/93 
09/07/93 
09/08/93 
09/08/93 
09/08/93 
09/08/93 
09/14/93 
09/14/93 
09/14/93 
09/14/93 


05-SS-20-DS-01 

05-SB-05-DS-02 

05-SB-05-DS-02 

05-SB-05-DS-02 

05-SB-05-DS-02 

06-SS-11-DS-01 

06-SS-11-DS-01 

07-SD-03-DS-01 

07-SD-03-DS-01 

06-SB-03-01  MS 

06-SB-03-01  MS 

06-SB-03-01  MSD 

06-SB-03-01  MSD 

07A-SB-02-DS-02 

07A-SB-02-DS-02 

07A-SB-02-DS-02 

07A-SB-02-DS-02 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


BATCH  ID 


ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT 
SPIKED  RECOVERED 


RESULT 

UNIT 


% 


RECOVERY 


M  AAZ1_309101400 

H  AAZ2_309030900 

M  AAZ2_309030900 

H  AAZ2_309030900 

M  AAZ2_309030900 

M  AAZ2_309070900 

M  AAZ2_309070900 

M  AAZ2_309070900 

M  AAZ2_309070900 

AAZ2_309081800 
AAZ2_309081800 
AAZ2_309081800 
AAZ2_309081800 
AAZ2_309141500 
AAZ2_309141500 
AAZ2_309141900 
AAZ2_309141900 


20 

90.1 

36.21 


7.3800 

18.5000 

6.0100 

21.5000 

6.0100 

21.0000 

6.4700 

21.5000 

6.4700 

21.0000 

40.1000 

16.1000 

40.1000 

16.0000 

6.3300 

20.0000 

6.3300 

20.0000 

76.8000 

15.8000 

81,6000 

15.8000 

76.8000 

15.9000 

81.6000 

15.9000 

6,9500 

20.1000 

6.9500 

20.1000 

6.1300 

20.1000 

6.1300 

20.1000 

Below  acceptance  : 

Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria  7 

29.5000 

mg/kg 

120 

31.0000 

mg/kg 

116 

29.2000 

mg/ kg 

110 

31.9000 

mg/ kg 

118 

30.3000 

mg/ kg 

114 

48.0000 

mg/ kg 

49 

42.9000 

mg/ kg 

18 

27.7000 

mg/kg 

107 

28.9000 

mg/kg 

113 

84,8000 

mg/ kg 

51 

86.4000 

mg/ kg 

30 

80.0000 

mg/ kg 

20 

91.2000 

mg/kg 

61 

28.2000 

mg/kg 

105 

29,2000 

mg/kg 

no 

28.2000 

mg/ kg 

no 

28.2000 

mg/kg 

no 

125 


Method  :  SW7471  -  Mercury 
Spiked  Analyte  ;  Mercury 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/01/93  ERA_216F  AAZ4 309012045 

09/01/93  ERA_216F  AAZ4_309012045 


2.36  2.61  mg/kg  111 

2.36  2.60  mg/kg  110 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


2 

110.5 

.71 


Below  acceptance  ;  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  80-120 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


09/01/93  07-SD-03-DS-01  M 

09/01/93  07-SD-03-DS-01  M 

09/01/93  07A-SB-02-DS-02 

09/01/93  07A-SB-02-DS-02 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


4 

104.8 

2.63 


AAZ4_309012045 

AAZ4_309012045 

AAZ4_309012045 

AAZ4_309012045 


0.03  0.67 

0.03  0.67 

0.00  0.69 

0.00  0.69 

Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 


0.70 

mg/kg 

101 

0.73 

mg/kg 

105 

0.74 

mg/kg 

107 

0.73 

mg/kg 

106 

Acceptance  Criteria  75-125 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


ORIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

RESULT  —  SPIKED  RECOVERED - UNIT - RECGVE-RT 


Method  :  SW7740  -  Selenium 
Spiked  Analyte  :  Selenium 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/07/93 

ERA216F-1 

AAZ4_ 

.309070909 

99.0000  111.0000 

mg/kg 

112 

09/07/93 

ERA216F-1 

AAZ4_ 

.309070909 

99.0000  109.0000 

mg/ kg 

no 

09/07/93 

ERA216F‘2 

AAZ4_ 

.309070909 

99.0000  109.0000 

mg/kg 

no 

09/07/93 

ERA216F-2 

AAZ4__ 

.309070909 

99.0000  115.0000 

mg/ kg 

116 

Number  of  Samples 

4 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

:  112.0 

Above  acceptance  :  4 

Standard  Deviation 

:  2.83 

Acceptance  Criteria  75-125 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

09/07/93  07-SD-03-DS-01  M 
09/07/93  07-SD-03-DS-01  M 
09/07/93  07A-SB-02-DS-02 
09/07/93  07A-SB-02-DS-02 

AAZ4_309070909 

AAZ4_309070909 

AAZ4_309070909 

AAZ4_309070909 

0.6270  5.0000  4.7400 

0.6270  5.0000  4.8000 

1.4400  4.9500  6.3900 

1.4400  4.9500  6.0700 

mg/kg 
mg/ kg 
mg/kg 
mg/kg 

82 

84 

100 

94 

Number  of  Samples  :  4 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery  :  90.0 

Above  acceptance  :  4 

Standard  Deviation  :  8.49 

Acceptance  Criteria  75-125 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  1,1 

1-Trichloroethane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/11/93 

LCS935185 

MS4501310nn04 

20.00 

19.10 

ug/kg 

96 

10/11/93 

LCSD935186 

MS4501310nn04 

20.00 

20.60 

ug/kg 

103 

10/11/93 

LCS935218 

MS4501310121020 

20.00 

20.30 

ug/kg 

101 

10/11/93 

LCSD935219 

MS4501310121020 

20.00 

24.90 

ug/kg 

125 

10/13/93 

LCS935244 

MS4501310131421 

20.00 

22.00 

ug/kg 

no 

10/13/93 

LCSD935245 

MS4501310131421 

20.00 

20.10 

ug/kg 

101 

Number  of  Samples  : 

6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery  : 

106.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard 

Deviation  : 

10.35 

Acceptance  Criteria 

52- 

-162 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-19 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


BATCH  ID 


ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT 
SPIKED  RECOVERED 


RESULT 

UNIT 


% 


RECOVERY^ 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  1,1,2,2-Tetrachloroethane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/11/93 

LCS935185 

10/11/93 

LCSD935186 

10/11/93 

LCS935218 

10/11/93 

LCSD935219 

10/13/93 

LCS935244 

10/13/93 

LCSD935245 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


MS4501310111104 

MS4501310111104 

MS4501310i21020 

MS4501310121020 

MS4501310131421 

MS4501310131421 


6 

130.2 

22.12 


20.00 

20.00 

20.00 

20.00 

20.00 

20.00 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


23.80 

ug/kg 

119 

24.10 

ug/kg 

120 

22.20 

ug/kg 

111 

33.90 

ug/kg 

170 

23.70 

ug/kg 

119 

28.30 

ug/kg 

142 

0 

1 

6-157 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  1 , 1 ,2-Tri chi oroethane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/11/93 

10/11/93 

10/11/93 

10/11/93 

10/13/93 

10/13/93 


LCS935185 

LCSD935186 

LCS935218 

LCSD935219 

LCS935244 

LCSD935245 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


MS4501310111104 

MS4501310111104 

MS4501310121020 

MS4501310121020 

MS4501310131421 

MS4501310131421 


6 

105.0 

17.67 


20.00 

25.20 

ug/kg 

126 

20.00 

23.40 

ug/kg 

117 

20.00 

20,00 

ug/kg 

100 

20.00 

22,10 

ug/kg 

111 

20.00 

20.30 

ug/kg 

101 

20.00 

14.90 

ug/kg 

75 

Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  52-150 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  1 , 1-Dichloroethane 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/11/93 

LCS935185 

MS4501310111104 

10/11/93 

LCSD935186 

MS4501310111104 

10/11/93 

LCS935218 

MS4501310121020 

10/11/93 

LCSD935219 

MS4501310121020 

10/13/93 

LCS935244 

MS4501310131421 

10/13/93 

LCSD935245 

MS4501310131421 

Number  of  Samples  : 

6 

Mean  %  Recovery 

99.0 

Standard  Deviation  : 

7.38 

20, 

,00 

18. 

50 

ug/kg 

92 

20. 

,00 

18. 

40 

ug/kg 

92 

20. 

,00 

19. 

00 

ug/kg 

95 

20, 

00 

22. 

00 

ug/kg 

no 

20. 

00 

20. 

00 

ug/kg 

100 

20. 

00 

21. 

00 

ug/kg 

105 

Below  acceptance  : 

0 

Above  acceptance  : 

0 

Acceptance  Criteri 

a 

59’ 

’155 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

0RI6. 

AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT 

SPIKED 

RECOVERED 

UNIT 

RECOVERY 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  1 , 1-Dichloroethene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/11/93 

LCS935185 

MS4501310111104 

20.00 

17.90 

ug/kg 

89 

10/11/93 

LCSD935186 

MS4501310111104 

20.00 

17.90 

ug/kg 

90 

10/11/93 

LCS935218 

MS4501310121020 

20.00 

18.90 

ug/kg 

94 

10/11/93 

LCSD935219 

MS4501310121020 

20.00 

21.30 

ug/kg 

106 

10/13/93 

LCS935244 

MS4501310131421 

20.00 

22.40 

ug/kg 

112 

10/13/93 

LCSD935245 

MS4501310131421 

20.00 

19.30 

ug/kg 

96 

Number  of  Samples 

6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

97.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

9.22 

Acceptance  Criteria 

D-234 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


08/16/93 

Ol‘SB-03-02 

8240*9360057 

0.03 

0.02 

mg/kg 

95 

08/16/93 

Ol-SB-03-02 

8240*9360057 

0.03 

0.03 

mg /kg 

98 

08/17/93 

01-SB-03-DS-01 

8240*9360059 

0.03 

0.02 

mg/ kg 

88 

08/17/93 

01-SB’03-DS“01 

8240*9360059 

0.03 

0.02 

mg/ kg 

77 

08/18/93 

05-SB-05-DS-02 

8240*9360061 

0.03 

0.03 

mg/ kg 

132 

08/18/93 

05-SB-05-DS-02 

8240*9360061 

0.03 

0.02 

mg/ kg 

92 

08/19/93 

05-SB-05-02 

8240*9360063 

2.67 

2.20 

mg/kg 

82 

08/19/93 

05-SB-05-02 

8240*9360063 

2.67 

2.15 

mg/ kg 

81 

08/23/93 

lO-SB-04-04 

8240*9360066 

0.02 

0.02 

mg/ kg 

101 

08/23/93 

lO-SB-04-04 

8240*9360066 

0.02 

0.02 

mg/kg 

92 

08/23/93 

05-S8-06-02 

8240*9360067 

2.35 

1.75 

mg/kg 

74 

08/23/93 

05-SB-06-02 

8240*9360067 

2.35 

1.47 

mg/kg 

63 

08/24/93 

09-SB-01-04 

8240*9360068 

0.03 

0.03 

mg/ kg 

96 

08/24/93 

09-SB-01-04 

8240*9360068 

0.03 

0.03 

mg/ kg 

95 

08/27/93 

07-SD-03-DS-01 

8240*9360074 

2.82 

2.45 

mg/kg 

87 

08/27/93 

07-SD-03-DS-01 

8240*9360074 

2.82 

2.48 

mg/kg 

88 

10/13/93 

07-HA-05-DS-02 

MS4501310121020 

ND 

292.00 

196.00 

ug/kg 

67 

10/13/93 

07-HA-05-DS-02 

MS4501310121020 

ND 

303.00 

223.00 

ug/kg 

74 

10/13/93 

07-HA-06-02 

MS4501310131421 

ND 

3020.00 

637.00 

ug/kg 

21 

10/13/93 

07-HA-06-02 

MS4501310131421 

ND 

3020.00 

2080.00 

ug/kg 

69 

10/13/93 

07-HA-12-01 

MS4501310131421 

ND 

101.00 

71.60 

ug/kg 

71 

10/13/93 

07-HA-12-01 

MS4501310131421 

ND 

100.00 

68.40 

ug/kg 

68 

Number  of  Samples 

:  22 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  82,3 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  20.58 

Acceptance  Criteria 

D-234 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-21 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


SAMPLE  ID 


BATCH  ID 


ORIG.  AMOUNT  AMOUNT 

RESULT  SPIKED  RECOVERED 


RESULT  % 

UNIT  RECOVERY 


Method 
Spiked  Analyte 


SW8240  -  Volatile  Organics 
l,2~Dichloroethane 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  1 ,2~Dichloropropane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/11/93 

LCS935185 

MS4501310111104 

20.00 

21.30 

ug/kg 

106 

10/11/93 

LCSD935186 

MS4501310111104 

20.00 

21.10 

ug/kg 

106 

10/11/93 

LCS935218 

MS4501310121020 

20.00 

21.10 

ug/kg 

106 

10/11/93 

LCSD935219 

MS4501310121020 

20.00 

24.30 

ug/kg 

121 

10/13/93 

LCS935244 

MS4501310131421 

20.00 

20.00 

ug/kg 

100 

10/13/93 

LCSD935245 

MS4501310131421 

20.00 

20.30 

ug/kg 

102 

Number  of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  106.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  7.39 

Acceptance  Criteria 

D- 

•210 

Method 
Spiked  Analyte 


SW8240  -  Volatile  Organics 
2-Butanone(MEK) 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/11/93 

LCS935185 

MS4501310111104 

100.00 

123.00 

ug/kg 

123 

10/11/93 

LCSD935186 

<  MS4501310111104 

100.00 

96.30 

ug/kg 

96 

10/11/93 

LCS935218 

MS4501310121020 

100.00 

127.00 

ug/kg 

127 

10/11/93 

LCSD935219 

MS4501310121020 

100.00 

124,00 

ug/kg 

124 

10/13/93 

LCS935244 

MS4501310131421 

100.00 

108.00 

ug/kg 

108 

10/13/93 

LCSD935245 

MS4501310131421 

100.00 

147.00 

ug/kg 

147 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


6 

120.8 

17.43 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  1 

Acceptance  Criteria  55-127 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


NS  =  Not  Specified 


10/11/93 

LCS935185 

MS4501310111104 

20.00 

20.50 

ug/kg 

103 

10/11/93 

LCSD935186 

MS4501310111104 

20.00 

19.60 

ug/kg 

98 

10/11/93 

LCS935218 

MS4501310121020 

20.00 

22.60 

ug/kg 

113 

10/11/93 

LCSD935219 

MS4501310121020 

20.00 

25.90 

ug/kg 

130 

10/13/93 

LCS935244 

MS4501310131421 

20.00 

20.00 

ug/kg 

100 

10/13/93 

LCSD935245 

MS4501310131421 

20.00 

22.60 

ug/kg 

113 

Number  of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  109.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  11.91 

Acceptance  Criteria 

49- 

-155 

B3-22 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES.  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ORIG. 

AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT  % 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT 

SPIKED 

RECOVERED 

UNIT  RECOVERY 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  2-Chloroethyl  vinyl  ether 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/11/93 

LCS935185 

MS450131011110.4 

20.00 

35.70 

ug/kg 

179 

10/11/93 

LCSD935186 

MS4501310111104 

20.00 

34.10 

ug/kg 

170 

10/11/93 

LCS935218 

MS4501310121020 

20.00 

36.80 

ug/kg 

184 

10/11/93 

LCSD935219 

MS4501310121020 

20.00 

44.60 

ug/kg 

223 

10/13/93 

LCS935244 

MS4501310131421 

20.00 

34.00 

ug/kg 

170 

10/13/93 

LCSD935245 

MS4501310131421 

20.00 

43.60 

ug/kg 

218 

Number 

of  Samples 

:  6 

Below 

acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  190.7 

Above 

acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  23.78 

Acceptance  Criteria 

.  D-305 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  2-Hexanone 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/11/93 

LCS935185 

MS4501310111104 

100.00 

124.00 

ug/kg 

124 

10/11/93 

LCSD935186 

MS4501310111104 

100.00 

102.00 

ug/kg 

102 

10/11/93 

LCS935218 

MS4501310121020 

100.00 

113.00 

ug/kg 

113 

10/11/93 

LCSD935219 

MS4501310121020 

100.00 

138.00 

ug/kg 

138 

10/13/93 

LCS935244 

MS4501310131421 

100.00 

107.00 

ug/kg 

107 

10/13/93 

LCSD935245 

MS4501310131421 

100.00 

156.00 

ug/kg 

156 

Number  of  Samples 

:  6 

Below 

acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  123.3 

Above 

acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  20.55 

Acceptance  Criteria 

NS 

Method  :  SW8240  *  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  4-Methyl -2-pentanone (MI BK) 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/11/93 

LCS935185 

MS4501310111104 

100.00 

105.00 

ug/kg 

105 

10/11/93 

LCSD935186 

MS4501310111104 

100.00 

91.90 

ug/kg 

92 

10/11/93 

LCS935218 

MS4501310121020 

100.00 

98.80 

ug/kg 

99 

10/11/93 

LCSD935219 

MS4501310121020 

100.00 

119.00 

ug/kg 

119 

10/13/93 

LCS935244 

MS4501310131421 

100.00 

81.40 

ug/kg 

81 

10/13/93 

LCS0935245 

MS4501310131421 

100.00 

125.00 

ug/kg 

125 

Number 

of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  103.5 

Above  acceptance  : 

6 

Standard  Deviation 

:  16.51 

Acceptance  Criteria 

NS 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-23 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


SAMPLE  ID 


BATCH  ID 


ORIG,  AMOUNT  AMOUNT 

RESULT  SPIKED  RECOVERED 


RESULT  % 

UNIT  RECOVERY, 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Acetone 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/11/93 

10/11/93 

10/11/93 

10/11/93 

10/13/93 

10/13/93 


LCS935185 

LCSD935186 

LCS935218 

LCSD935219 

LCS935244 

LCSD935245 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


6 

106,7 

12.61 


MS4501310111104 

100.00 

111.00 

ug/kg 

111 

MS4501310111104 

100.00 

85.50 

ug/kg 

86 

MS4501310121020 

100.00 

114.00 

ug/kg 

114 

MS4501310121020 

100.00 

102.00 

ug/kg 

102 

MS4501310131421 

100.00 

104.00 

ug/kg 

104 

MS4501310131421 

100.00 

123.00 

ug/kg 

123 

Below  acceptance  : 

0 

Above  acceptance  : 

0 

Acceptance  Criteria 

NS 

Method 
Spiked  Analyte 


SW8240  -  Volatile  Organics 
Benzene 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/11/93 

10/11/93 

10/11/93 

10/11/93 

10/13/93 

10/13/93 


Mean  %  Recovery 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


LCS935185 

MS4501310111104 

20.00 

21.30 

ug/kg 

106 

LCSD935186 

MS4501310111104 

20.00 

20.90 

ug/kg 

105 

LCS935218 

MS4501310121020 

20.00 

20.10 

ug/kg 

101 

LCSD935219 

MS4501310121020 

20.00 

23.60 

ug/kg 

118 

LCS935244 

MS4501310131421 

20.00 

19.90 

ug/kg 

99 

LCSD935245 

MS4501310131421 

20.00 

21.10 

ug/kg 

105 

3S 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

;  105.7 

Above  acceptance  : 

0 

ion 

:  6.62 

Acceptance  Criteria 

37- 

-151 

08/16/93 

08/16/93 

08/17/93 

08/17/93 

08/18/93 

08/18/93 

08/19/93 

08/19/93 

08/23/93 

08/23/93 

08/23/93 

08/23/93 

08/24/93 

08/24/93 

08/27/93 


01-S8 

01-SB 

01-SB 

01-SB 

05-SB 

05-SB- 

05-SB- 

05-SB- 

10-SB- 

lO-SB- 

05-SB' 

05-SB- 

09-SB- 

09-SB' 

07-SD- 


-03-02 

-03-02 

'03-DS-01 

'03-DS-01 

-05-DS-02 

‘05-DS-02 

-05-02 

-05-02 

-04-04 

04-04 

06-02 

06-02 

01-04 

01-04 

03-DS-01 


8240*9360057 

0,03 

0.03 

mg/kg 

100 

8240*9360057 

0.03 

0.02 

mg/ kg 

93 

8240*9360059 

0.03 

0.03 

mg/kg 

93 

8240*9360059 

0.03 

0.03 

mg/kg 

96 

8240*9360061 

0.03 

0.08 

mg/kg 

133 

8240*9360061 

0.03 

0.05 

mg/kg 

47 

8240*9360063 

2.67 

2.59 

mg/kg 

91 

8240*9360063 

2.67 

2.57 

mg/kg 

90 

8240*9360066 

0,02 

0.02 

mg/kg 

100 

8240*9360066 

0.02 

0.02 

mg/kg 

100 

8240*9360067 

2.35 

2.21 

mg/kg 

94 

8240*9360067 

2.35 

1.95 

mg/kg 

83 

8240*9360068 

0.03 

0.03 

mg/kg 

107 

8240*9360068 

0.03 

0.03 

mg/kg 

100 

8240*9360074 

2.82 

2.61 

mg/kg 

93 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


NS  =  Not  Specified 


B3-24 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ORIG. 

AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT 

SPIKED 

RECOVERED 

UNIT 

RECOVERY 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  Benzene  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

08/27/93 

07-SD-03-DS-01 

8240*9360074 

2.82 

2.45 

mg/ kg 

87 

10/13/93 

07-HA-05-DS-02 

MS4501310121020 

ND 

292.00 

286.00 

ug/kg 

98 

10/13/93 

07-‘HA*-05-DS-02 

MS4501310121020 

ND 

303.00 

306.00 

ug/kg 

101 

10/13/93 

07-HA’06-02 

MS4501310131421 

ND 

3020.00 

3430.00 

ug/kg 

114 

10/13/93 

07-HA-06-02 

MS4501310131421 

ND 

3020.00 

3080.00 

ug/kg 

102 

10/13/93 

07-HA-12-01 

MS4501310131421 

ND 

101.00 

121.00 

ug/kg 

120 

10/13/93 

07-HA-12-01 

MS4501310131421 

ND 

100.00 

109.00 

ug/kg 

109 

Number 

of  Sampl es  : 

22 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery  : 

97.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

15.98 

Acceptance  Criteria 

37-151 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Bromodichloromethane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/11/93 

LCS935185 

MS4501310111104 

20.00 

22.80 

ug/kg 

114 

10/11/93 

LCSD935186 

MS4501310111104 

20.00 

22.70 

ug/kg 

113 

10/11/93 

LCS935218 

MS4501310121020 

20.00 

22.10 

ug/kg 

111 

10/11/93 

LCSD935219 

MS4501310121020 

20.00 

26.30 

ug/kg 

131 

10/13/93 

LCS935244 

MS4501310131421 

20.00 

21.30 

ug/kg 

107 

10/13/93 

LCSD935245 

MS4501310131421 

20.00 

22.50 

ug/kg 

113 

Number  of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  114.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  8.30 

Acceptance  Criteria 

35-155 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Bromomethane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/11/93 

LCS935185 

MS4501310111104 

20.00 

24.90 

ug/kg 

125 

10/11/93 

LCSD935186 

MS4501310111104 

20.00 

26.20 

ug/kg 

131 

10/11/93 

LCS935218 

MS4501310121020 

20.00 

23.90 

ug/kg 

120 

10/11/93 

LCSD935219 

MS4501310121020 

20.00 

27.50 

ug/kg 

138 

10/13/93 

LCS935244 

MS4501310131421 

20.00 

25.60 

ug/kg 

128 

10/13/93 

LCSD935245 

MS4501310131421 

20.00 

24.90 

ug/kg 

124 

Number  of  Samples 

6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  127.7 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  6.28 

Acceptance  Criteria 

D-242 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-25 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID  BATCH  ID 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Carbon  disulfide 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/11/93 

LCS935185 

MS4501310111104 

20.00 

17.80 

ug/kg 

89 

10/11/93 

LCSD935186 

MS4501310111104 

20.00 

17.80 

ug/kg 

89 

10/11/93 

LCS935218 

MS4501310121020 

20.00 

19.00 

ug/kg 

95 

10/11/93 

LCSD935219 

MS4501310121020 

20.00 

21.10 

ug/kg 

105 

10/13/93 

LCS935244 

MS4501310131421 

20.00 

19.10 

ug/kg 

95 

10/13/93 

LCSD935245 

MS4501310131421 

20.00 

18.20 

ug/kg 

91 

Number  of  Samples 

6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

94.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

6.03 

Acceptance  Criteria 

NS 

0RI6.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Carbon  tetrachloride 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/11/93 

LCS935185 

MS4501310111104 

20.00 

20.10 

ug/kg 

101 

10/11/93 

LCSD935186 

MS4501310111104 

■  20.00 

19.00 

ug/kg 

95 

10/11/93 

LCS935218 

MS4501310121020 

20.00 

22.30 

ug/kg 

112 

10/11/93 

LCSD935219 

MS4501310121020 

20.00 

23.80 

ug/kg 

119 

10/13/93 

LCS935244 

MS4501310131421 

20.00 

21.00 

ug/kg 

105 

10/13/93 

LCSD935245 

MS4501310131421 

20.00 

21.40 

ug/kg 

107 

Number  of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  106.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  8.38 

Acceptance  Criteria 

70- 

■140 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Chlorobenzene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/11/93 

LCS935185 

MS4501310111104 

20.00 

25.80 

ug/kg 

129 

10/11/93 

LCSD935186 

MS4501310111104 

20.00 

24.50 

ug/kg 

122 

10/11/93 

LCS935218 

MS4501310121020 

20.00 

23,80 

ug/kg 

119 

10/11/93 

LCSD935219 

MS4501310121020 

20.00 

29.20 

ug/kg 

146 

10/13/93 

LCS935244 

MS4501310131421 

20.00 

24.70 

ug/kg 

124 

10/13/93 

LCSD935245 

MS4501310131421 

20.00 

25.20 

ug/kg 

126 

Number  of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  127.7 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  9.61 

Acceptance  Criteria 

37- 

■160 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ORIG. 

AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT 

SPIKED 

RECOVERED 

UNIT 

RECOVERY 

Method  :  SW8240 

-  Volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  Chlorobenzene  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

08/16/93 

Ol-SB-03-02 

8240*9360057 

0.03 

0.02 

mg/ kg 

90 

08/16/93 

Ol-SB-03-02 

8240*9360057 

0.03 

0.03 

mg/ kg 

97 

08/17/93 

01-SB-03-DS-01 

8240*9360059 

0.03 

0.03 

mg/kg 

96 

08/17/93 

01-SB-03-DS-01 

8240*9360059 

0.03 

0.03 

mg/kg 

95 

08/18/93 

05-SB-05-DS-02 

8240*9360061 

0.03 

0.04 

mg/kg 

161 

08/18/93 

05-SB-05-DS-02 

8240*9360061 

0.03 

0.03 

mg/kg 

107 

08/19/93 

05-SB-05-02 

8240*9360063 

2.67 

2.49 

mg/kg 

93 

08/19/93 

05-SB-05-02 

8240*9360063 

2.67 

2.53 

mg/kg 

95 

08/23/93 

lO-SB-04-04 

8240*9360066 

0.02 

0.02 

mg/kg 

106 

08/23/93 

lO-SB-04-04 

8240*9360066 

0.02 

0.02 

mg/kg 

105 

08/23/93 

05-SB-06-02 

8240*9360067 

2.35 

1.95 

mg/ kg 

83 

08/23/93 

05-SB-06-02 

8240*9360067 

2.35 

2.27 

mg/kg 

97 

08/24/93 

09-SB-01-04 

8240*9360068 

0.03 

0.03 

mg/ kg 

102 

08/24/93 

09-SB-01-04 

8240*9360068 

0.03 

0.03 

mg/kg 

97 

08/27/93 

07-SD-03-DS-01 

8240*9360074 

2.82 

2.62 

mg/ kg 

93 

08/27/93 

07-SD-03-DS-01 

8240*9360074 

2.82 

2.66 

mg/ kg 

94 

10/13/93 

07-HA-05-DS-02 

MS4501310121020 

ND 

303.00 

227.00 

ug/kg 

75 

10/13/93 

07-HA-05-DS-02 

MS4501310121020 

ND 

292.00 

217.00 

ug/kg 

74 

10/13/93 

07-HA-06-02 

MS4501310131421 

ND 

3020.00 

4010.00 

ug/kg 

133 

10/13/93 

07-HA-06-02 

MS4501310131421 

ND 

3020.00 

3960.00 

ug/kg 

131 

10/13/93 

07-HA-12-01 

MS4501310131421 

ND 

100.00 

127.00 

ug/kg 

127 

10/13/93 

07-HA-12-01 

MS4501310131421 

ND 

101.00 

140.00 

ug/kg 

140 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


22 

104.1 

21.55 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  1 

Acceptance  Criteria  37-160 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Chloroethane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/11/93 

LCS935185 

MS4501310111104 

20.00 

24.00 

ug/kg 

120 

10/11/93 

LCSD935186 

MS4501310111104 

20.00 

23.80 

ug/kg 

119 

10/11/93 

LCS935218 

MS4501310121020 

20.00 

22.50 

ug/kg 

112 

10/11/93 

LCSD935219 

MS4501310121020 

20.00 

25.80 

ug/kg 

129 

10/13/93 

LCS935244 

MS4501310131421 

20.00 

25.80 

ug/kg 

129 

10/13/93 

LCSD935245 

MS4501310131421 

20.00 

23.40 

ug/kg 

117 

Number 

of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  121.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  6.78 

Acceptance  Criteria 

NS 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-27 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID  BATCH  ID 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Chloroform 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT 
SPIKED  RECOVERED 


RESULT 

UNIT 


10/11/93 

LCS935185 

MS4501310111104 

20.00 

20.50 

ug/kg 

103 

10/11/93 

LCSD935186 

MS4501310111104 

20.00 

19.80 

ug/kg 

99 

10/11/93 

LCS935218 

MS4501310121020 

20.00 

20.40 

ug/kg 

102 

10/11/93 

LCSD935219 

MS4501310121020 

20.00 

23.40 

ug/kg 

117 

10/13/93 

LCS935244 

MS4501310131421 

20.00 

20.90 

ug/kg 

105 

10/13/93 

LCSD935245 

MS4501310131421 

20.00 

21.20 

ug/kg 

106 

Number  of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  105.3 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  6.22 

Acceptance  Criteria 

51- 

■138 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Chloromethane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/11/93 

LCS935185 

MS4501310111104 

20.00 

15.40 

ug/kg 

77 

10/11/93 

LCSD935186 

MS4501310111104 

20.00 

15.90 

ug/kg 

80 

10/11/93 

LCS935218 

MS4501310121020 

20,00 

16.30 

ug/kg 

81 

10/11/93 

LCSD935219 

MS4501310121020 

20.00 

18.30 

ug/kg 

92 

10/13/93 

LCS935244 

MS4501310131421 

20.00 

18.10 

ug/kg 

90 

10/13/93 

LCSD935245 

MS4501310131421 

20.00 

16.50 

ug/kg 

83 

Number  of  Samples 

6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

83.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

5.91 

Acceptance  Criteria 

D- 

■273 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Di bromochl oromethane 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/11/93 

LCS935185 

10/11/93 

LCSD935186 

10/11/93 

LCS935218 

10/11/93 

LCSD935219 

10/13/93 

LCS935244 

10/13/93 

LCSD935245 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


6 

99.7 

21.20 


MS4501310111104 

20.00 

21.70 

ug/kg 

109 

MS4501310111104 

20.00 

20,20 

ug/kg 

101 

MS4501310121020 

20.00 

20.70 

ug/kg 

104 

MS4501310121020 

20.00 

25.00 

ug/kg 

125 

MS4501310131421 

20.00 

19.60 

ug/kg 

98 

MS4501310131421 

20.00 

12.20 

ug/kg 

61 

Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  53-149 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  »  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ORIG. 

AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT  % 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT 

SPIKED 

RECOVERED 

UNIT  RECOVERY 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Ethylbenzene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/11/93 

LCS935185 

MS4501310111104 

20.00 

22.30 

ug/kg 

111 

10/11/93 

LCSD935186 

MS4501310111104 

20.00 

21.60 

ug/kg 

108 

10/11/93 

LCS935218 

MS4501310121020 

20.00 

22.40 

ug/kg 

112 

10/11/93 

LCSD935219 

MS4501310121020 

20.00 

26.00 

ug/kg 

130 

10/13/93 

LCS935244 

MS4501310131421 

20.00 

23.10 

ug/kg 

116 

10/13/93 

LCSD935245 

MS4501310131421 

20.00 

23,20 

ug/kg 

116 

Number  of  Sampli 

BS 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  115.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  7.74 

Acceptance  Criteria 

37- 

-162 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Styrene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

LCS935185  MS4501310111104  20.00  21.90  ug/kg  109 

LCSD935186  MS4501310111104  20,00  21.60  ug/kg  108 

LCS935218  MS4501310121020  20.00  20.90  ug/kg  104 

LCSD935219  MS4501310121020  20.00  25.40  ug/kg  127 

LCS935244  MS4501310131421  20.00  22.30  ug/kg  112 

LCSD935245  MS4501310131421  20.00  22.90  ug/kg  114 


Number  of  Samples  :  6  Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery  :  112.3  Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation  :  7.97  Acceptance  Criteria  NS 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Tetrachloroethene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/11/93 

LCS935185 

MS4501310111104 

20.00 

20.90 

ug/kg 

105 

10/11/93 

LCSD935186 

MS4501310111104 

20.00 

19.50 

ug/kg 

98 

10/11/93 

LCS935218 

MS4501310121020 

20,00 

17.50 

ug/kg 

87 

10/11/93 

LCSD935219 

MS4501310121020 

20.00 

22.60 

ug/kg 

113 

10/13/93 

LCS935244 

MS4501310131421 

20.00 

19.90 

ug/kg 

99 

10/13/93 

LCSD935245 

MS4501310131421 

20.00 

20.30 

ug/kg 

101 

Number  of  Sampli 

BS 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  100.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  8.57 

Acceptance  Criteria 

64-148 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  63-29 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Toluene 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/11/93 

LCS935185 

10/11/93 

LCSD935186 

10/11/93 

LCS935218 

10/11/93 

LCSD935219 

10/13/93 

LCS935244 

10/13/93 

LCSD935245 

BATCH  ID 


ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT 
SPIKED  RECOVERED 


RESULT 

UNIT 


RECOVERY^ 


MS4501310111104 

20.00 

21.10 

ug/kg 

106 

MS4501310111104 

20.00 

20.20 

ug/kg 

101 

MS4501310121020 

20.00 

18.10 

ug/kg 

91 

HS4501310121020 

20.00 

20.80 

ug/kg 

104 

MS4501310131421 

20,00 

18.70 

ug/kg 

93 

MS4501310131421 

20.00 

26.50 

ug/kg 

133 

Number  of  Samples  :  6 

Mean  %  Recovery  :  104.7 

Standard  Deviation  :  15.11 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  47-150 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


08/16/93 

08/16/93 

08/17/93 

08/17/93 

08/18/93 

08/18/93 

08/19/93 

08/19/93 

08/23/93 

08/23/93 

08/23/93 

08/23/93 

08/24/93 

08/27/93 

08/27/93 

10/13/93 

10/13/93 

10/13/93 

10/13/93 

10/13/93 

10/13/93 


Ol-SB-03-02 

Ol-SB-03-02 

01-SB-03-DS-01 

01-SB-03-DS-01 

05-SB-05-DS-02 

05-SB-05-DS-02 

05-SB-05-02 

05-SB-05-02 

lO-SB-04-04 

lO-SB-04-04 

05-SB-06-02 

05-SB-06-02 

09-SB-01-04 

07-SD-03-DS-01 

07-SD-03-DS-01 

07-HA-05-DS-02 

07-HA-05-DS-02 

07-HA-06-02 

07-HA-06-02 

07-HA-12-01 

07-HA-12-01 


8240*9360057 

8240*9360057 

8240*9360059 

8240*9360059 

8240*9360061 

8240*9360061 

8240*9360063 

8240*9360063 

8240*9360066 

8240*9360066 

8240*9360067 

8240*9360067 

8240*9360068 

8240*9360074 

8240*9360074 

MS4501310121020 

MS4501310121020 

MS4501310131421 

MS4501310131421 

MS4501310131421 

MS45013i0131421 


0.03 

0.03 

mg/ kg 

108 

0.03 

0.03 

mg/ kg 

102 

0,03 

0.03 

mg/kg 

103 

0.03 

0.03 

mg/ kg 

99 

0,03 

0.03 

mg/ kg 

104 

0.03 

0.04 

mg/kg 

160 

2.67 

2.49 

mg/ kg 

93 

2.67 

2.51 

mg/kg 

94 

0.02 

0.02 

mg/ kg 

99 

0.02 

0.02 

mg/ kg 

98 

2.35 

1.95 

mg/ kg 

83 

2,35 

2.27 

mg/kg 

97 

0.03 

0.03 

mg/ kg 

100 

2.82 

2.69 

mg/ kg 

95 

2.82 

2.51 

mg/ kg 

89 

ND 

303.00 

196.00 

ug/kg 

65 

ND 

292.00 

179.00 

ug/kg 

61 

134.00 

3020.00 

4650.00 

ug/kg 

149 

134.00 

3020,00 

3950.00 

ug/kg 

126 

ND 

101.00 

91.80 

ug/kg 

91 

ND 

100,00 

83.30 

ug/kg 

83 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


21 

100.0 

22.83 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  1 

Acceptance  Criteria  47-150 


Date  Compiled;  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE  ORIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  BATCH  ID  RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Tribronioinethane{Bromoforni) 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/11/93 

LCS935185 

MS4501310111104 

20.00 

22.40 

ug/kg 

112 

10/11/93 

LCSD935186 

MS4501310111104 

20.00 

20.60 

ug/kg 

103 

10/11/93 

LCS935218 

MS4501310121020 

20.00 

20.80 

ug/kg 

104 

10/11/93 

LCSD935219 

MS4501310121020 

20.00 

26.10 

ug/kg 

130 

10/13/93 

LCS935244 

MS4501310131421 

20.00 

18.90 

ug/kg 

94 

10/13/93 

LCSD935245 

MS4501310131421 

20.00 

23.40 

ug/kg 

117 

Number  of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  110.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  12.60 

Acceptance  Criteria 

45-169 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Trichl oroethene 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/11/93 

LCS935185 

MS4501310111104 

20.00 

20.60 

ug/kg 

103 

10/11/93 

LCSD935186 

MS4501310111104 

20.00 

18.70 

ug/kg 

93 

10/11/93 

LCS935218 

MS4501310121020 

20.00 

18.50 

ug/kg 

93 

10/11/93 

LCSD935219 

MS4501310121020 

20.00 

19.50 

ug/kg 

98 

10/13/93 

LCS935244 

MS4501310131421 

20.00 

16.80 

ug/kg 

84 

10/13/93 

LCSD935245 

MS4501310131421 

20.00 

18.50 

ug/kg 

93 

Number  of  Samples  : 

6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

94.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

6.32 

Acceptance  Criteria 

71’ 

-157 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


08/16/93 

Ol-SB-03-02 

8240*9360057 

0.03 

0.02 

mg/kg 

90 

08/16/93 

Ol-SB-03-02 

8240*9360057 

0.03 

0.03 

mg/ kg 

96 

08/17/93 

01-SB-03-DS-01 

8240*9360059 

0.03 

0.03 

mg/kg 

92 

08/17/93 

01-SB-03-DS-01 

8240*9360059 

0.03 

0.03 

mg/kg 

94 

08/18/93 

05-SB-05-DS-02 

8240*9360061 

0.03 

0.03 

mg/kg 

98 

08/18/93 

05-SB-05-DS-02 

8240*9360061 

0.03 

0.04 

mg/kg 

148 

08/19/93 

05-SB-05-02 

8240*9360063 

2.67 

2.44 

mg/kg 

91 

08/19/93 

05-SB-05-02 

8240*9360063 

2.67 

2.44 

mg/kg 

91 

08/23/93 

lO-SB-04-04 

8240*9360066 

0.02 

0.02 

mg/kg 

107 

08/23/93 

lO-SB-04-04 

8240*9360066 

0.02 

0.02 

mg/kg 

104 

08/23/93 

05-SB-06-02 

8240*9360067 

2.35 

2.14 

mg/kg 

91 

08/23/93 

05-SB-06-02 

8240*9360067 

2.35 

1.89 

mg/kg 

80 

08/24/93 

09-SB-01-04 

8240*9360068 

0.03 

0.03 

mg/kg 

96 

08/24/93 

09-SB-01-04 

8240*9360068 

0.03 

0.03 

mg/kg 

97 

08/27/93 

07-SD-03-DS-01 

8240*9360074 

2.82 

2.45 

mg/kg 

87 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-31 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


SAMPLE  ID 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Trichloroethene  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


BATCH  ID 


ORIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY 


08/27/93 

07-SD-03-DS-01 

8240*9360074 

2.82 

2.58 

mg/ kg 

91 

10/13/93 

07-HA-05-DS-02 

MS4501310121020 

ND 

303.00 

233.00 

ug/kg 

77 

10/13/93 

07-HA-05-DS-02 

MS4501310121020 

ND 

292.00 

208.00 

ug/kg 

71 

10/13/93 

07-HA-06-02 

MS4501310131421 

ND 

3020.00 

2460.00 

ug/kg 

81 

10/13/93 

07-HA-06-02 

MS4501310131421 

ND 

3020.00 

2340.00 

ug/kg 

77 

10/13/93 

07-HA-12-01 

MS4501310131421 

ND 

101.00 

87.30 

ug/kg 

87 

10/13/93 

07-HA-12-01 

MS450i310131421 

ND 

100.00 

80.60 

ug/kg 

80 

Number  of  Samples  : 

22 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

92.1 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviati 

on  : 

15.37 

Acceptance 

Criteria 

71-157 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Vinyl  acetate 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/11/93 

10/11/93 

10/11/93 

10/11/93 

10/13/93 

10/13/93 


LCS935185 

LCSD935186 

LCS935218 

LCSD935219 

LCS935244 

LCSD935245 


MS4501310111104 

MS4501310111104 

MS4501310121020 

MS4501310121020 

MS4501310131421 

MS4501310131421 


20 

00 

22.40 

ug/kg 

112 

20 

00 

32.80 

ug/kg 

164 

20 

00 

19.80 

ug/kg 

99 

20 

o 

o 

64.30 

ug/kg 

322 

20. 

00 

49.10 

ug/kg 

245 

20. 

00 

40.10 

ug/kg 

201 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


6 

190.5 

84.39 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Xylene  (total) 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/11/93 

10/11/93 

10/11/93 

10/11/93 

10/13/93 

10/13/93 


LCS935185 

LCSD935186 

LCS935218 

LCSD935219 

LCS935244 

LCSD935245 


MS4501310111104 

MS4501310111104 

MS4501310121020 

MS4501310121020 

MS4501310131421 

MS4501310131421 


60 

00 

65.70 

ug/kg 

110 

60 

00 

63.50 

ug/kg 

106 

60 

00 

63.70 

ug/kg 

106 

60 

00 

76.00 

ug/kg 

127 

60. 

.00 

67.50 

ug/kg 

112 

60. 

00 

67.90 

ug/kg 

113 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


6 

112.3 

7.76 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  6 

Acceptance  Criteria  55-125 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  C 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


Not  Calculable 


NS  =  Not  Specified 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE  ORIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  BATCH  ID  RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  cis-l ,3-Dichloropropene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/11/93 

LCS935185 

MS4501310111104 

19.00 

18.40 

ug/kg 

97 

10/11/93 

LCSD935186 

MS4501310111104 

19.00 

18.40 

ug/kg 

97 

10/11/93 

LCS935218 

MS4501310121020 

19.00 

17.00 

ug/kg 

90 

10/11/93 

LCSD935219 

MS4501310121020 

19.00 

20.20 

ug/kg 

106 

10/13/93 

LCS935244 

MS4501310131421 

19.00 

18.00 

ug/kg 

95 

10/13/93 

LCSD935245 

MS4501310131421 

19.00 

19.70 

ug/kg 

104 

Number  of  Samples 

6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

98.2 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

5.91 

Acceptance  Criteria 

D-227 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  trans“l,2-Dichloroethene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/11/93 

LCS935185 

MS4501310111104 

20.00 

20.00 

ug/kg 

100 

10/11/93 

LCSD935186 

MS4501310111104 

20.00 

20.10 

ug/kg 

100 

10/11/93 

LCS935218 

MS4501310121020 

20.00 

21.80 

ug/kg 

109 

10/11/93 

LCSD935219 

MS4501310121020 

20.00 

25.00 

ug/kg 

125 

10/13/93 

LCS935244 

MS4501310131421 

20.00 

22.10 

ug/kg 

111 

10/13/93 

LCSD935245 

MS4501310131421 

20.00 

21.40 

ug/kg 

107 

Number  of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  108.7 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  9.22 

Acceptance  Criteria 

54-156 

Method  :  SW8240  ~  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  trans-l,3-Dichloropropene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/11/93 

LCS935185 

MS4501310111104 

21.00 

22.00 

ug/kg 

105 

10/11/93 

LCSD935186 

MS4501310111104 

21.00 

20.50 

ug/kg 

98 

10/11/93 

LCS935218 

MS4501310121020 

21.00 

19.60 

ug/kg 

93 

10/11/93 

LCSD935219 

MS4501310121020 

21.00 

18.10 

ug/kg 

86 

10/13/93 

LCS935244 

MS4501310131421 

21.00 

21.30 

ug/kg 

101 

10/13/93 

LCSD935245 

MS4501310131421 

21.00 

25.00 

ug/kg 

119 

Number  of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  100.3 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  11.27 

Acceptance  Criteria 

17-183 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-33 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


BATCH  ID 


ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT 
SPIKED  RECOVERED 


RESULT 

UNIT 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  1 , 2-Di chi oroethane~d4 


Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Field  Duplicate 


10/13/93  07-HA-05-DS-02  MS4501310121020  284,00  267.00  ug/kg  94 


Number  of  Samples 

:  1 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  94.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  NC 

Acceptance  Criteria 

70-121 

Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Laboratory  Control 

10/11/93 

LCS935185 

10/11/93 

LCSD935186 

10/11/93 

LCS935218 

10/11/93 

LCSD935219 

10/13/93 

LCS935244 

10/13/93 

LCSD935245 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


MS4501310111104 

MS4501310111104 

MS4501310121020 

MS4501310121020 

MS4501310131421 

MS4501310131421 


6 

106.3 

6.15 


50. 

00 

50 

00 

50. 

00 

48 

80 

50, 

00 

57. 

20 

50. 

00 

54. 

80 

50. 

00 

53. 

40 

50. 

00 

54. 

70 

Below  acceptance  : 

0 

Above  acceptance  : 

0 

Acceptance  Criteri 

a 

70- 

-121 

ug/kg 

100 

ug/kg 

98 

ug/kg 

114 

ug/kg 

no 

ug/kg 

107 

ug/kg 

109 

Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Normal  Sample 


10/12/93 

07-HA-04-02 

10/12/93 

07-HA-07-03 

10/12/93 

07-HA-09-03 

10/12/93 

07-HA-11-01 

10/13/93 

07-HA-03-01 

10/13/93 

07-HA-05-02 

10/13/93 

07-HA-10-01 

10/13/93 

07-HA-01-01 

10/13/93 

07-HA-06-02 

10/13/93 

07-HA-12-01 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


MS4501310121020 

56.90 

60.80 

ug/kg 

107 

MS450i310121020 

59.20 

60.40 

ug/kg 

102 

MS4501310121020 

290.00 

325.00 

ug/kg 

112 

MS4501310121020 

378.00 

369.00 

ug/kg 

98 

MS4501310121020 

72.70 

77.30 

ug/kg 

106 

MS4501310121020 

280.00 

286.00 

ug/kg 

102 

MS4501310121020 

359.00 

362.00 

ug/kg 

101 

MS4501310131421 

56.60 

64.50 

ug/kg 

114 

MS4501310131421 

3020.00 

2990.00 

ug/kg 

99 

MS4501310131421 

100.00 

110.00 

ug/kg 

no 

Below  acceptance  : 

0 

.1 

Above  acceptance  : 

0 

.57 

Acceptance  Criteria  70- 

-121 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ORIG. 

AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT 

SPIKED 

RECOVERED 

UNIT 

RECOVERY 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  1 ,4-Bromofl uorobenzene 

Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Field  Duplicate 

10/13/93  07-HA-05-DS-02  MS4501310121020  284.00  173.00  ug/kg  61 


Number  of  Samples  :  1 

Mean  %  Recovery  :  61.0 

Standard  Deviation  :  NC 


Below  acceptance  :  1 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  74-121 


Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Laboratory  Control 


10/11/93 

LCS935185 

MS4501310111104 

50.00 

49.50 

ug/kg 

99 

10/11/93 

LCSD935186 

MS4501310111104 

50.00 

48.10 

ug/kg 

96 

10/11/93 

LCS935218 

MS4501310121020 

50.00 

48.20 

ug/kg 

96 

10/11/93 

LCSD935219 

MS4501310121020 

50.00 

48.00 

ug/kg 

96 

10/13/93 

LCS935244 

MS4501310131421 

50.00 

49.40 

ug/kg 

99 

10/13/93 

LCSD935245 

MS4501310131421 

50.00 

48.90 

ug/kg 

98 

Number  of  Samples  : 

6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

97.3 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

1.51 

Acceptance  Criteria 

74-121 

Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Normal  Sample 


10/12/93 

07-HA-04-02 

MS4501310121020 

56.90 

52.30 

ug/kg 

92 

10/12/93 

07-HA-07-03 

MS4501310121020 

59.20 

56.00 

ug/kg 

95 

10/12/93 

07-HA-09-03 

MS4501310121020 

290.00 

262.00 

ug/kg 

90 

10/13/93 

07-HA-03-01 

MS4501310121020 

72.70 

59.00 

ug/kg 

81 

10/13/93 

07-HA-05-02 

MS4501310121020 

280.00 

259.00 

ug/kg 

92 

10/13/93 

07-HA-01-01 

MS4501310131421 

56.60 

54.00 

ug/kg 

95 

10/13/93 

07-HA-06-02 

MS4501310131421 

3020.00 

2770.00 

ug/kg 

92 

10/13/93 

07-HA-10-01 

MS4501310131421 

3510.00 

3380.00 

ug/kg 

96 

10/13/93 

07-HA-12-01 

MS4501310131421 

100.00 

78.80 

ug/kg 

79 

10/14/93 

07-HA-11-01 

MS4501310131421 

3900.00 

3730.00 

ug/kg 

96 

Number  of  Samples 

10 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

90.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

6.05 

Acceptance  Criteria 

74-121 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-35 


TABLE  B"3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


SAMPLE  ID 


BATCH  ID 


ORIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY^ 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Toluene-d8 

Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Field  Duplicate 

10/13/93  OZ-HA-OS-DS-OZ 


MS4501310121020 


284.00  285.00  ug/kg  100 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  81-171 


Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Laboratory  Control 


10/11/93 

10/11/93 

10/11/93 

10/11/93 

10/13/93 

10/13/93 


LCS935185 

LCSD935186 

LCS935218 

LCSD935219 

LCS935244 

LCSD935245 


MS4501310111104 

MS4501310111104 

MS4501310121020 

MS4501310121020 

MS4501310131421 

MS4501310131421 


50 

00 

47.20 

ug/kg 

94 

50 

00 

47.60 

ug/kg 

95 

50 

00 

43.90 

ug/kg 

88 

50 

00 

42.40 

ug/kg 

85 

50. 

00 

45.80 

ug/kg 

92 

50. 

00 

50.50 

ug/kg 

101 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  81-117 


Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Normal  Sample 

10/12/93  07-HA-04-02 
10/12/93  07-HA-07-03 
10/12/93  07-HA-09-03 
10/12/93  07-HA-11-01 
10/13/93  07-HA-03-01 
10/13/93  07-HA-05-02 
10/13/93  07-HA-10-01 
10/13/93  07-HA-01-01 
10/13/93  07-HA-06-02 
10/13/93  07-HA-12-01 


MS4501310121020 

56.90 

52.30 

ug/kg 

92 

MS4501310121020 

59.20 

55.40 

ug/kg 

94 

MS4501310121020 

290.00 

329.00 

ug/kg 

113 

MS4501310121020 

378.00 

287.00 

ug/kg 

76 

MS4501310121020 

72.70 

64.30 

ug/kg 

88 

MS4501310121020 

280.00 

191.00 

ug/kg 

68 

MS4501310121020 

359.00 

292.00 

ug/kg 

81 

MS4501310131421 

56.60 

51.50 

ug/kg 

91 

MS4501310131421 

3020.00 

3240.00 

ug/kg 

107 

MS4501310131421 

100.00 

68.20 

ug/kg 

68 

Below  acceptance  : 

2 

Above  acceptance  : 

0 

Acceptance  Criteria 

81-117 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


NS  =  Not  Specified 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID  BATCH  ID 


ORIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY 


Method  :  SW8270  -  Semi volati le  Organics 
Spiked  Analyte  :  1. 2, 4-Tri chlorobenzene 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.17 

ug/g 

95 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.21 

ug/g 

96 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.89 

ug/g 

87 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.84 

ug/g 

85 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.31 

ug/g 

99 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3,33 

3.33 

ug/g 

100 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


6 

93.7 

6.25 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  44-142 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


08/24/93 

05-SB-05-DS-02  MS 

MSMSD1308241126 

ND 

4.55 

4.56 

ug/g 

100 

08/24/93 

05-SB-05-DS-02  MSD 

MSMSD1308241126 

ND 

4.53 

4.39 

ug/g 

97 

09/03/93 

07-SD-03-DS-01  MS 

MSMSD1309031027 

ND 

125.00 

117.00 

ug/g 

94 

09/03/93 

07-SD-03-DS-01  MSD 

MSMSD1309031027 

ND 

127.00 

115.00 

ug/g 

90 

08/25/93 

10-SB-05-DS-02  MS 

MSMSD2308251410 

ND 

126.00 

103.00 

ug/g 

82 

08/25/93 

10-SB-05-DS-02  MSD 

MSMSD2308251410 

ND 

125.00 

92.70 

ug/g 

74 

10/18/93 

07-HA-05-DS-02 

MSMSD2310180845 

ND 

121.00 

109.00 

ug/g 

90 

10/18/93 

07-HA-05-DS-02 

MSMSD2310180845 

ND 

117.00 

109.00 

ug/g 

93 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


8 

90.0 

8.40 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  44-142 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  1,2-Di chlorobenzene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.15 

ug/g 

94 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.09 

ug/g 

93 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.19 

ug/g 

96 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.99 

ug/g 

90 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.40 

ug/g 

102 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.58 

ug/g 

107 

Number  of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  97.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  6.32 

Acceptance  Criteria 

32-129 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-37 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID  BATCH  ID 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  1 ,3~Dichl orobenzene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.99 

ug/g 

90 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.89 

ug/g 

87 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.03 

ug/g 

91 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.83 

ug/g 

85 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.29 

ug/g 

99 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.40 

ug/g 

102 

Number  of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

;  92.3 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviati 

on 

:  6.74 

Acceptance  Criteria 

D- 

•172 

ORIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  1 ,4-Di chi orobenzene 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


6 

86.7 

6.15 


3.33 

2.80 

ug/g 

84 

3.33 

2.76 

ug/g 

83 

3.33 

2.85 

ug/g 

86 

3.33 

2.64 

ug/g 

79 

3.33 

3.09 

ug/g 

93 

3.33 

3.16 

ug/g 

95 

Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  20-124 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


08/24/93 

08/24/93 

09/03/93 

09/03/93 

08/25/93 

08/25/93 

10/18/93 

10/18/93 


05-SB-05-DS-02  MS 
05-SB-05-DS-02  MSD 
07-SD-03-DS-01  MS 
07-SD-03-DS-01  MSD 
10-SB-05-DS-02  MS 
10-SB-05-DS-02  MSD 
07-HA-05-DS-02 
07-HA-05-DS-02 


MSMSD1308241126 

MSMSD1308241126 

MSMS01309031027 

MSMSD1309031027 

MSMSD2308251410 

MSMSD2308251410 

MSMSD2310180845 

MSMSD2310180845 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


8 

80.5 

5.50 


ND 

4.55 

ND 

4.53 

ND 

125.00 

ND 

127.00 

ND 

126.00 

ND 

125.00 

ND 

121.00 

ND 

117.00 

Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


3.82 

ug/g 

84 

3.88 

ug/g 

86 

105.00 

ug/g 

84 

101.00 

ug/g 

79 

94.60 

ug/g 

75 

87.60 

ug/g 

70 

99.90 

ug/g 

82 

98.40 

ug/g 

84 

0 

0 

20-124 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  »  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ORIG. 

AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT  % 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT 

SPIKED 

RECOVERED 

UNIT  RECOVERY 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  2,4,5-Trichlorophenol 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.92 

ug/g 

88 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.90 

ug/g 

87 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.95 

ug/g 

88 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.94 

ug/g 

88 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

2.95 

ug/g 

89 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.19 

ug/g 

96 

Number 

of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  89.3 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  3.33 

Acceptance  Criteria 

NS 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  2,4,6-Trichlorophenol 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.42 

ug/g 

73 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.37 

ug/g 

71 

09/03/93 

LCS 

MSMSD1309031027 

3.33 

2.45 

ug/g 

74 

09/03/93 

LCSD 

MSMSD1309031027 

3.33 

2.45 

ug/g 

74 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.36 

ug/g 

71 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.32 

ug/g 

70 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

2.45 

ug/g 

74 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

2.47 

ug/g 

74 

Number  of  Samplt 

2S 

8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  72.6 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  1.69 

Acceptance  Criteria 

37- 

■144 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  2,4-Di chlorophenol 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.06 

ug/g 

92 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.99 

ug/g 

90 

09/03/93 

LCS 

MSMSD1309031027 

3.33 

3.17 

ug/g 

95 

09/03/93 

LCSD 

MSMSD1309031027 

3.33 

3.07 

ug/g 

92 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.96 

ug/g 

89 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.83 

ug/g 

85 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.04 

ug/g 

91 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.14 

ug/g 

94 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  91.0 

Above  acceptance  : 

0 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-39 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  ~  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID  BATCH  ID 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  2,4-Dichlorophenol  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT 
SPIKED  RECOVERED 


RESULT 

UNIT 


Standard  Deviation  :  3.12  Acceptance  Criteria  39-135 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  2, 4-Dimethyl  phenol 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

1.98 

ug/g 

60 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

1,95 

ug/g 

59 

09/03/93 

LCS 

MSMSD1309031027 

3.33 

1.85 

ug/g 

56 

09/03/93 

LCSD 

MSMSD1309031027 

3.33 

1.84 

ug/g 

55 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

2,17 

ug/g 

65 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.06 

ug/g 

62 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

2.25 

ug/g 

67 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

2.28 

ug/g 

68 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  61.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

4.87 

Acceptance  Criteria 

32- 

■119 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  2,4-Dinitrophenol 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

4.23 

ug/g 

127 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

4.19 

ug/g 

126 

09/03/93 

LCS 

MSMSD1309031027 

3.33 

3.33 

ug/g 

100 

09/03/93 

LCSD 

MSMSD1309031027 

3.33 

3.56 

ug/g 

107 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.48 

ug/g 

104 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.42 

ug/g 

103 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.02 

ug/g 

91 

10/18/93 

LCSD 

MSMS02310180845 

3.33 

3.20 

ug/g 

96 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  106.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  13.16 

Acceptance  Criteria 

D- 

■191 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-40 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


date  orig.  amount  amount  result  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  BATCH  ID  RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  2,4-Dinitrotol uene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.23 

ug/g 

97 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.22 

ug/g 

97 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.94 

ug/g 

88 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.96 

ug/g 

89 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

2.89 

ug/g 

87 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.06 

ug/g 

92 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


6 

91.7 

4.46 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  39-139 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


08/24/93 

05-SB-05-DS-02  MS 

MSMSD1308241126 

ND 

4.55 

4.23 

ug/g 

93 

08/24/93 

05-SB-05-DS-02  MSD 

MSMSD13082411Z6 

ND 

4.53 

4.39 

ug/g 

97 

09/03/93 

07-SD-03-DS-01  MS 

MSMSD1309031027 

ND 

125.00 

108.00 

ug/g 

87 

09/03/93 

07-SD-03-DS-01  MSD 

MSMSD1309031027 

ND 

127.00 

107.00 

ug/g 

84 

08/25/93 

10-SB-05-DS-02  MS 

MSMSD2308251410 

ND 

126.00 

88.70 

ug/g 

70 

08/25/93 

10-SB-05-DS-02  MSD 

MSMSD2308251410 

ND 

125.00 

81.10 

ug/g 

65 

10/18/93 

07-HA-05-DS-02 

MSMSD2310180845 

ND 

117.00 

90.10 

ug/g 

77 

10/18/93 

07-HA-05-DS-02 

MSMSD2310180845 

ND 

121.00 

85.40 

ug/g 

70 

Number  of  Samples  :  8  Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery  :  80.4  Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation  :  11.69  Acceptance  Criteria  39-139 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  2,6-Dini trotoluene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.47 

ug/g 

104 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.29 

ug/g 

99 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.20 

ug/g 

96 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.22 

ug/g 

96 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.27 

ug/g 

98 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.49 

ug/g 

105 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


6  Below  acceptance  :  0 

99.7  Above  acceptance  :  0 

3.93  Acceptance  Criteria  50-158 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-41 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


BATCH  ID 


ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT 
SPIKED  RECOVERED 


RESULT 

UNIT 


% 


RECOVERY 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  2-Chloronaphthalene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3,33 

2,77 

ug/g 

83 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.71 

ug/g 

81 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3,33 

2.78 

ug/g 

83 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.77 

ug/g 

83 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

2.83 

ug/g 

85 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

2.97 

ug/g 

89 

Number  of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

;  84.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  2.76 

Acceptance  Criteria 

60- 

■118 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  2-Chlorophenol 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.93 

ug/g 

88 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.74 

ug/g 

82 

09/03/93 

LCS 

MSMSD1309031027 

3.33 

3.06 

ug/g 

92 

09/03/93 

LCSD 

MSMSD1309031027 

3.33 

2.69 

ug/g 

81 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.97 

ug/g 

89 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.81 

ug/g 

84 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.04 

ug/g 

91 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.14 

ug/g 

94 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  87.6 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  4.81 

Acceptance  Criteria 

23- 

•134 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


08/24/93 

08/24/93 

09/03/93 

09/03/93 

08/25/93 

08/25/93 

10/18/93 

10/18/93 


05-SB-05-DS-02  MS 
05-SB-05-DS*>02  MSD 
07-SD-03-DS-01  MS 
07-SD-03-DS-01  MSD 
10-SB’05-DS-02  MS 
10-'SB-05-DS-02  MSD 
07-HA-05-DS-02 
07-HA-05-DS-02 


MSMSD1308241126 

MSMSD1308241126 

MSMSD1309031027 

MSMSD1309031027 

MSMSD2308251410 

MSMSD2308251410 

MSMSD2310180845 

MSMSD2310180845 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


8 

85.9 

5.94 


ND 

9.10 

8.21 

ug/g 

90 

ND 

9,06 

8.36 

ug/g 

92 

ND 

250.00 

224.00 

ug/g 

90 

ND 

255-00 

211.00 

ug/g 

83 

ND 

252.00 

203.00 

ug/g 

80 

ND 

250.00 

188.00 

ug/g 

75 

ND 

234.00 

206.00 

ug/g 

88 

ND 

243.00 

215.00 

ug/g 

89 

Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


0 

0 

23-134 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  -  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ORIG. 

AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT 

SPIKED 

RECOVERED 

UNIT 

RECOVERY 

Method  :  SW8270  -  Semi volati le  Organics 
Spiked  Analyte  :  2-Methyl  naphthalene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3,33 

3.50 

ug/g 

105 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.59 

ug/g 

108 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

4.68 

ug/g 

140 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

4.47 

ug/g 

134 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

4.75 

ug/g 

143 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

4.79 

ug/g 

144 

Number  of  Samples 

:  ’  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  129.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  17.80 

Acceptance  Criteria 

NS 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  2-Methyl  phenol  (o-cresol) 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.86 

ug/g 

86 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.73 

ug/g 

82 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.99 

ug/g 

90 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.82 

ug/g 

84 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

2,93 

ug/g 

88 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.10 

ug/g 

93 

Number  of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  87.2 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  4.02 

Acceptance  Criteria 

NS 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  2-Nitroanil ine 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3,33 

2.97 

ug/g 

89 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.87 

ug/g 

86 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.16 

ug/g 

95 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.09 

ug/g 

93 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

2.91 

ug/g 

87 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

2.98 

ug/g 

90 

Number  of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  90.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  3.46 

Acceptance  Criteria 

NS 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-43 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


BATCH  ID 


ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT 
SPIKED  RECOVERED 


RESULT 

UNIT 


RECOVERY 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  2-Ni trophenol 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

08/24/93 

LCSD 

09/03/93 

LCS 

09/03/93 

LCSD 

08/25/93 

LCS 

08/25/93 

LCSD 

10/18/93 

LCS 

10/18/93 

LCSD 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


MSMSD1308241126 

MSMSD1308241126 

MSMSD1309031027 

MSMSD1309031027 

MSMSD2308251410 

MSMSD2308251410 

MSMSD2310180845 

MSMSD2310180845 


8 

94.9 

3.23 


3.33 

3.33 

3.33 

3.33 

3.33 

3.33 

3.33 

3.33 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


3.17 

ug/g 

95 

3.18 

ug/g 

95 

3.25 

ug/g 

98 

3.19 

ug/g 

96 

3.10 

ug/g 

93 

2.94 

ug/g 

88 

3.21 

ug/g 

96 

3.26 

ug/g 

98 

0 

0 

29-182 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  3,3'-Dichlorobenzidine 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

08/24/93 

LCSD 

08/25/93 

LCS 

08/25/93 

LCSD 

10/18/93 

LCS 

10/18/93 

LCSD 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


MSMSD1308241126 

MSMSD1308241126 

MSMSD2308251410 

MSMSD2308251410 

MSMSD2310180845 

MSMSD2310180845 


6 

119.8 

12.92 


3.33 

3.33 

3.33 

3.33 

3.33 

3.33 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


3.67 

ug/g 

no 

3.36 

ug/g 

101 

4.07 

ug/g 

122 

4.01 

ug/g 

120 

4.31 

ug/g 

129 

4.56 

ug/g 

137 

0 

0 

D-262 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  3-Ni troani 1 ine 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

Number 

of  Samples 

:  6 

Mean  %  Recovery 

:  96.0 

Standard  Deviation 

:  4.20 

3.33 

3.09 

ug/g 

93 

3.33 

3.08 

ug/g 

92 

3.33 

3.25 

ug/g 

97 

3.33 

3.11 

ug/g 

93 

3.33 

3.28 

ug/g 

98 

3.33 

3.44 

ug/g 

103 

Below  acceptance  : 

0 

Above  acceptance  : 

0 

Acceptance  Criteria 

NS 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


date  ORIG.  amount  amount  RESULT  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  BATCH  ID  RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  4, 6-Dinitro“2-methyl phenol 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.51 

ug/g 

105 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.44 

ug/g 

103 

09/03/93 

LCS 

MSMSD1309031027 

3.33 

3.17 

ug/g 

95 

09/03/93 

LCSD 

MSMSD1309031027 

3.33 

3.19 

ug/g 

96 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.24 

ug/g 

97 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.27 

ug/g 

98 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.29 

ug/g 

99 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.29 

ug/g 

99 

Number 

of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  99.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  3.42 

Acceptance  Criteria 

0- 

-181 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  4-Bromopheny1  phenyl  ether 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.20 

ug/g 

96 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.23 

ug/g 

97 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.00 

ug/g 

90 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.91 

ug/g 

87 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.16 

ug/g 

95 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.23 

ug/g 

97 

Number  of  Sampli 

2S 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  93.7 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  4.18 

Acceptance  Criteria 

53- 

-127 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  4-Chloro-3-methyl phenol 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.22 

ug/g 

97 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.18 

ug/g 

95 

09/03/93 

LCS 

MSMSD1309031027 

3.33 

3.11 

ug/g 

93 

09/03/93 

LCSD 

MSMSD1309031027 

3.33 

3.20 

ug/g 

96 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.07 

ug/g 

92 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.93 

ug/g 

88 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.09 

ug/g 

93 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.09 

ug/g 

93 

Number  of  Samples  8  Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery  93.4  Above  acceptance  :  0 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-45 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ORIG. 

AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT 

SPIKED 

RECOVERED 

UNIT 

RECOVERY 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  4-Chlorophenyl  phenyl  ether 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3,33 

3.72 

ug/g 

112 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.67 

ug/g 

no 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.27 

ug/g 

98 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.30 

ug/g 

99 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.44 

ug/g 

103 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.59 

ug/g 

108 

Number  of  Samples  :  6  Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery  :  105.0  Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation  :  5.87  Acceptance  Criteria  25-158 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  4-Methyl  phenol (p-cresol ) 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.63 

ug/g 

79 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.51 

ug/g 

75 

09/03/93 

LCS 

MSMSD1309031027 

3.33 

2.68 

ug/g 

80 

09/03/93 

LCSD 

MSMSD1309031027 

3.33 

2.49 

ug/g 

75 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.68 

ug/g 

80 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.50 

ug/g 

75 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

2.57 

ug/g 

77 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

2.70 

ug/g 

81 

Number  of  Samples  :  8  Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery  :  77.8  Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation  :  2.55  Acceptance  Criteria  NS 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  4-Nitroanil ine 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.22 

ug/g 

97 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.14 

ug/g 

94 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.21 

ug/g 

96 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.26 

ug/g 

98 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.21 

ug/g 

96 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.32 

ug/g 

100 

Number 

of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  96.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

2.04 

Acceptance  Criteria 

NS 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-47 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


BATCH  ID 


ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT 
SPIKED  RECOVERED 


RESULT 

UNIT 


RECOVERY. 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  4-Ni trophenol 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.33 

ug/g 

100 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.17 

ug/g 

95 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.13 

ug/g 

94 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.12 

ug/g 

94 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

2.67 

ug/g 

80 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

2,86 

ug/g 

86 

Number  of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  91.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

7.20 

Acceptance  Criteria 

D- 

•132 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


08/24/93 

08/24/93 

09/03/93 

09/03/93 

08/25/93 

08/25/93 

10/18/93 

10/18/93 


05-SB-05-DS-02 

MS 

MSMSD1308241126 

05-SB-05-DS-02 

MSD 

MSMSD1308241126 

07-SD-03-DS-01 

MS 

MSMSD1309031027 

07-SD-03-DS-01 

MSD 

MSMSD1309031027 

10-SB-05-DS-02 

MS 

MSMSD2308251410 

10-SB-05-DS-02 

MSD 

MSMSD2308251410 

07~HA-05-DS-02 

MSMSD2310180845 

07-HA-05-DS~02 

MSMSD2310180845 

ND 

9.10 

9.44 

ug/g 

104 

ND 

9,06 

9.50 

ug/g 

105 

ND 

250.00 

196.00 

ug/g 

78 

ND 

255.00 

193.00 

ug/g 

76 

ND 

252.00 

210.00 

ug/g 

83 

ND 

250.00 

189.00 

ug/g 

76 

ND 

243.00 

168.00 

ug/g 

69 

ND 

234.00 

177.00 

ug/g 

76 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


8  Below  acceptance  :  0 

83.4  Above  acceptance  :  0 

13.59  Acceptance  Criteria  D-132 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Acenaphthene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.91 

ug/g 

87 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.89 

ug/g 

87 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.79 

ug/g 

84 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

2,77 

ug/g 

83 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

2.95 

ug/g 

89 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.11 

ug/g 

93 

Number  of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  87.2 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  3.60 

Acceptance  Criteria 

47- 

•145 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

ORIG. 

RESULT 

AMOUNT 

SPIKED 

AMOUNT 

RECOVERED 

RESULT  % 

UNIT  RECOVERY 

Method 
Spiked  Analyte 

:  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
:  Acenaphthene  continued 

Type  of  Spike  : 

Matrix  Spike 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

08/24/93 

05-SB-05-DS-02 

MS 

MSMSD1308241126 

ND 

4.55 

4.11 

ug/g 

90 

08/24/93 

05-SB-05-DS-02 

MSD 

MSMSD1308241126 

ND 

4.53 

4.29 

ug/g 

95 

09/03/93 

07-SD-03-DS-01 

MS 

MSMSD1309031027 

ND 

125.00 

107.00 

ug/g 

85 

09/03/93 

07-SD-03-DS-01 

MSD 

MSMSD1309031027 

ND 

127.00 

104.00 

ug/g 

82 

08/25/93 

10-SB-05-DS-02 

MS 

MSMSD2308251410 

ND 

126.00 

97.60 

ug/g 

77 

08/25/93 

10-SB-05-DS-02 

MSD 

MSMSD2308251410 

ND 

125.00 

91.30 

ug/g 

73 

10/18/93 

07-HA-05-DS-02 

MSMSD2310180845 

ND 

117.00 

105.00 

ug/g 

90 

10/18/93 

07-HA-05-DS-02 

MSMSD2310180845 

ND 

121.00 

102.00 

ug/g 

84 

Number  of  Samples  : 

8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

: 

84.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

7.23 

Acceptance  Criteria 

47-145 

Method  :  SW8270 

-  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  Acenaphthylene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.07 

ug/g 

92 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.05 

ug/g 

92 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.09 

ug/g 

93 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.05 

ug/g 

92 

10/18/93 

LCS 

MSMSD23101808'45 

3.33 

3.26 

ug/g 

98 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.38 

ug/g 

101 

Number  of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  94.7 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  3.88 

Acceptance  Criteria 

33- 

■145 

Method  :  SW8270 

-  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  Anthracene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.02 

ug/g 

91 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.16 

ug/g 

95 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.20 

ug/g 

96 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.15 

ug/g 

94 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.43 

ug/g 

103 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.56 

ug/g 

107 

Number  of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-49 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


BATCH  ID 


ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT 
SPIKED  RECOVERED 


RESULT 

UNIT 


% 


Method  :  SW8270  -  Semi volati le  Organics 
Spiked  Analyte  :  Anthracene  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

Mean  %  Recovery  :  97.7  Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation  :  6,06  Acceptance  Criteria  27-133 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Benzo(a)anthracene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.95 

ug/g 

88 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.74 

ug/g 

82 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.14 

ug/g 

94 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.07 

ug/g 

92 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.25 

ug/g 

98 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.25 

ug/g 

97 

Number  of  Sampli 

ss 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  91.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  6.01 

Acceptance  Criteria 

33- 

•143 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Benzo(a)pyrene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.65 

ug/g 

80 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

2,82 

ug/g 

85 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.82 

ug/g 

85 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.77 

ug/g 

83 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

2,98 

ug/g 

89 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

2.97 

ug/g 

89 

Number  of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  85.2 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  3.49 

Acceptance  Criteria 

17- 

-163 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-50 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE  ORIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  BATCH  ID  RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Ben2o(b)fl uoranthene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.58 

ug/g 

77 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.90 

ug/g 

87 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.79 

ug/g 

84 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3,33 

2.74 

ug/g 

82 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

2.95 

ug/g 

88 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

2,98 

ug/g 

89 

Number  of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  84.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

4,51 

Acceptance  Criteria 

24- 

•159 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Benzo(g,h,i )perylene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.69 

ug/g 

81 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3,33 

2.97 

ug/g 

89 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.30 

ug/g 

99 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3,33 

3.22 

ug/g 

97 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.41 

ug/g 

102 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.40 

ug/g 

102 

Number  of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  95.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  8.37 

Acceptance  Criteria 

D- 

'219 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Benzo(k)fl uoranthene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.91 

ug/g 

87 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.15 

ug/g 

94 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3,33 

3.23 

ug/g 

97 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.17 

ug/g 

95 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.40 

ug/g 

102 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.46 

ug/g 

104 

Number  of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  96.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  6.09 

Acceptance  Criteria 

11- 

•162 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-51 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


BATCH  ID 


ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT  RESULT 
SPIKED  RECOVERED  UNIT 


RECOVERY^ 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Benzoic  acid 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

1.82 

ug/g 

55 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.28 

ug/g 

68 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.32 

ug/g 

70 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.44 

ug/g 

73 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

1.08 

ug/g 

32 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

1.19 

ug/g 

36 

Number  of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  55.7 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  17.92 

Acceptance  Criteria 

NS 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Benzyl  alcohol 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.01 

ug/g 

90 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.92 

ug/g 

88 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.37 

ug/g 

101 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.16 

ug/g 

95 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.30 

ug/g 

99 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.33 

ug/g 

100 

Number  of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

;  95.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  5.47 

Acceptance  Criteria 

NS 

Method  ;  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Butyl  benzyl phthal ate 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD130824il26 

3.33 

2.90 

ug/g 

87 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.80 

ug/g 

84 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.35 

ug/g 

101 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.26 

ug/g 

98 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.42 

ug/g 

103 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.53 

ug/g 

106 

Number 

of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  96.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  8.96 

Acceptance  Criteria 

D- 

•152 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE  ORIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  BATCH  ID  RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Chrysene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.01 

ug/g 

90 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.87 

ug/g 

86 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.08 

ug/g 

92 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.96 

ug/g 

89 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.23 

ug/g 

97 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.30 

ug/g 

99 

Number  of  Samples  :  6  Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery  :  92.2  Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation  :  4.96  Acceptance  Criteria  17-168 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Di-n-butylphthalate 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.12 

ug/g 

94 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.19 

ug/g 

96 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.37 

ug/g 

101 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.29 

ug/g 

99 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.37 

ug/g 

101 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.45 

ug/g 

104 

Number  of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  99.2 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  3.66 

Acceptance  Criteria 

1- 

■118 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Di-n-octylphthalate 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3,33 

3.06 

ug/g 

92 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.32 

ug/g 

100 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.47 

ug/g 

104 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.36 

ug/g 

101 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.59 

ug/g 

108 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.70 

ug/g 

111 

Number  of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  102.7 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  6.68 

Acceptance  Criteria 

4- 

■146 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-53 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID  BATCH  ID 


ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT 
SPIKED  RECOVERED 


RESULT 

UNIT 


Method  :  SW8270  -  Semi volati le  Organics 
Spiked  Analyte  :  Dibenz (a, h) anthracene 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.68 

ug/g 

80 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.90 

ug/g 

87 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.07 

ug/g 

92 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.98 

ug/g 

89 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.16 

ug/g 

95 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.23 

ug/g 

97 

Number  of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  90.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  6.13 

Acceptance  Criteria 

D- 

•227 

Method  :  SW8270  ~  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Dibenzofuran 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

0.00 

ug/g 

0 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.13 

ug/g 

94 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.03 

ug/g 

91 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.02 

ug/g 

91 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.16 

ug/g 

95 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.32 

ug/g 

100 

Number  of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  78.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Devi  at' 

ion 

:  38.60 

Acceptance  Criteria 

NS 

Method  ;  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Diethyl phthal ate 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

Number  of  Samples  :  6 

Mean  %  Recovery  :  100.3 

Standard  Deviation  :  5.61 


3.33 

3.60 

ug/g 

108 

3.33 

3.53 

ug/g 

106 

3.33 

3.18 

ug/g 

95 

3.33 

3.21 

ug/g 

96 

3.33 

3.22 

ug/g 

96 

3.33 

3.36 

ug/g 

101 

Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  D-114 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  •  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ORiG. 

AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT  % 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT 

SPIKED 

RECOVERED 

UNIT  RECOVERY 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Di methyl phthal ate 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.16 

ug/g 

95 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.12 

ug/g 

94 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.03 

ug/g 

91 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.04 

ug/g 

91 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.14 

ug/g 

94 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.26 

ug/g 

98 

Number  of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  93,8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  2.64 

Acceptance  Criteria 

D- 

■112 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Diphenyl  ami ne/N-NitrosoDPA 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.42 

ug/g 

72 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.38 

ug/g 

71 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.92 

ug/g 

88 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.84 

ug/g 

85 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.11 

ug/g 

93 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3,33 

3.22 

ug/g 

96 

Number  of  Samples  :  6  Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery  :  84.2  Above  acceptance  :  6 

Standard  Deviation  :  10.53  Acceptance  Criteria  NS 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Fluoranthene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.87 

ug/g 

86 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.97 

ug/g 

89 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.02 

ug/g 

91 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.99 

ug/g 

90 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.18 

ug/g 

95 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.26 

ug/g 

98 

Number  of  Sampli 

as 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  91.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  4.32 

Acceptance  Criteria 

26- 

•137 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-55 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


BATCH  ID 


ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT  RESULT 
SPIKED  RECOVERED  UNIT 


% 


RECOVERY^ 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Fluorene 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.89 

ug/g 

87 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.77 

ug/g 

83 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.57 

ug/g 

77 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.55 

ug/g 

76 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

2.66 

ug/g 

80 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

2.76 

ug/g 

83 

Number  of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  81.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  4.15 

Acceptance  Criteria 

59- 

■121 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Hexachl orobenzene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.18 

ug/g 

95 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.30 

ug/g 

99 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

3,05 

ug/g 

92 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.97 

ug/g 

89 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.20 

ug/g 

96 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.26 

ug/g 

98 

Number  of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  94.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  3.76 

Acceptance  Criteria 

D- 

•152 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Hexachl orobutadiene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3,33 

3.28 

ug/g 

98 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.35 

ug/g 

100 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.70 

ug/g 

81 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.68 

ug/g 

80 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.03 

ug/g 

91 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.12 

ug/g 

94 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 

:  6 

:  90.7 

8.48 

Below  acceptance  : 
Above  acceptance  ; 
Acceptance  Criteria 

0 

0 

24-116 

Date  Compiled:  30  April  1994 

ND  =  Not  Detected 

NC  =  Not  Calculable  NS  = 

Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


B3-56 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ORIG. 

AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT  % 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT 

SPIKED 

RECOVERED 

UNIT  RECOVERY 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Hexachlorocyclopentadiene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

0.86 

ug/g 

26 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

0.75 

ug/g 

22 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

1.11 

ug/g 

33 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

1.11 

ug/g 

33 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3,33 

1.22 

ug/g 

36 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

1.10 

ug/g 

33 

Number  of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  30.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  5.32 

Acceptance  Criteria 

NS 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Hexachloroethane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.17 

ug/g 

95 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.08 

ug/g 

92 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

3,02 

ug/g 

91 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.84 

ug/g 

85 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.15 

ug/g 

95 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.27 

ug/g 

98 

Number  of  Sampli 

2S 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  92.7 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

4.50 

Acceptance  Criteria 

40- 

113 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Indeno(l,2,3-cd)pyrene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.79 

ug/g 

84 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.96 

ug/g 

89 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.90 

ug/g 

87 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.85 

ug/g 

86 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

2.92 

ug/g 

88 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

2.95 

ug/g 

88 

Number  of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  87.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  1.79 

Acceptance  Criteria 

D- 

■171 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-57 


TABLE  B~3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


BATCH  ID 


ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT 
SPIKED  RECOVERED 


RESULT 

UNIT 


RECOVERY 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Isophorone 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

08/24/93 

LCSD 

08/25/93 

LCS 

08/25/93 

LCSD 

10/18/93 

LCS 

10/18/93 

LCSD 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


MSMSD1308241126 

MSMSD1308241126 

MSMSD2308251410 

MSMSD2308251410 

MSMSD2310180845 

MSMSD2310180845 


6 

60.0 

2.19 


3.33 

3.33 

3.33 

3.33 

3.33 

3.33 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


1 

.99 

ug/g 

60 

1 

.98 

ug/g 

60 

1 

.99 

ug/g 

60 

1. 

.87 

ug/g 

56 

2, 

.05 

ug/g 

62 

2, 

.07 

ug/g 

62 

0 

0 

21-196 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  N-Nitroso-di-n-propyl amine 


Type  of  Spike  ;  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.92 

ug/g 

88 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.79 

ug/g 

84 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.93 

ug/g 

88 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.71 

ug/g 

81 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

2.79 

ug/g 

84 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

2.86 

ug/g 

86 

Number 

of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

:  85.2 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation 

:  2.71 

Acceptance  Criteria  D-230 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


08/24/93 

08/24/93 

09/03/93 

09/03/93 

08/25/93 

08/25/93 

10/18/93 

10/18/93 


05-SB-05-DS-02  MS 
05-SB-05-DS-02  MSD 
07-SD-03-DS-01  MS 
07-SD-03-DS-01  MSD 
10-SB-05-DS-02  MS 
10-SB-05-DS-02  MSD 
07-HA-05-DS-02 
07-HA-05-DS-02 


MSMSD1308241126 

MSMSD1308241126 

MSMSD1309031027 

MSMSD1309031027 

MSMSD2308251410 

MSMSD2308251410 

MSMSD2310180845 

MSMSD2310180845 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


8 

78.1 

10.49 


ND 

4.55 

4.22 

ug/g 

93 

ND 

4.53 

4.24 

ug/g 

94 

ND 

125.00 

89.90 

ug/g 

72 

ND 

127.00 

88.70 

ug/g 

70 

ND 

126.00 

90.50 

ug/g 

72 

ND 

125.00 

82.10 

ug/g 

66 

ND 

121.00 

98.10 

ug/g 

81 

ND 

117.00 

90.50 

ug/g 

77 

Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  D-230 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  -  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE  ORIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  BATCH  ID  RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Naphthalene 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.02 

ug/g 

91 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.06 

ug/g 

92 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.91 

ug/g 

87 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.82 

ug/g 

85 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.15 

ug/g 

95 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.18 

ug/g 

95 

Number  of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  90,8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  4.12 

Acceptance  Criteria 

21- 

•133 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Nitrobenzene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.97 

ug/g 

89 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.05 

ug/g 

91 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.00 

ug/g 

90 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.86 

ug/g 

86 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

2.97 

ug/g 

89 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3,33 

3.02 

ug/g 

91 

Number 

of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  89.3 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  1.86 

Acceptance  Criteria 

35- 

•180 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Pentachlorophenol 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.64 

ug/g 

79 

08/24/93’ 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.62 

ug/g 

79 

09/03/93 

LCS 

MSMSD1309031027 

3.33 

2.05 

ug/g 

62 

09/03/93 

LCSD 

MSMSD1309031027 

3.33 

2.04 

ug/g 

61 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.43 

ug/g 

73 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.41 

ug/g 

72 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

2.47 

ug/g 

74 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

2.51 

ug/g 

75 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  71.9 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  6.90 

Acceptance  Criteria 

14- 

■176 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-59 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID  BATCH  ID 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Pentachlorophenol  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT 
SPIKED  RECOVERED 


RESULT 

UNIT 


% 


RECOVERY 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


08/24/93 

05-SB-05-DS-02  MS 

MSMSD1308241126 

ND 

9.10 

8.05 

ug/g 

89 

08/24/93 

05-SB-05-DS-02  MSD 

MSMSD1308241126 

ND 

9.06 

8.17 

ug/g 

90 

09/03/93 

07-SD-03-DS-01  MS 

MSMSD1309031027 

ND 

250.00 

165.00 

ug/g 

66 

09/03/93 

07-SD-03-DS-01  MSD 

MSMSD1309031027 

ND 

255.00 

171.00 

ug/g 

67 

08/25/93 

10-SB-05-DS-02  MS 

MSMSD2308251410 

ND 

252.00 

177.00 

ug/g 

70 

08/25/93 

10-SB-05-DS-02  MSD 

MSMSD2308251410 

ND 

250.00 

166.00 

ug/g 

66 

10/18/93 

07-HA-05-DS-02 

MSMSD2310180845 

ND 

234.00 

176.00 

ug/g 

75 

10/18/93 

07-HA-05-DS-02 

MSMSD2310180845 

ND 

243.00 

166.00 

ug/g 

68 

Number  of  Samples  :  8  Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery  :  73.9  Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation  :  10.08  Acceptance  Criteria  14-176 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Phenanthrene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.78 

ug/g 

83 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.76 

ug/g 

83 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.88 

ug/g 

86 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.87 

ug/g 

86 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.08 

ug/g 

92 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.17 

ug/g 

95 

Number  of  Sampl( 

5S 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  87.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  4.93 

Acceptance  Criteria 

54- 

■120 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Phenol 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241i26 

3.33 

2.76 

ug/g 

83 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.67 

ug/g 

80 

09/03/93 

LCS 

MSMSD1309031027 

3.33 

2.89 

ug/g 

87 

09/03/93 

LCSD 

MSMSD1309031027 

3.33 

2.58 

ug/g 

77 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.12 

ug/g 

94 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.83 

ug/g 

85 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.04 

ug/g 

91 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-60 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ORIG. 

AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT  % 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT 

SPIKED 

RECOVERED 

UNIT  RECOVERY 

Method  :  SW8270  -•  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Phenol  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/18/93  LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.13 

ug/g  94 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  86.4 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  6.32 

Acceptance  Criteria 

5-112 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Pyrene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.84 

ug/g 

85 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.71 

ug/g 

81 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.17 

ug/g 

95 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.02 

ug/g 

91 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.19 

ug/g 

96 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3,33 

3.26 

ug/g 

98 

Number  of  Sampli 

es 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  91.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

6.72 

Acceptance  Criteria 

52- 

■115 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


08/24/93 

05-SB-05-DS-02 

MS 

MSMSD1308241126 

0.01 

4.55 

3.96 

ug/g 

87 

08/24/93 

05-SB-05-DS-02 

MSD 

MSMSD1308241126 

0.01 

4.53 

3.90 

ug/g 

86 

09/03/93 

07-SD-03-DS-01 

MS 

MSMSD1309031027 

ND 

125.00 

101.00 

ug/g 

81 

09/03/93 

07-SD-03-DS-01 

MSD 

MSMSD1309031027 

ND 

127.00 

98.80 

ug/g 

78 

08/25/93 

10-SB-05-DS-02 

MS 

MSMSD2308251410 

ND 

126.00 

107.00 

ug/g 

85 

08/25/93 

10-SB-05-DS-02 

MSD 

MSMSD2308251410 

ND 

125.00 

98.50 

ug/g 

79 

10/18/93 

07-HA-05-DS-02 

MSMSD2310180845 

ND 

117.00 

116.00 

ug/g 

99 

10/18/93 

07-HA-05-DS-02 

MSMSD2310180845 

ND 

121.00 

119.00 

ug/g 

98 

Number 

of  Samples  : 

8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery  :  86.6  Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation  :  8.02  Acceptance  Criteria  52-115 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-61 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID  BATCH  ID 


ORIG, 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT 
SPIKED  RECOVERED 


RESULT 

UNIT 


% 


RECOVER^ 


Method  :  SW8270  -  Semi volati le  Organics 
Spiked  Analyte  :  bi s(2-Chloroethoxy)methane 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

08/24/93 

08/25/93 

08/25/93 

10/18/93 

10/18/93 


LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.06 

ug/g 

92 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.03 

ug/g 

91 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.07 

ug/g 

92 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.92 

ug/g 

88 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.08 

ug/g 

92 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.08 

ug/g 

92 

2S 

;  6 

Below  acceptance  : 

0 

:  91.2 

Above  acceptance  : 

0 

ion 

:  1.60 

Acceptance  Criteria 

33- 

•184 

Mean  %  Recovery 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  bis(2-Chloroethyl )ether 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

08/24/93 

LCSD 

08/25/93 

LCS 

08/25/93 

LCSD 

10/18/93 

LCS 

10/18/93 

LCSD 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


MSMSD1308241126 

MSMSD1308241126 

MSMSD2308251410 

MSMSD2308251410 

MSMSD2310180845 

MSMSD2310180845 


6 

80.8 

6.43 


3.33 

2.47 

ug/g 

74 

3.33 

2,41 

ug/g 

72 

3.33 

2.88 

ug/g 

86 

3,33 

2.70 

ug/g 

81 

3.33 

2.88 

ug/g 

87 

3.33 

2.82 

ug/g 

85 

Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  12-158 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  bi s(2-Chloroisopropyl )ether 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

08/24/93 

LCSD 

HSMSD1308241126 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

2.65 

ug/g 

79 

3,33 

2.55 

ug/g 

77 

3.33 

3.21 

ug/g 

96 

3.33 

2.96 

ug/g 

89 

3.33 

3.01 

ug/g 

90 

3,33 

3.05 

ug/g 

92 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


6 

87.2 

7.52 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  36-166 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ORIG. 

AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT 

SPIKED 

RECOVERED 

UNIT 

RECOVERY 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  bi s( 2-Ethyl  hexyl )phthal ate 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/24/93  LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.82 

ug/g 

85 

08/24/93  LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.63 

ug/g 

79 

08/25/93  LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

3,14 

ug/g 

94 

08/25/93  LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.10 

ug/g 

93 

10/18/93  LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.14 

ug/g 

94 

10/18/93  LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.21 

ug/g 

96 

Number  of  Samples  :  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery  :  90.2 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  :  6.68 

Acceptance  Criteria 

8- 

■158 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  2,4,6-Tribromophenol 

Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Field  Duplicate 

08/24/93  05-SB-05-DS-02 

MSMSD1308241126 

9.02 

8.90 

ug/g 

99 

09/03/93  07-SD-03-DS-01 

MSMSD1309031027 

252.00 

246.00 

ug/g 

98 

08/25/93  10-SB-05-DS-02 

MSMSD2308251410 

260.00 

197.00 

ug/g 

76 

08/26/93  06-SB-03-OS-03 

MSMSD2308251410 

233.00 

172.00 

ug/g 

74 

10/18/93  07-HA-05-DS-02 

MSMSD2310180845 

248.00 

190.00 

ug/g 

77 

Number  of  Samples  :  5 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery  :  84.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  :  12.56 

Acceptance  Criteria 

19-122 

Type  of  Spike  ;  Surrogate  - 

-  Laboratory  Control 

08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

6.67 

6.64 

ug/g 

100 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

6.67 

6.87 

ug/g 

103 

09/03/93 

LCS 

MSMSD1309031027 

6.67 

6.06 

ug/g 

91 

09/03/93 

LCSD 

MSMSD1309031027 

6.67 

6.13 

ug/g 

92 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

6.67 

5.56 

ug/g 

84 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

6.67 

5.53 

ug/g 

83 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

6.67 

5.36 

ug/g 

80 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

6.67 

5.47 

ug/g 

82 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  89,4 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  8.62 

Acceptance  Criteria 

19- 

■122 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-63 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


BATCH  ID 


ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT 
SPIKED  RECOVERED 


RESULT 

UNIT 


% 


RECOVERY 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  2 ,4, B-Tri bromophenol  continued 

Type  of  Spike  ;  Surrogate  -  Normal  Sample 


Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Normal  Sample 


08/24/93 

05-SB-04*01 

MSMSD1308241126 

08/24/93 

05-SB-04-02 

MSMSD1308241126 

08/24/93 

05-SB-04-03 

MSMSD1308241126 

08/24/93 

05-SB-04-04 

MSMSD1308241126 

08/24/93 

05-SB-05-01 

MSMSD1308241126 

08/24/93 

05-SB-05-02 

MSMSD1308241126 

08/24/93 

05-SB-05-03 

MSMSD1308241126 

08/24/93 

05-SB-05-04 

HSMSD1308241126 

08/24/93 

05-SB-06-01 

MSMSD1308241126 

08/25/93 

05-SB-06-02 

MSHSD1308241126 

08/25/93 

05-SB-06-03 

MSMSD1308241126 

08/25/93 

05-SB-06-04 

MSMSD1308241126 

08/25/93 

lO-SB-04-01 

MSMSD1308241126 

08/25/93 

lO-SB-04-02 

MSMSD1308241126 

08/25/93 

lO-SB-04-03 

MSMSD1308241126 

08/25/93 

lO-SB-04-04 

MSMSD1308241126 

09/03/93 

07~SD-03”01 

MSMSD1309031027 

09/03/93 

07-SD-04-01 

MSMSD1309031027 

09/03/93 

07-SD-05-01 

MSMSD1309031027 

09/03/93 

07-SD-06-01 

MSMSD1309031027 

09/03/93 

07-SD-07-01 

MSMSD1309031027 

08/25/93 

06~SB-03-01 

MSHSD2308251410 

08/25/93 

06-SB-03-02 

MSMSD2308251410 

08/25/93 

lO-SB-05-01 

MSMSD2308251410 

08/25/93 

lO-SB-05-02 

MSMSD2308251410 

08/25/93 

lO-SB-05-03 

MSMSD2308251410 

08/25/93 

lO-SB-05-04 

MSMSD2308251410 

08/26/93 

06-SB-03-03 

MSMSD2308251410 

08/26/93 

06-SB-03-04 

MSMSD2308251410 

08/26/93 

09-SB-01-01 

HSMSD2308251410 

08/26/93 

09-SB-01-02 

MSMSD2308251410 

08/26/93 

09-SB-01-03 

MSMSD2308251410 

08/26/93 

09-SB-01-04 

MSMSD2308251410 

10/18/93 

07-HA~01-01 

MSMSD2310180845 

10/18/93 

07-HA-03~01 

MSMSD2310180845 

10/18/93 

07-HA-04-02 

MSMSD2310180845 

10/18/93 

07-HA-05~02 

MSMSD2310180845 

10/18/93 

07-HA-06-02 

MSMS02310180845 

10/18/93 

07-HA-07-03 

MSMSD2310180845 

10/18/93 

07-HA~09-03 

MSMSD2310180845 

10/18/93 

07-HA-10-01 

MSMSD2310180845 

10/18/93 

07-HA-11-01 

MSMSD2310180845 

10/18/93 

07-HA-12-01 

MSMSD2310180845 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


6.83 

7.02 

ug/g 

103 

6.90 

7.18 

ug/g 

104 

22.20 

23.20 

ug/g 

105 

208.00 

218.00 

ug/g 

105 

6.84 

6.99 

ug/g 

102 

8.92 

9.42 

ug/g 

106 

8.43 

8.38 

ug/g 

99 

9.01 

8.53 

ug/g 

95 

7.39 

7.30 

ug/g 

99 

8.22 

8.75 

ug/g 

106 

8.75 

8.08 

ug/g 

92 

8.69 

8.98 

ug/g 

103 

6.89 

6.98 

ug/g 

101 

8.74 

8.14 

ug/g 

93 

7.04 

6.97 

ug/g 

99 

7.00 

6.78 

ug/g 

97 

228.00 

222.00 

ug/g 

97 

654.00 

609.00 

ug/g 

93 

66.10 

68.70 

ug/g 

104 

22.30 

23.50 

ug/g 

105 

299.00 

265.00 

ug/g 

89 

7.79 

5.56 

ug/g 

71 

212.00 

160.00 

ug/g 

76 

21.10 

16.10 

ug/g 

76 

253.00 

200.00 

ug/g 

79 

187.00 

140.00 

ug/g 

75 

190.00 

144.00 

ug/g 

76 

261.00 

198.00 

ug/g 

76 

22.10 

17.20 

ug/g 

78 

7.24 

5.19 

ug/g 

72 

7.99 

6.18 

ug/g 

77 

8.48 

6.08 

ug/g 

72 

7.80 

5.46 

ug/g 

70 

7.56 

5.70 

ug/g 

75 

29.60 

22.80 

ug/g 

77 

7.61 

5.50 

ug/g 

72 

232.00 

179.00 

ug/g 

77 

222.00 

172.00 

ug/g 

78 

213.00 

158.00 

ug/g 

74 

207.00 

154.00 

ug/g 

74 

282.00 

227.00 

ug/g 

81 

312.00 

247.00 

ug/g 

79 

389.00 

279.00 

ug/g 

72 

NS  =  Not  Specified 

B3-64 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE  ORIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  BATCH  ID  RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  2,4,6-Tribromophenol  continued 

Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Normal  Sample 

Number  of  Samples  :  43  Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery  :  87.3  Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation  :  13.07  Acceptance  Criteria  19^122 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  2-Fl uorobi phenyl 

Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Field  Duplicate 


08/24/93 

05-SB-05-DS-02 

MSMSD1308241126 

4.51 

4.04 

ug/g 

90 

09/03/93 

07-SD-03-DS-01 

MSMSD1309031027 

126.00 

112.00 

ug/g 

89 

08/25/93 

10-SB-05-DS“02 

MSMSD2308251410 

130.00 

107.00 

ug/g 

83 

08/26/93 

06-SB-03-DS-03 

MSMSD2308251410 

117.00 

99.90 

ug/g 

86 

10/18/93 

07-HA-05-DS-02 

MSMSD2310180845 

124.00 

111.00 

ug/g 

90 

Number  of  Samples  : 

5 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

87.6 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

3.05 

Acceptance  Criteria 

30-115 

Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.07 

ug/g 

92 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.87 

ug/g 

86 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.00 

ug/g 

90 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.83 

ug/g 

85 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.05 

ug/g 

92 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.14 

ug/g 

94 

Number 

of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  89.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  3.60 

Acceptance  Criteria 

30- 

115 

Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Normal  Sample 


08/24/93 

05-SB-04-01 

MSMSD1308241126 

3.41 

3.16 

ug/g 

93 

08/24/93 

05-SB-04-02 

MSMSD1308241126 

3.45 

3.31 

ug/g 

96 

08/24/93 

05-SB-04-03 

MSMSD1308241126 

11.10 

9.97 

ug/g 

90 

08/24/93 

05-SB-04-04 

MSMSD1308241126 

104.00 

95.80 

ug/g 

92 

08/24/93 

05-SB-05-01 

MSMSD1308241126 

3.42 

3,09 

ug/g 

90 

08/24/93 

05-SB-05-02 

MSMSD1308241126 

4.46 

4.23 

ug/g 

95 

08/24/93 

05-SB-05-03 

MSMSD1308241126 

4.22 

3.64 

ug/g 

86 

08/24/93 

05-SB-05-04 

MSMSD1308241126 

4.50 

3.88 

ug/g 

86 

08/24/93 

05-SB-06-01 

MSMSD1308241126 

3.69 

3.28 

ug/g 

89 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-65 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


ORIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  t 

BATCH  ID  RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY^^ 


Method  :  SW8270  -  Semi volati 1e  Organics 
Spiked  Analyte  ;  2“F1uorobi phenyl  continued 


Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Normal  Sample 


08/25/93 

05-SB~06-02 

MSMSD1308241126 

08/25/93 

05-SB-06-03 

MSMSD1308241126 

08/25/93 

05-SB-06-04 

MSMSD1308241126 

08/25/93 

lO-SB-04-01 

MSMSD1308241126 

08/25/93 

lO-SB-04-02 

MSMSD1308241126 

08/25/93 

lO-SB-04-03 

MSMSD1308241126 

08/25/93 

lO-SB-04-04 

MSMSD1308241126 

09/03/93 

07-SD-03-01 

MSMSD1309031027 

09/03/93 

07-30-04-01 

MSMSD1309031027 

09/03/93 

07-SD-05-01 

MSMSD1309031027 

09/03/93 

07-SD-06-01 

MSMSD1309031027 

09/03/93 

07-SD-07-01 

MSMSD1309031027 

08/25/93 

06-SB-03-01 

MSMSD2308251410 

08/25/93 

06-SB-03-02 

MSMSD2308251410 

08/25/93 

lO-SB-05-01 

MSMSD2308251410 

08/25/93 

lO-SB-05-02 

MSMSD2308251410 

08/25/93 

lO-SB-05-03 

MSMSD2308251410 

08/25/93 

lO-SB-05-04 

MSMSD2308251410 

08/26/93 

06-SB-03-03 

MSMSD2308251410 

08/26/93 

06-SB-03-04 

MSMSD2308251410 

08/26/93 

09-SB-01-01 

MSMSD2308251410 

08/26/93 

09-SB-01-02 

MSMSD2308251410 

08/26/93 

09-SB-01-03 

MSMSD2308251410 

08/26/93 

09-SB-01-04 

MSMSD2308251410 

10/18/93 

07-HA-01-01 

MSMSD2310180845 

10/18/93 

07-HA-03-01 

MSMSD2310180845 

10/18/93 

07-HA-04-02 

MSMSD2310180845 

10/18/93 

07-HA-05-02 

MSMSD2310180845 

10/18/93 

07-HA-06-02 

MSMSD2310180845 

10/18/93 

07-HA-07-03 

MSMSD2310180845 

10/18/93 

07-HA-09-03 

MSMSD2310180845 

10/18/93 

07-HA-10-01 

MSMSD2310180845 

10/18/93 

07-HA-11-01 

MSMSD2310180845 

10/18/93 

07-HA-12-01 

MSMSD2310180845 

4 

.11 

3 

.73 

4 

.38 

3 

.74 

4 

.35 

4 

.07 

3 

.45 

3 

.23 

4 

.37 

3 

.83 

3 

.52 

3 

.02 

3 

.50 

2 

.99 

114 

.00 

103 

.00 

327 

.00 

284 

,00 

33 

.10 

30 

.40 

11 

.20 

10 

.20 

149 

.00 

126 

.00 

3 

.89 

3 

.21 

106 

.00 

91 

.00 

10 

.50 

8 

.86 

127 

.00 

114 

.00 

93 

.60 

80 

.00 

95, 

.20 

80, 

.60 

131. 

.00 

113, 

.00 

11. 

.00 

9. 

.79 

3. 

,62 

3. 

.10 

4. 

,00 

3. 

,58 

4. 

,24 

3. 

.51 

3, 

90 

3. 

19 

3. 

78 

3. 

42 

14. 

80 

13. 

70 

3, 

80 

3. 

31 

116. 

00 

103. 

00 

111. 

00 

97. 

30 

106. 

00 

92. 

40 

104. 

00 

87. 

20 

141. 

00 

126. 

00 

156. 

00 

143. 

00 

194. 

00 

165. 

00 

ug/g 

ug/g 

ug/g 

ug/g 

ug/g 

ug/g 

ug/g 

ug/g 

ug/g 

ug/g 

ug/g 

ug/g 

ug/g 

ug/g 

ug/g 

ug/g 

ug/g 

ug/g 

ug/g 

ug/g 

ug/g 

ug/g 

ug/g 

ug/g 

ug/g 

ug/g 

ug/g 

ug/g 

ug/g 

ug/g 

ug/g 

ug/g 

ug/g 

ug/g 


91 

85 
94 
94 
88 

86 
86 
90 
87 

92 

92 
84 
82 
86 

84 
90 
86 

85 
87 

89 

86 

90 

83 
82 
90 

93 

87 
89 

88 
87 

84 
89 
92 

85 


Number  of  Samples 

:  43 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  88.4 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  3.57 

Acceptance  Criteria 

30-115 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  83-66 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ORIG. 

AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT 

SPIKED 

RECOVERED 

UNIT 

RECOVERY 

Method  ;  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  2-Fluorophenol 

Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Field  Duplicate 

08/24/93  05-SB-05-DS-02 

MSMSD1308241126 

9.02 

7.01 

ug/g 

78 

09/03/93  07-SD-03-DS-01 

MSMSD1309031027 

252.00 

188.00 

ug/g 

74 

08/25/93  10-SB-05-DS-02 

MSMSD2308251410 

260.00 

233.00 

ug/g 

90 

08/26/93  06-SB-03-DS-03 

MSMSD2308251410 

233.00 

215.00 

ug/g 

92 

10/18/93  07-HA-05-DS-02 

MSMSD2310180845 

248.00 

231.00 

ug/g 

93 

Number  of  Samples  :  5 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery  :  85.4 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  :  8.76 

Acceptance  Criteria 

25-121 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

'  Laboratory  Control 

08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

6.67 

5.53 

ug/g 

83 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

6.67 

5.19 

ug/g 

78 

09/03/93 

LCS 

MSMSD1309031027 

6.67 

5.49 

ug/g 

82 

09/03/93 

LCSD 

MSMSD1309031027 

6.67 

4.50 

ug/g 

68 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

6.67 

6.08 

ug/g 

91 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

6.67 

5.49 

ug/g 

82 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

6.67 

6.10 

ug/g 

92 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

6.67 

6.02 

ug/g 

90 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  83.3 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  7.98 

Acceptance  Criteria 

25- 

■121 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

08/24/93 

-  Normal  Sample 

05-SB-04-01 

MSMSD1308241126 

6.83 

5.55 

ug/g 

81 

08/24/93 

05-SB-04-02 

MSMSD1308241126 

6.90 

5.12 

ug/g 

74 

08/24/93 

05-S8-04-03 

MSMSD1308241126 

22.20 

18.30 

ug/g 

82 

08/24/93 

05-SB-04-04 

MSMSD1308241126 

208.00 

174.00 

ug/g 

84 

08/24/93 

05-SB-05-01 

MSMSD1308241126 

6.84 

5.38 

ug/g 

79 

08/24/93 

05-SB-05-02 

MSMSD1308241126 

8.92 

8.07 

ug/g 

90 

08/24/93 

05-SB-05-03 

MSMSD1308241126 

8.43 

7.61 

ug/g 

90 

08/24/93 

05-SB-05-04 

MSMSD1308241126 

9.01 

7.31 

ug/g 

81 

08/24/93 

05-SB-06-01 

MSMSD1308241126 

7.39 

5.98 

ug/g 

81 

08/25/93 

05-SB-06-02 

MSMS01308241126 

8.22 

6.44 

ug/g 

78 

08/25/93 

05-SB-06-03 

MSMSD1308241126 

8.75 

7.25 

ug/g 

83 

08/25/93 

05-SB-06-04 

MSMSD1308241126 

8.69 

7.47 

ug/g 

86 

08/25/93 

lO-SB-04-01 

MSMSD1308241126 

6.89 

5.65 

ug/g 

82 

08/25/93 

lO-SB-04-02 

MSMSD1308241126 

8.74 

6.87 

ug/g 

79 

08/25/93 

lO-SB-04-03 

MSMSD1308241126 

7.04 

5.42 

ug/g 

77 

08/25/93 

lO-SB-04-04 

MSMSD1308241126 

7.00 

5.50 

ug/g 

79 

09/03/93 

07-SD-03-01 

MSMSD1309031027 

228.00 

187.00 

ug/g 

82 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-67 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


SAMPLE  ID 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  2-Fl uorophenol  continued 

Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Normal  Sample 


BATCH  ID 


ORIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY^ 


09/03/93 

09/03/93 

09/03/93 

09/03/93 

08/25/93 

08/25/93 

08/25/93 

08/25/93 

08/25/93 

08/25/93 

08/26/93 

08/26/93 

08/26/93 

08/26/93 

08/26/93 

08/26/93 

10/18/93 

10/18/93 

10/18/93 

10/18/93 

10/18/93 

10/18/93 

10/18/93 

10/18/93 

10/18/93 

10/18/93 


;D-04-01 

;D-05-01 

;d-06-oi 

ID-07-01 

;b-03-oi 

iB-03-02 

iB-05-01 

B-05-02 

B-05-03 

B-05-04 

B-03-03 

B-03-04 

B-01-01 

B-Ol-02 

B-01-03 

B-01-04 

A-01-01 

A-03-01 

A-04-02 

A-05-02 

A-06-02 

A-07-03 

A-09-03 

A-10-01 

A-11-01 

A-12~01 


MSMSD1309031027 

654.00 

486.00 

ug/g 

74 

MSMSD1309031027 

66.10 

57.50 

ug/g 

87 

MSMSD1309031027 

22.30 

18.50 

ug/g 

83 

MSMSD1309031027 

299.00 

213.00 

ug/g 

71 

MSMSD2308251410 

7.79 

6.67 

ug/g 

86 

MSMSD2308251410 

212.00 

191.00 

ug/g 

90 

MSMSD2308251410 

21.10 

18.50 

ug/g 

88 

MSMSD2308251410 

253.00 

241.00 

ug/g 

95 

MSMSD2308251410 

187.00 

156.00 

ug/g 

83 

MSMSD2308251410 

190.00 

171.00 

ug/g 

90 

MSMSD2308251410 

261.00 

238.00 

ug/g 

91 

MSMSD2308251410 

22.10 

20.40 

ug/g 

92 

MSMSD2308251410 

7.24 

5.96 

ug/g 

82 

MSMSD2308251410 

7.99 

7.07 

ug/g 

88 

MSMSD2308251410 

8.48 

7.10 

ug/g 

84 

MSMSD2308251410 

7.80 

6.87 

ug/g 

88 

MSMSD2310180845 

7.56 

7.03 

ug/g 

93 

MSMSD2310180845 

29.60 

27.50 

ug/g 

93 

MSMSD2310180845 

7.61 

6.47 

ug/g 

85 

MSMSD2310180845 

232.00 

215.00 

ug/g 

93 

MSMSD2310180845 

222.00 

204.00 

ug/g 

92 

MSMSD2310180845 

213.00 

184.00 

ug/g 

87 

MSMSD2310180845 

207.00 

177.00 

ug/g 

85 

MSMSD2310180845 

282.00 

252.00 

ug/g 

90 

MSMSD2310180845 

312.00 

294.00 

ug/g 

94 

HSMSD2310180845 

389.00 

332.00 

ug/g 

85 

Below 

acceptance  : 

0 

Above 

acceptance  : 

0 

Acceptance  Criteria 

25-121 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


43 

85.0 

5.83 


Method  :  SW8270  -  Semi vol ati le  Organics 
Spiked  Analyte  :  Ni trobenzene-d5 


Type  of  Spike  ;  Surrogate  -  Field  Duplicate 


08/24/93  05 

09/03/93  07 

08/25/93  1C 

08/26/93  06 

10/18/93  07 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


05-SB-05-DS-02 

07-SD-03-DS-01 

10-SB-05-DS-02 

06-SB-03-DS-03 

07-HA-05-DS-02 


MSMSD1308241126 

MSMSD1309031027 

MSMSD2308251410 

MSMSD2308251410 

MSMSD2310180845 


4.51 

3.81 

ug/g 

84 

126.00 

112.00 

ug/g 

88 

130.00 

111.00 

ug/g 

86 

117.00 

100.00 

ug/g 

86 

124.00 

99.00 

ug/g 

80 

Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  23-120 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


NS  =  Not  Specified 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


date  ORIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  BATCH  ID  RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Ni trobenzene-dS  continued 

Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Laboratory  Control 


Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

3.33 

3.02 

ug/g 

90 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.95 

ug/g 

89 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.00 

ug/g 

90 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

2.75 

ug/g 

82 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

2.84 

ug/g 

85 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3,33 

2.80 

ug/g 

84 

Number  of  Sampli 

2S 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  86.7 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

3.44 

Acceptance  Criteria 

23- 

■120 

Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Normal  Sample 


08/24/93 

05-SB-04-01 

MSMSD1308241126 

3.41 

3.19 

ug/g 

93 

08/24/93 

05-SB-04-02 

MSMSD1308241126 

3,45 

3.19 

ug/g 

92 

08/24/93 

05-SB-04-03 

MSMSD1308241126 

11.10 

10.50 

ug/g 

94 

08/24/93 

05-SB-04-04 

MSMSD1308241126 

104.00 

93.70 

ug/g 

90 

08/24/93 

05-SB'05-01 

MSMSD1308241126 

3.42 

3.06 

ug/g 

90 

08/24/93 

05-SB‘05-02 

MSMSD1308241126 

4.46 

4.27 

ug/g 

96 

08/24/93 

05-SB-05-03 

MSMSD1308241126 

4.22 

3.85 

ug/g 

91 

08/24/93 

05-SB-05'04 

MSMSD1308241126 

4.50 

4.08 

ug/g 

91 

08/24/93 

05-SB-06-01 

MSMSD1308241126 

3.69 

3.33 

ug/g 

90 

08/25/93 

05-SB-06-02 

MSMSD1308241126 

4.11 

3.61 

ug/g 

88 

08/25/93 

05-SB-06-03 

MSMSD1308241126 

4.38 

3.88 

ug/g 

89 

08/25/93 

05-SB-06-04 

MSMSD1308241126 

4.35 

4.08 

ug/g 

94 

08/25/93 

lO-SB-04-01 

MSMSD1308241126 

3.45 

3,29 

ug/g 

96 

08/25/93 

lO-SB-04-02 

MSMSD1308241126 

4,37 

3.89 

ug/g 

89 

08/25/93 

lO-SB-04-03 

MSMSD1308241126 

3.52 

3.07 

ug/g 

87 

08/25/93 

lO-SB-04-04 

MSMSD1308241126 

3.50 

3.04 

ug/g 

87 

09/03/93 

07-SD’03’01 

MSMS01309031027 

114.00 

106,00 

ug/g 

93 

09/03/93 

07-SD-04-01 

MSMSD1309031027 

327.00 

290.00 

ug/g 

89 

09/03/93 

07-SD-05-01 

MSMSD1309031027 

33.10 

32.20 

ug/g 

97 

09/03/93 

07-SD-06-01 

MSMSD1309031027 

11.20 

10.40 

ug/g 

94 

09/03/93 

07-SD-07-01 

MSMSD1309031027 

149.00 

124.00 

ug/g 

83 

08/25/93 

06-SB-03-01 

MSMSD2308251410 

3.89 

3.11 

ug/g 

80 

08/25/93 

06-SB-03-02 

MSMSD2308251410 

106,00 

91.60 

ug/g 

86 

08/25/93 

lO-SB-05-01 

MSMSD2308251410 

10.50 

8.99 

ug/g 

85 

08/25/93 

lO'SB-05-02 

MSMSD2308251410 

127.00 

113.00 

ug/g 

90 

08/25/93 

lO-SB-05-03 

MSMSD2308251410 

93.60 

74.90 

ug/g 

80 

08/25/93 

lO-SB-05-04 

MSMSD2308251410 

95.20 

78.90 

ug/g 

83 

,  08/26/93 

06-SB-03-03 

MSMSD2308251410 

131.00 

112.00 

ug/g 

86 

'  08/26/93 

06-SB-03-04 

MSMSD2308251410 

11.00 

9.61 

ug/g 

87 

Date  Compiled:  30  April 

1994  ND  =  Not 

Detected  NC  =  Not  Calculable 

NS  = 

Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-69 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ORIG.  AMOUNT  AMOUNT 

RESULT  % 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT  SPIKED  RECOVERED 

UNIT 

RECOVE 

Method  ;  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  Ni trobenzene-dS  continued 

Type  of  Spike  :  Surrogate  - 

Normal  Sample 

08/26/93 

09-SB-01-01 

MSMSD2308251410 

3.62 

2.89 

ug/g 

80 

08/26/93 

09-SB-01-02 

MSMSD2308251410 

4.00 

3.42 

ug/g 

86 

08/26/93 

09-SB-01-03 

MSMSD2308251410 

4.24 

3.40 

ug/g 

80 

08/26/93 

09-SB-01‘04 

MSMSD2308251410 

3.90 

3.17 

ug/g 

81 

10/18/93 

07-HA-01-01 

MSMSD2310180845 

3.78 

3.14 

ug/g 

83 

10/18/93 

07-HA-03-01 

MSMSD2310180845 

14.80 

12.00 

ug/g 

81 

10/18/93 

07-HA-04>02 

MSMSD2310180845 

3.80 

3.06 

ug/g 

80 

10/18/93 

07-HA-05-02 

MSMSD2310180845 

116.00 

95.80 

ug/g 

82 

10/18/93 

07-HA-06-02 

MSMSD2310180845 

111.00 

90.00 

ug/g 

81 

10/18/93 

07-HA-07-03 

MSMSD2310180845 

106.00 

82.80 

ug/g 

78 

10/18/93 

07-HA-09-03 

MSMSD2310180845 

104.00 

79.40 

ug/g 

77 

10/18/93 

07-HA-10-01 

MSMSD2310180845 

141.00 

116.00 

ug/g 

82 

10/18/93 

07-HA~ll-01 

MSMSD2310180845 

156.00 

132.00 

ug/g 

84 

10/18/93 

07-HA-12-01 

MSMSD2310180845 

194.00 

150.00 

ug/g 

77 

Number  of  Samples  : 

43 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

86.6 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

5.62 

Acceptance  Criteria 

23-120 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  Phenol -dS 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

-  Field  Duplicate 

08/24/93 

05-SB-05-DS-02 

MSMSD1308241126 

9.02 

7.65 

ug/g 

85 

09/03/93 

07-SD-03-DS-01 

MSMSD1309031027 

252.00 

223.00 

ug/g 

88 

08/25/93 

10-SB-05-DS~02 

MSMSD2308251410 

260.00 

236.00 

ug/g 

91 

08/26/93 

06-SB-03-DS-03 

MSMSD2308251410 

233.00 

219.00 

ug/g 

94 

10/18/93 

07-HA-05-DS-02 

MSMSD2310180845 

248.00 

233.00 

ug/g 

94 

Number  of  Samples  : 

5 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

90.4 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviati 

on 

3.91 

Acceptance  Criteria 

24-113 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

Laboratory  Control 

08/24/93 

LCS 

MSMSD1308241126 

6.67 

5.93 

ug/g 

89 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD130824n26 

6.67 

5.59 

ug/g 

84 

09/03/93 

LCS 

MSMSD1309031027 

6.67 

6.12 

ug/g 

92 

09/03/93 

LCSD 

MSMSD1309031027 

6.67 

5.42 

ug/g 

81 

08/25/93 

LCS 

MSMSD2308251410 

6.67 

6.38 

ug/g 

96 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

6.67 

5.81 

ug/g 

87 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

6.67 

6.27 

ug/g 

94 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD23 10180845 

6.67 

6.20 

ug/g 

93 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


NS  =  Not  Specified 


B3-70 


TABLE  B 

-3  DETAILED  LISTING  OF 

SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 

DATE 

ORIG. 

AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT 

SPIKED 

RECOVERED 

UNIT 

RECOVERY 

Method  :  SW8270  -  Semi volati le  Organics 

Spiked  Analyte  :  Phenol -dS 

continued 

Type  of  Spike  :  Surrogate  - 

Laboratory  Control 

Number  of  Sampl 

es  : 

8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

89.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard 

Deviation  : 

5.21 

Acceptance  Criteria 

24-113 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

-  Normal  Sample 

08/24/93 

05-SB-04-01 

MSMSD1308241126 

6.83 

6.29 

ug/g 

92 

08/24/93 

05-SB-04-02 

MSMSD1308241126 

6.90 

5.92 

ug/g 

86 

08/24/93 

05-SB-04-03 

MSMSD1308241126 

22.20 

20.40 

ug/g 

92 

08/24/93 

05-SB-04-04 

MSMSD1308241126 

208.00 

190.00 

ug/g 

91 

08/24/93 

05-SB-05-01 

MSMSD1308241126 

6.84 

5.99 

ug/g 

88 

08/24/93 

05-SB-05-02 

MSMSD1308241126 

8.92 

8.47 

ug/g 

95 

08/24/93 

05-SB-05-03 

MSMSD1308241126 

8.43 

7.90 

ug/g 

94 

08/24/93 

05-SB-05-04 

MSMSD1308241126 

9.01 

8.14 

ug/g 

90 

08/24/93 

05-SB-06-01 

MSMSD1308241126 

7.39 

6.39 

ug/g 

86 

08/25/93 

05-SB-06-02 

MSMSD1308241126 

8.22 

7.13 

ug/g 

87 

08/25/93 

05-SB-06-03 

MSMSD1308241126 

8.75 

7.58 

ug/g 

87 

08/25/93 

05-SB-06-04 

MSMSD1308241126 

8.69 

8.18 

ug/g 

94 

08/25/93 

lO-SB-04-01 

MSMSD1308241126 

6.89 

6.23 

ug/g 

90 

08/25/93 

lO-SB-04-02 

MSMSD1308241126 

8.74 

7.53 

ug/g 

86 

08/25/93 

lO-SB-04-03 

MSMSD1308241126 

7.04 

6.39 

ug/g 

91 

08/25/93 

lO-SB-04-04 

MSMSD1308241126 

7.00 

6.10 

ug/g 

87 

09/03/93 

07-SD-03-01 

MSMSD1309031027 

228.00 

218.00 

ug/g 

96 

09/03/93 

07-SD-04-01 

MSMSD1309031027 

654.00 

573.00 

ug/g 

88 

09/03/93 

07-SD-05-01 

MSMSD1309031027 

66.10 

64.60 

ug/g 

98 

09/03/93 

07-SD-06-01 

MSMSD1309031027 

22.30 

21.20 

ug/g 

95 

09/03/93 

07-SD-07-01 

MSMSD1309031027 

299.00 

256.00 

ug/g 

86 

08/25/93 

06-SB-03-01 

MSMSD2308251410 

7.79 

6.69 

ug/g 

86 

08/25/93  • 

06-SB-03-02 

MSMSD2308251410 

212.00 

198.00 

ug/g 

93 

08/25/93 

10--SB-05-01 

MSMSD2308251410 

21.10 

19.10 

ug/g 

90 

08/25/93 

lO-SB-05-02 

MSMSD2308251410 

253.00 

248.00 

ug/g 

98 

08/25/93 

lO-SB-05-03 

MSMSD2308251410 

187.00 

162.00 

ug/g 

87 

08/25/93 

lO-SB-05-04 

MSMSD2308251410 

190.00 

170.00 

ug/g 

89 

08/26/93 

06-SB-03-03 

MSMSD2308251410 

261.00 

243.00 

ug/g 

93 

08/26/93 

06-SB-03-04 

MSMSD2308251410 

22.10 

20.40 

ug/g 

92 

08/26/93 

09-SB-01-01 

MSMSD2308251410 

7.24 

6.29 

ug/g 

87 

08/26/93 

09-SB-01-02 

MSMSD2308251410 

7.99 

7.23 

ug/g 

90 

08/26/93 

09-SB-01-03 

MSMSD2308251410 

8.48 

7.26 

ug/g 

86 

08/26/93 

09-SB-01-04 

MSMSD2308251410 

7.80 

6.77 

ug/g 

87 

10/18/93 

07-HA-01-01 

MSMSD2310180845 

7.56 

6.83 

ug/g 

90 

10/18/93 

07-HA-03-01 

MSMSD2310180845 

29.60 

26.70 

ug/g 

90 

10/18/93 

07-HA-04-02 

MSMSD2310180845 

7.61 

6.60 

ug/g 

87 

10/18/93 

07-HA-05-02 

MSMSD2310180845 

232.00 

211.00 

ug/g 

91 

10/18/93 

07-HA-06-02 

MSMSD2310180845 

222.00 

208.00 

ug/g 

94 

10/18/93 

07-HA-07-03 

MSMSD2310180845 

213.00 

181.00 

ug/g 

85 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not 

Detected  NC  =  Not 

Calculable 

NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported 

*  =  Value  considered  suspect. 

refer  to  QC  report 

B3-71 

TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


SAMPLE  ID 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Phenol -d5  continued 

Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Normal  Sample 


BATCH  ID 


ORIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY 


10/18/93  07-HA-09-03 
10/18/93  07-HA-10-01 
10/18/93  07-HA-11-01 
10/18/93  07-HA-12-01 

MSMSD2310180845 

MSMSD2310180845 

MSMSD2310180845 

MSMSD2310180845 

207.00 

282.00 

312.00 

389.00 

179.00 

262.00 

304.00 

339.00 

ug/g 

ug/g 

ug/g 

ug/g 

86 

93 

97 

87 

Number  of  Samples 

:  43 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

90.2 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

3.68 

Acceptance  Criteria 

24-113 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Terphenyl-dl4 

Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Field  Duplicate 


08/24/93 

05-SB-05-DS-02 

MSMSD1308241126 

4.51 

4.02 

ug/g 

89 

09/03/93 

07-SD-03-DS-01 

MSMSD1309031027 

126.00 

117.00 

ug/g 

93 

08/25/93 

10-SB-05-DS-02 

MSMSD2308251410 

130.00 

117.00 

ug/g 

90 

08/26/93 

06-SB-03-DS-03 

MSMSD2308251410 

117.00 

109.00 

ug/g 

94 

10/18/93 

07-HA-05-DS-02 

MSMSD2310180845 

124.00 

124,00 

ug/g 

101 

Number  of  Sampli 

5s  : 

5 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

93.4 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

4.72 

Acceptance  Criteria 

18-137 

Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Laboratory  Control 


08/24/93 

LCS 

HSMSD1308241126 

3.33 

3.00 

ug/g 

90 

08/24/93 

LCSD 

MSMSD1308241126 

3.33 

2.90 

ug/g 

87 

08/25/93 

LCS 

MSMS02308251410 

3.33 

3.25 

ug/g 

97 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD2308251410 

3.33 

3.10 

ug/g 

93 

10/18/93 

LCS 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.21 

ug/g 

96 

10/18/93 

LCSD 

MSMSD2310180845 

3.33 

3.22 

ug/g 

97 

Number  of  Sampli 

2S 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  93.3 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  4.13 

Acceptance  Criteria 

18- 

■137 

Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Normal  Sample 


08/24/93 

08/24/93 

08/24/93 

08/24/93 


05-SB-04-01 

05-SB-04-02 

05-SB-04-03 

05-SB-04-04 


MSMSD1308241126 

MSMSD1308241126 

MSMSD1308241126 

MSMSD1308241126 


3.41 

3,25 

ug/g 

95 

3.45 

3.30 

ug/g 

96 

11.10 

10.00 

ug/g 

90 

104.00 

94.70 

ug/g 

91 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


NS  =  Not  Specified 


B3-72 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


date  ORIG,  amount  AMOUNT  RESULT  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  BATCH  ID  RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Terphenyl -dl4  continued 

Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Normal  Sample 


08/24/93 

05-SB-05-01 

MSMSD1308241126 

3.42 

3.11 

ug/g 

91 

08/24/93 

05-SB’05-02 

MSMSD1308241126 

4.46 

4,44 

ug/g 

100 

08/24/93 

05-SB-05-03 

MSMSD1308241126 

4.22 

3.91 

ug/g 

93 

08/24/93 

05-SB-05-04 

MSMSD1308241126 

4.50 

4.12 

ug/g 

91 

08/24/93 

05-SB-06-01 

MSMSD1308241126 

3.69 

3,38 

ug/g 

91 

08/25/93 

05-SB-06-02 

MSMSD1308241126 

4.11 

3.61 

ug/g 

88 

08/25/93 

05-SB-06-03 

MSMSD1308241126 

4.38 

3.85 

ug/g 

88 

08/25/93 

05-SB-06-04 

MSMSD1308241126 

4.35 

4.02 

ug/g 

92 

08/25/93 

lO-SB‘04-01 

MSMSD1308241126 

3.45 

3.32 

ug/g 

96 

08/25/93 

10-SB~04-02 

MSMSD1308241126 

4.37 

3.88 

ug/g 

89 

08/25/93 

lO-SB-04-03 

MSMSD1308241126 

3.52 

3.28 

ug/g 

93 

08/25/93 

lO-SB-04-04 

MSMSD1308241126 

3.50 

3.24 

ug/g 

93 

09/03/93 

07-SD“03-01 

MSMSD1309031027 

114.00 

105.00 

ug/g 

92 

09/03/93 

07-SD-04-01 

MSMSD1309031027 

327,00 

288.00 

ug/g 

88 

09/03/93 

07-SD-05-01 

MSMSD1309031027 

33.10 

32.70 

ug/g 

99 

09/03/93 

07-SD-06-01 

MSMSD1309031027 

11.20 

10.90 

ug/g 

97 

09/03/93 

07-SD-07-01 

MSMSD1309031027 

149.00 

126.00 

ug/g 

84 

08/25/93 

06-SB-03-01 

MSMSD2308251410 

3.89 

3.50 

ug/g 

90 

08/25/93 

06-SB-03-02 

MSMSD2308251410 

106.00 

99.20 

ug/g 

94 

08/25/93 

lO-SB-05-01 

MSMSD2308251410 

10.50 

9.62 

ug/g 

91 

08/25/93 

lO-SB-05-02 

MSMSD2308251410 

127.00 

121.00 

ug/g 

96 

08/25/93 

lO-SB-05-03 

MSMSD2308251410 

93.60 

86.30 

ug/g 

92 

08/25/93 

10-SB'-05-04 

MSMSD2308251410 

95.20 

89.70 

ug/g 

94 

08/26/93 

06-SB-03-03 

MSMSD2308251410 

131,00 

120.00 

ug/g 

92 

08/26/93 

06-SB-03-04 

MSMSD2308251410 

11.00 

10.50 

ug/g 

95 

08/26/93 

09-SB“01-01 

MSMSD2308251410 

3.62 

3,27 

ug/g 

90 

08/26/93 

09-SB-01-02 

MSMSD2308251410 

4.00 

3.75 

ug/g 

94 

08/26/93 

09-SB-01-03 

MSMSD2308251410 

4.24 

3.75 

ug/g 

88 

08/26/93 

09-SB‘01-04 

MSMSD2308251410 

3.90 

3.42 

ug/g 

88 

10/18/93 

07-HA-01-01 

MSMSD2310180845 

3.78 

3.44 

ug/g 

91 

10/18/93 

07-HA-03-01 

MSMSD2310180845 

14.80 

14.50 

ug/g 

98 

10/18/93 

07-HA-04-02 

MSMSD2310180845 

3.80 

3.65 

ug/g 

96 

10/18/93 

07-HA-05-02 

MSMSD2310180845 

116.00 

114.00 

ug/g 

98 

10/18/93 

07-HA-06-02 

MSMSD2310180845 

111.00 

108.00 

ug/g 

97 

10/18/93 

07-HA-07-03 

MSMSD2310180845 

106.00 

100.00 

ug/g 

94 

10/18/93 

07-HA-09-03 

MSMSD2310180845 

104.00 

98.10 

ug/g 

95 

10/18/93 

07-HA-10-01 

MSMSD2310180845 

141.00 

140.00 

ug/g 

99 

10/18/93 

07-HA-11-01 

MSMSD2310180845 

156.00 

155.00 

ug/g 

99 

10/18/93 

07-HA-12-01 

MSMSD2310180845 

194.00 

175.00 

ug/g 

90 

Number 

of  Samples  : 

43 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

93.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

3.71 

Acceptance  Criteria 

18-137 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-73 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


BATCH  ID 


ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT 
SPIKED  RECOVERED 


RESULT 

UNIT 


% 


RECOVERY^ 


Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Spiked  Analyte  :  Acenaphthene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/26/93 

08/26/93 

08/27/93 

08/27/93 

LCS933383 

LCSD933383 

LCS933382 

LCSD933382 

#LS  1 

#LS 

#LS  K 

#LS 

CHLCCF308261200 

CHLCCF308261200 

CHLCCF308261200 

CHLCCF308261200 

7.20 

7.20 

7.20 

7.20 

8.88 

7.92 

8.88 

5.19 

ug/kg 

ug/kg 

ug/kg 

ug/kg 

123 

no 

123 

72 

Number  of  Samples 

:  4 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  107 

.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  24 

.12 

Acceptance  Criteria 

0-124 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

08/27/93  01-SB-03-DS-01  MS  CHLCCF308261200  ND  418.00  440.00  ug/kg  105 

08/27/93  01-SB-03-DS-01  MSD  CHLCCF308261200  ND  412.00  437.00  ug/kg  106 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


2 

105.5 

.71 


uc  I  un  auucp  LOitue  .  u 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  D-124 


Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Spiked  Analyte  :  Acenaphthylene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/26/93 

08/26/93 

08/27/93 

08/27/93 

LCS933383  #LS 

LCSD933383  #LS 

LCS933382  #LS 

LCSD933382  #LS 

1 

K 

CHLCCF308261200 

CHLCCF308261200 

CHLCCF308261200 

CHLCCF308261200 

9.20 

9.20 

9.20 

9.20 

8.31 

7.07 

9.04 

4.69 

ug/kg 

ug/kg 

ug/kg 

ug/kg 

90 

77 

98 

51 

Number  of  Samples  : 

4 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery  : 

79.1 

3 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

20.58 

Acceptance  Criteria 

D-139 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

08/27/93 

01-SB-03-DS-01 

MS 

CHLCCF308261200 

ND  534.00 

444.00 

ug/kg 

83 

08/27/93 

01-SB-03-DS-01 

MSD 

CHLCCF308261200 

ND  527.00 

436.00 

ug/kg 

83 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


2 

83.0 

.00 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  D-139 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


B3-74 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


date  ORIG.  amount  AMOUNT  RESULT  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  BATCH  ID  RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY 


Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Spiked  Analyte  :  Anthracene 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/26/93 

LCS933383  #LS  1 

CHLCCE308261200 

2.60 

1.22 

ug/kg 

47 

08/26/93 

LCSD933383  #LS 

CHLCCE308261200 

2.60 

1.24 

ug/kg 

48 

08/27/93 

LCS933382  #LS  K 

CHLCCE308261200 

2.60 

2.36 

ug/kg 

91 

08/27/93 

LCSD933382  #LS 

CHLCCE308261200 

2.60 

1.59 

ug/kg 

61 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


4  Below  acceptance  :  0 

61.8  Above  acceptance  :  0 

20.52  Acceptance  Criteria  D-126 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

08/27/93  01-SB-03-DS-01  MS  CHLCCE308261200 

08/27/93  01-SB-03-DS-01  MSD  CHLCCE308261200 


ND  151.00  94.00  ug/kg  62 

ND  149.00  103.00  ug/kg  69 


Number  of  Samples  :  2  Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery  :  65.5  Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation  :  4.95  Acceptance  Criteria  D-126 

Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Spiked  Analyte  :  Benzo(a)anthracene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/26/93 

LCS933383  #LS  1 

CHLCCE308261200 

0.08 

0.07 

ug/kg 

88 

08/26/93 

LCSD933383  #LS 

CHLCCE308261200 

0.08 

0.07 

ug/kg 

84 

08/27/93 

LCS933382  #LS  K 

CHLCCE308261200 

0.08 

0.08 

ug/kg 

101 

08/27/93 

LCSD933382  #LS 

CHLCCE308261200 

0.08 

0.06 

ug/kg 

81 

Number 

of  Sampl es  : 

4 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery  : 

88.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

8.81 

Acceptance  Criteria 

D-135 

Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Spiked  Analyte  :  Benzo(a)pyrene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/26/93 

LCS933383  #LS  1 

CHLCCE308261200 

0.12 

0.03 

ug/kg 

25 

08/26/93 

LCSD933383  #LS 

CHLCCE308261200 

0.12 

0.05 

ug/kg 

39 

08/27/93 

LCS933382  #LS  K 

CHLCCE308261200 

0.12 

0.13 

ug/kg 

106 

08/27/93 

LCSD933382  #LS 

CHLCCE308261200 

0.12 

0.07 

ug/kg 

60 

Number  of  Samples  :  4  Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery  :  57.5  Above  acceptance  :  0 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-75 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID  BATCH  ID 


Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Spiked  Analyte  :  Benzo(a)pyrene  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT 
SPIKED  RECOVERED 


RESULT 

UNIT 


% 


RECOVERY 


Standard  Deviation  :  35.39 


Acceptance  Criteria  D-128 


Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Spiked  Analyte  :  Benzo(b)fluoranthene 

Type  of  Spike  ;  Laboratory  Control 


08/26/93 

LCS933383  #LS  1 

CHLCCE308261200 

0.10 

0.12 

ug/kg 

120 

08/26/93 

LCSD933383  #LS 

CHLCCE308261200 

0.10 

0.11 

ug/kg 

112 

08/27/93 

LCS933382  #LS  K 

CHLCCE308261200 

0.10 

0.11 

ug/kg 

114 

08/27/93 

LCSD933382  #LS 

CHLCCE308261200 

0.10 

0.09 

ug/kg 

90 

Number  of  Samples  : 

4 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

109.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

13.11 

Acceptance  Criteria 

D-150 

Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Spiked  Analyte  :  Benzo(g,h, i )perylene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/26/93 

08/26/93 

08/27/93 

08/27/93 


LCS933383  #LS  1 
LCSD933383  #LS 
LCS933382  #LS  K 
LCSD933382  #LS 


CHLCCE308261200 
CHLCCE308261200 
CHLCCE3 08261200 
CHLCCE308261200 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


4 

99.8 

3.30 


0.32 

0.32 

ug/kg 

99 

0.32 

0.33 

ug/kg 

104 

0.32 

0.32 

ug/kg 

100 

0.32 

0.31 

ug/kg 

96 

Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  D~116 


Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Spiked  Analyte  :  Benzo(k)fl uoranthene 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/26/93 

LCS933383  #LS  1 

CHLCCE308261200 

0.08 

0.08 

ug/kg 

105 

08/26/93 

LCSD933383  #LS 

CHLCCE308261200 

0.08 

0.08 

ug/kg 

95 

08/27/93 

LCS933382  #LS  K 

CHLCCE308261200 

0.08 

0,08 

ug/kg 

105 

08/27/93 

LCSD933382  #LS 

CHLCCE308261200 

0.08 

0.07 

ug/kg 

90 

Number  of  Samples  :  4 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  98.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 


7.50 


Acceptance  Criteria  D-159 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


date  ORIG.  amount  amount  RESULT  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  BATCH  ID  RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY 


Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Spiked  Analyte  :  Benzo(k)fl uoranthene  continued 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


08/27/93  01-SB-03«DS-01 

08/27/93  01-SB-03-DS’01 

MS  CHLCCE308261200 

MSD  CHLCCE308261200 

0.94  4.64 

0.94  4.58 

5.44 

5.59 

ug/kg 

ug/kg 

97 

102 

Number  of  Samples  : 

2 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery  : 

99.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

3,54 

Acceptance  Criteria 

D-159 

Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

Spiked  Analyte  :  Chrysene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/26/93  LCS933383  #LS  1  CHLCCE308261200 

08/26/93  LCSD933383  #LS  CHLCCE308261200 

08/27/93  LCS933382  #LS  K  CHLCCE308261200 

08/27/93  LCSD933382  #LS  CHLCCE308261200 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

0.57 

0.54 

0.69 

0.49 

ug/kg 

ug/kg 

ug/kg 

ug/kg 

96 

89 

115 

81 

Number  of  Samples  : 

4 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery  : 

95.3 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

14.52 

Acceptance  Criteria 

D-199 

Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 

Spiked  Analyte  :  Dibenz(a,h)anthracene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/26/93  LCS933383  #LS  1 

CHLCCE308261200 

0.12 

0.14 

ug/kg 

115 

08/26/93  LCSD933383  #LS 

CHLCCE308261200 

0.12 

0.12 

ug/kg 

103 

08/27/93  LCS933382  #LS  K 

CHLCCE308261200 

0.12 

0.12 

ug/kg 

103 

08/27/93  LCSD933382  #LS 

CHLCCE308261200 

0.12 

0.11 

ug/kg 

89 

Number  of  Samples  : 

4 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery  : 

102.5 

Above  acceptance  : 

1 

Standard  Deviation  : 

10.63 

Acceptance  Criteria 

D-110 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

08/27/93  01-SB-03-DS-01 

MS 

CHLCCE308261200 

0.64  6.96 

9.17 

ug/kg 

123 

08/27/93  01-SB-03-DS-01 

MSD 

CHLCCE308261200 

0.64  6.87 

11.90 

ug/kg 

164 

Number  of  Samples  : 

2 

Below  acceptance  : 

0 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-77 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID  BATCH  ID 


Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Spiked  Analyte  :  Di benz{a,h)anthracene  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

Mean  %  Recovery  :  143.5 

Standard  Deviation  :  28.99 


ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT 
SPIKED  RECOVERED 


RESULT 

UNIT 


% 


RECOVERY 


Above  acceptance  :  2 

Acceptance  Criteria  D-llO 


Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Spiked  Analyte  :  Fluoranthene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/26/93 

LCS933383  #LS  1 

CHLCCE308261200 

1.00 

1.10 

ug/kg 

no 

08/26/93 

LCSD933383  #LS 

CHLCCE308261200 

1.00 

1.01 

ug/kg 

101 

08/27/93 

LCS933382  #LS  K 

CHLCCE308261200 

1.00 

1.07 

ug/kg 

107 

08/27/93 

LCSD933382  #LS 

CHLCCE308261200 

1.00 

0.89 

ug/kg 

89 

Number  of  Samples  :  4 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  101.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  :  9.29 

Acceptance  Criteria 

D-123 

Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Spiked  Analyte  :  Fluorene 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/26/93 

08/26/93 

08/27/93 

08/27/93 


LCS933383  #LS  1 
LCSD933383  #LS 
LCS933382  #LS  K 
LCSD933382  #LS 


CHLCCF308261200 

CHLCCF308261200 

CHLCCF308261200 

CHLCCF308261200 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


4 

102.8 

23.03 


1.00 

1.24 

ug/kg 

124 

1.00 

1.09 

ug/kg 

109 

1.00 

1.08 

ug/kg 

108 

1.00 

0.70 

ug/kg 

70 

Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  0-142 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


08/27/93 

08/27/93 


01-SB-03-DS-01  MS  CHLCCF308261200  ND  58.00  50.50  ug/kg  87 

01-SB-03-DS-01  MSD  CHLCCF308261200  ND  57.30  44.70  ug/kg  78 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


2  Below  acceptance  :  0 

82.5  Above  acceptance  :  0 

8.36  Acceptance  Criteria  D-142 


Date  Compiled;  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


SAMPLE  ID 


ORIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

BATCH  ID  RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY 


Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Spiked  Analyte  :  Indeno(l ,2,3-cd)pyrene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/26/93  LCS933383  #LS  1 

08/26/93  LCSD933383  #LS 

08/27/93  LCS933382  #LS  K 

08/Z7/Qi  LCSD933382  #LS 

CHLCCF308261200 

CHLCCF308261200 

CHLCCF308261200 

CHLCCF308261200 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.24 

0.23 

0.25 

0.21 

ug/kg 

ug/kg 

ug/kg 

ug/kg 

119 

114 

125 

102 

Number  of  Samples 

4 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery  : 

115.0 

Above  acceptance  : 

2 

Standard  Deviation  : 

9.76 

Acceptance  Criteria 

D-116 

Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Spiked  Analyte  :  Naphthalene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/26/93  LCS933383  #LS  1 

08/26/93  LCSD933383  #LS 

08/27/93  LCS933382  #LS  K 

08/27/93  LCSD933382  #LS 

CHLCCF308261200 

CHLCCF308261200 

CHLCCF308261200 

CHLCCF308261200 

7.20 

7.20 

7.20 

7.20 

7.55 

6.44 

9.13 

5.07 

ug/kg 

ug/kg 

ug/kg 

ug/kg 

105 

89 

127 

70 

Number  of  Samples  : 

4 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery  : 

97.8 

Above  acceptance  : 

1 

Standard  Deviation  : 

24.19 

Acceptance  Criteria 

D-122 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


08/27/93  01-SB-03-DS-01  MS  CHLCCF308261200 

08/27/93  01-SB-03-DS-01  MSD  CHLCCF308261200 


ND  418.00  363.00  ug/kg  87 

ND  412.00  404.00  ug/kg  98 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


2 

92.5 

7.78 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  D-122 


Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Spiked  Analyte  :  Phenanthrene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/26/93 

LCS933383  #LS  1 

CHLCCE308261200 

2.60 

2.56 

ug/kg 

99 

08/26/93 

LCSD933383  #LS 

CHLCCE308261200 

2.60 

2.39 

ug/kg 

92 

08/27/93 

LCS933382  #LS  K 

CHLCCE308261200 

2.60 

2.87 

ug/kg 

111 

08/27/93 

LCSD933382  #LS 

CHLCCE308261200 

2.60 

2.10 

ug/kg 

81 

Number  of  Samples  4  Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery  :  95.8  Above  acceptance  :  0 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-79 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


BATCH  ID 


ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT 
SPIKED  RECOVERED 


RESULT 

UNIT 


% 


Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Spiked  Analyte  :  Phenanthrene  continued 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


Standard  Deviation  :  12.58  Acceptance  Criteria  D-155 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

08/27/93  01-SB-03-DS-01  MS  CHLCCE308261200  313.00  151.00  330.00  ug/kg  12 

08/27/93  01-SB-03-DS-01  MSD  CHLCCE308261200  313.00  149.00  346.00  ug/kg  23 

Number  of  Samples  :  2  Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery  :  17.5  Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation  :  7.78  Acceptance  Criteria  D-155 

Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Spiked  Analyte  :  Pyrene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/26/93 

LCS933383  #LS  1 

CHLCCE308261200 

1.20 

1.26 

ug/kg 

105 

08/26/93 

LCSD933383  #LS 

CHLCCE308261200 

1.20 

1.14 

ug/kg 

95 

08/27/93 

LCS933382  #LS  K 

CHLCCE308261200 

1.20 

1.30 

ug/kg 

108 

08/27/93 

LCSD933382  #LS 

CHLCCE308261200 

1.20 

1.17 

ug/kg 

98 

Number  of  Samples  :  4 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  101.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  :  6.03 

Acceptance  Criteria 

D-140 

Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Spiked  Analyte  :  Terphenyl -dl4 

Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Field  Duplicate 

08/27/93  01-SB’03-DS-01  CHLCCE308261200  145.00  154.00  ug/kg  107 


Number  of  Samples  :  1 

Mean  %  Recovery  :  107.0 

Standard  Deviation  :  NC 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  1 

Acceptance  Criteria  50-150 


Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Laboratory  Control 


08/26/93 

LCS933383  #LS  1 

CHLCCE308261200 

1.25 

1.36 

ug/kg 

109 

08/26/93 

LCSD933383  #LS 

CHLCCE308261200 

1.25 

1.29 

ug/kg 

103 

08/27/93 

LCS933382  #LS  K 

CHLCCE308261200 

1.25 

1.41 

ug/kg 

113 

08/27/93 

LCSD933382  #LS 

CHLCCE308261200 

1.25 

1.20 

ug/kg 

96 

Date  Compiled;  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  »  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-80 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


SAMPLE  ID 


BATCH  ID 


Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Spiked  Analyte  :  Terphenyl-dl4  continued 


Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Laboratory  Control 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


4 

105.3 

7.41 


0RI6.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  50-150 


Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Matrix  Spike 


08/27/93  01-SB-03-DS-01  MS  CHLCCE308261200 

08/27/93  01-SB-03-DS-01  MSD  CHLCCE308261200 


145.00  102.00  ug/kg  70 

143.00  141.00  ug/kg  99 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


2  Below  acceptance  :  0 

84.5  Above  acceptance  :  0 

20.51  Acceptance  Criteria  50-150 


Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Method  Blank 


08/26/93 

08/27/93 


BLK931968  #01  1/2  BM_  CHLCCE308261200 
BLK931967  #01  BM_  CHLCCE308261200 


1.25  1.41  ug/kg  113 

1.25  1.53  ug/kg  122 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


2 

117.5 

6.36 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  50-150 


Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Normal  Sample 


08/27/93 

Ol-SB-03-01 

CHLCCE308261200 

136.00 

153.00 

ug/kg 

112 

08/27/93 

Ol-SB-03-02 

CHLCCE308261200 

145.00 

155.00 

ug/kg 

107 

08/27/93 

01-SB-03-03 

CHLCCE308261200 

145.00 

159.00 

ug/kg 

no 

08/27/93 

Ol-SB-03-04 

CHLCCE308261200 

163.00 

150.00 

ug/kg 

92 

08/27/93 

Ol-SB-04-01 

CHLCCE308261200 

141.00 

128.00 

ug/kg 

90 

08/27/93 

Ol-SB-04-02 

CHLCCE308261200 

158.00 

134.00 

ug/kg 

85 

08/27/93 

Ol-SB-04-03 

CHLCCE308261200 

151.00 

121.00 

ug/kg 

80 

Number  of  Samples 

:  7 

Below  acceptance  ; 

Mean  %  Recovery 

:  96.6 

Above  acceptance  : 

Standard  Deviation 

:  12.91 

Acceptance  Criteria 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-81 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID  BATCH  ID 


Method  :  Gasoline  Range  Organics 
Spiked  Analyte  :  Gasoline  Range  Organics 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/18/93 

Labor. 

Control 

89642 

08/18/93 

Labor. 

Control 

89642 

08/23/93 

Labor. 

Control 

89654 

08/23/93 

Labor. 

Control 

89654 

Number  of  Samples  :  4 

Mean  %  Recovery  :  82.0 

Standard  Deviation  :  4.55 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


08/17/93 

Matrix  Spike 

89601 

08/17/93 

Matrix  Spike  Dupl 

89601 

10/14/93 

Matrix  Spike 

90219 

10/14/93 

Matrix  Spike  Dupl 

90219 

Number  of  Samples  :  4 

Mean  %  Recovery  :  89.8 

Standard  Deviation  :  4.35 


Method  :  Diesel  Range  Organics 
Spiked  Analyte  :  Diesel  Range  Organics 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/14/93 

Labor.  Control 

89601 

08/14/93 

Labor.  Control 

89601 

08/23/93 

Labor.  Control 

89654 

08/23/93 

Labor.  Control 

89654 

08/22/93 

Labor.  Control 

89657 

08/22/93 

Labor.  Control 

89657 

08/25/93 

Labor.  Control 

89718 

08/25/93 

Labor.  Control 

89718 

10/07/93 

Labor.  Control 

90168 

10/07/93 

Labor.  Control 

90168 

10/13/93 

Labor.  Control 

90219 

10/13/93 

Labor.  Control 

90219 

Number  of  Samples  : 

12 

Mean  %  Recovery 

103.8 

Standard  Deviation  : 

10.07 

ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT 
SPIKED  RECOVERED 


RESULT 

UNIT 


% 


RECOVERY 


5.20 

4.08 

mg/ kg 

78 

5.20 

4.12 

mg/ kg 

79 

4.80 

4.20 

mg/ kg 

88 

4.80 

4.00 

mg/kg 

83 

Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria  50-150 


4.40 

3.90 

mg/ kg 

89 

4.40 

3.80 

mg/kg 

86 

5.20 

4,60 

mg/kg 

88 

5.20 

5.00 

mg/ kg 

96 

Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria  50-150 


100.00 

88,00 

mg/kg 

88 

100.00 

93.00 

mg/kg 

93 

8.00 

9.40 

mg/kg 

118 

8.00 

9.10 

mg/kg 

114 

100.00 

109.00 

mg/kg 

109 

100.00 

102.00 

mg/kg 

102 

100.00 

101.00 

mg/kg 

101 

100.00 

104.00 

mg/kg 

104 

100,00 

112.00 

mg/kg 

112 

100.00 

115.00 

mg/kg 

115 

100.00 

90.00 

mg/kg 

90 

100.00 

99.00 

mg/kg 

99 

Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria  50-150 


Date  Compiled:  3  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  »  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-3  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


SAMPLE  ID 


Method  :  Diesel  Range  Organics 
Spiked  Analyte  :  Diesel  Range  Organics  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


BATCH  ID 


ORIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY 


08/14/93 

Matrix 

Spike 

89601 

100.00 

60.00 

mg/ kg 

60 

08/14/93 

Matrix 

Spike 

Dupl  89601 

100.00 

68.00 

mg/kg 

68 

08/23/93 

Matrix 

Spike 

89642 

100.00 

115.00 

mg/kg 

115 

08/23/93 

Matrix 

Spike 

Dupl  89642 

100.00 

125.00 

mg/kg 

125 

08/22/93 

Matrix 

Spike 

89657 

100.00 

128.00 

mg/ kg 

128 

08/22/93 

Matrix 

Spike 

Dupl  89657 

100,00 

163.00 

mg/ kg 

163 

08/25/93 

Matrix 

Spike 

89718 

100.00 

1800.00 

mg/ kg 

1800 

08/25/93 

Matrix 

Spike 

Dupl  89718 

100.00 

2600.00 

mg/ kg 

2600 

10/13/93 

Matrix 

Spike 

90219 

200.00 

220.00 

mg/kg 

no 

10/13/93 

Matrix 

Spike 

Dupl  90219 

200.00 

124.00 

mg/kg 

62 

Number  of  Samples 

:  10 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  523.1 

Above  acceptance  :  3 

Standard  Deviation 

:  904.29 

Acceptance  Criteria  5C 

1-150 

Date  Compiled:  3  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B3-83 


ATTACHMENT  B  -  APPENDIX  B 


Table  B-4 

Detailed  Listing  of  Liquid  Spike  Results  -  1993  Soil  Samples 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ORIG.  AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT  SPIKED 

RECOVERED 

UNIT 

RECOVERY 

Method  :  SW6010  -  Metals 

Spiked  Analyte  :  Aluminum 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/01/93 

LCS933866 

EMJA61309010000 

10.00 

9.72 

mg/L 

97 

09/01/93 

LCS933905 

EMJA61309010000 

50.00 

48.00 

mg/L 

96 

09/01/93 

LCSD933866 

EMJA61309010000 

10.00 

9.80 

mg/L 

98 

09/01/93 

LCSD933905 

EMJA61309010000 

50.00 

48.30 

mg/L 

97 

09/07/93 

LCS933866 

EMJA61309071000 

10.00 

9.68 

mg/L 

97 

09/07/93 

LCS933905 

EMJA61309071000 

50.00 

46.60 

mg/L 

93 

09/07/93 

LCSD933866 

EMJA61309071000 

10.00 

9.67 

mg/L 

97 

09/07/93 

LCSD933905 

EMJA61309071000 

50.00 

47.00 

mg/L 

94 

Number  of  Samples 

8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

96.1 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

1.73 

Acceptance  Criteria 

80-120 

Method  :  SW6010  -  Metals 

Spiked  Analyte  :  Antimony 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

nn/m 

!  r^.Q/aQacc 

EM  JA5 13 09 01 0000— 

1.00 

0.95 

ma/L 

95 

U3/ ui/ ao 

UOiJOiJiJUUV/ 

09/01/93 

LCS933905 

EMJA61309010000 

1.00 

0.89 

mg/L 

89 

09/01/93 

LCSD933866 

EMJA61309010000 

1.00 

0.96 

mg/L 

96 

09/01/93 

LCSD933905 

EMJA61309010000 

1.00 

0.91 

mg/L 

91 

09/07/93 

LCS933866 

EMJA61309071000 

1.00 

1.00 

mg/L 

100 

09/07/93 

LCS933905 

EMJA61309071000 

1.00 

0.91 

mg/L 

91 

09/07/93 

LCSD933866 

EMJA6 130907 1000 

1.00 

0.96 

mg/L 

96 

09/07/93 

LCSD933905 

EMJA61309071000 

1.00 

0.92 

mg/L 

92 

Number  of  Samples 

8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

93.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

3.62 

Acceptance  Criteria 

80- 

120 

Method  :  SW6010  - 

Metals 

Spiked  Analyte  ;  Arsenic 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/01/93 

LCS933866 

EMJA61309010000 

1.00 

0.95 

mg/L 

95 

09/01/93 

LCS933905 

EMJA61309010000 

1.00 

0.93 

mg/L 

93 

09/01/93 

LCSD933866 

EMJA61309010000 

1.00 

0.99 

mg/L 

99 

09/01/93 

LCSD933905 

EMJA61309010000 

1.00 

0.91 

mg/L 

91 

09/07/93 

LCS933866 

EMJA61309071000 

1.00 

0.97 

mg/L 

97 

09/07/93 

LCS933905 

EMJA61309071000 

1.00 

0.92 

mg/L 

92 

09/07/93 

LCSD933866 

EMJA61309071000 

1.00 

1.00 

mg/L 

100 

09/07/93 

LCSD933905 

EMJA61309071000 

1.00 

0,94 

mg/L 

94 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID  BATCH  ID 


ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT  RESULT 
SPIKED  RECOVERED  UNIT 


% 

RECOVERY 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Arsenic  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

Number  of  Samples  :  8  Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery  :  95.1  Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation  :  3.27  Acceptance  Criteria  80-120 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Barium 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/01/93 

LCS933866 

EMJA61309010000 

1.00 

0.98 

mg/L 

98 

09/01/93 

LCS933905 

EMJA61309010000 

1.00 

0.95 

mg/L 

95 

09/01/93 

LCSD933866 

EMJA61309010000 

1.00 

0.99 

mg/L 

99 

09/01/93 

LCSD933905 

EMJA61309010000 

1.00 

0.96 

mg/L 

96 

09/07/93 

LCS933866 

EMJA61309071000 

1.00 

0.97 

mg/L 

96 

09/07/93 

LCS933905 

EMJA61309071000 

1.00 

0.93 

mg/L 

93 

09/07/93 

LCSD933866 

EMJA61309071000 

1.00 

0.96 

mg/L 

96 

09/07/93 

LCSD933905 

EMJA61309071000 

1.00 

0.94 

mg/L 

94 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


8 

95.9 

1.96 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


0 

0 

80-120 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Beryllium 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/01/93 

LCS933866 

EMJA61309010000 

1.00 

0.98 

mg/L 

98 

09/01/93 

LCS933905 

EMJA61309010000 

1.00 

0.93 

mg/L 

93 

09/01/93 

LCSD933866 

EMJA61309010000 

1.00 

0.98 

mg/L 

98 

09/01/93 

LCSD933905 

EMJA61309010000 

1.00 

0.93 

mg/L 

93 

09/07/93 

LCS933866 

EMJA61309071000 

1.00 

0.99 

mg/L 

99 

09/07/93 

LCS933905 

EMJA61309071000 

1.00 

0.94 

mg/L 

94 

09/07/93 

LCSD933866 

EMJA61309071000 

1.00 

0.99 

mg/L 

99 

09/07/93 

LCSD933905 

EMJA61309071000 

1.00 

0.95 

mg/L 

95 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


8  Below  acceptance  :  0 

96.1  Above  acceptance  :  0 

2.64  Acceptance  Criteria  80-120 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


B4-2 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ORIG.  AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT  SPIKED  RECOVERED 

UNIT 

RECOVERY 

Method  :  SW6010  -  Metals 

Spiked  Analyte  :  Cadmium 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/01/93 

LCS933866 

EMJA61309010000 

1.00 

0.94 

mg/L 

94 

09/01/93 

LCS933905 

EMJA61309010000 

1.00 

0.89 

mg/L 

89 

09/01/93 

LCSD933866 

EHJA61309010000 

1.00 

0.95 

mg/L 

95 

09/01/93 

LCSD933905 

EMJA61309010000 

1.00 

0.90 

mg/L 

90 

09/07/93 

LCS933866 

EHJA61309071000 

1.00 

0.95 

mg/L 

95 

09/07/93 

LCS933905 

EMJA61309071000 

1.00 

0.90 

mg/L 

90 

09/07/93 

LCSD933866 

EMJA61309071000 

1.00 

0.95 

mg/L 

95 

09/07/93 

LCSD933905 

EMJA61309071000 

1.00 

0.91 

mg/L 

91 

Number  of  Samples 

8 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

92.4 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation 

2.62 

Acceptance  Criteria  80- 

■120 

Method  :  SW6010  -  Metals 

Spiked  Analyte  :  Calcium 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/01/93 

LC$933866 

EHJA61309010000 

10.00 

9.95 

mg/L 

99 

09/01/93 

LCS933905 

EMJA61309010000 

50.00 

46.90 

mg/L 

94 

09/01/93 

LCSD933866 

EMJA61309010000 

10.00 

9.96 

mg/L 

100 

09/01/93 

LCSD933905 

EMJA61309010000 

50.00 

47.30 

mg/L 

95 

09/07/93 

LCS933866 

EHJA61309071000 

10.00 

10.20 

mg/L 

102 

09/07/93 

LCS933905 

EMJA61309071000 

50.00 

48.60 

mg/L 

97 

09/07/93 

LCSD933866 

EMJA61309071000 

10.00 

10.20 

mg/L 

102 

09/07/93 

LCSD933905 

EMJA61309071000 

50.00 

48.90 

mg/L 

98 

Number  of  Samples 

8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

98.4 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

2.97 

Acceptance  Criteria 

80-120 

Method  :  SW6010  - 

Metal s 

Spiked  Analyte  :  Chromium 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/01/93 

LCS933866 

EMJA61309Q10000 

1.00 

0.97 

mg/L 

97 

09/01/93 

LCS933905 

EMJA61309010000 

1.00 

0.94 

mg/L 

94 

09/01/93 

LCSD933866 

EMJA61309010000 

1.00 

0.98 

mg/L 

98 

09/01/93 

LCSD933905 

EMJA61309010000 

1.00 

0.94 

mg/L 

94 

09/07/93 

LCS933866 

EMJA61309071000 

1.00 

0.97 

mg/L 

97 

09/07/93 

LCS933905 

EHJA61309071000 

1.00 

0.93 

mg/L 

93 

09/07/93 

LCSD933866 

EMJA61309071000 

1.00 

0.97 

mg/L 

97 

09/07/93 

LCSD933905 

EMJA61309071000 

1.00 

0.93 

mg/L 

93 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID  BATCH  ID 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Chromium  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

Number  of  Samples  :  8 

Mean  %  Recovery  :  95.4 

Standard  Deviation  :  2.07 


ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT  RESULT 
SPIKED  RECOVERED  UNIT 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  80-120 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Cobalt 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/01/93 

LCS933866 

EMJA61309010000 

1.00 

0.95 

mg/L 

95 

09/01/93 

LCS933905 

EMJA61309010000 

1.00 

0.90 

mg/L 

90 

09/01/93 

LCSD933866 

EMJA61309010000 

1.00 

0.96 

mg/L 

96 

09/01/93 

LCSD933905 

EMJA61309010000 

o 

o 

0.91 

mg/L 

91 

09/07/93 

LCS933866 

EMJA61309071000 

1.00 

0.96 

mg/L 

95 

09/07/93 

LCS933905 

EMJA61309071000 

1.00 

0.91 

mg/L 

91 

09/07/93 

LCSD933866 

EMJA61309071000 

1,00 

0.96 

mg/L 

96 

09/07/93 

LCSD933905 

EMJA61309071000 

1.00 

0.91 

mg/L 

91 

Number  of  Samples  :  8 

Mean  %  Recovery  :  93.1 

Standard  Deviation  :  2.59 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


80-120 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Copper 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/01/93 

LCS933866 

EMJA61309010000 

1.00 

0.97 

mg/L 

97 

09/01/93 

LCS933905 

EMJA61309010000 

1.00 

0.93 

mg/L 

93 

09/01/93 

LCSD933866 

EMJA61309010000 

1.00 

0.97 

mg/L 

97 

09/01/93 

LCSD933905 

EMJA61309010000 

1.00 

0.94 

mg/L 

93 

09/07/93 

LCS933866 

EMJA61309071000 

1.00 

0.98 

mg/L 

98 

09/07/93 

LCS933905 

EMJA61309071000 

1.00 

0.93 

mg/L 

93 

09/07/93 

LCSD933866 

EMJA61309071000 

1.00 

0.97 

mg/L 

97 

09/07/93 

LCSD933905 

EMJA61309071000 

1.00 

0.93 

mg/L 

93 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


8  Below  acceptance  :  0 

95.1  Above  acceptance  :  0 

2.30  Acceptance  Criteria  80-120 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B4-4 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


DRIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

batch  id  RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Iron 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/01/93 

09/01/93 

09/01/93 

09/01/93 

09/07/93 

09/07/93 

09/07/93 

09/07/93 


LCS933866 

LCS933905 

LCSD933866 

LCSD933905 

LCS933866 

LCS933905 

LCSD933866 

LCSD933905 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


EMJA61309010000 

EMJA61309010000 

EMJA61309010000 

EMJA61309010000 

EMJA61309071000 

EMJA61309071000 

EMJA61309071000 

EMJA61309071000 


8 

95.6 

2.88 


10.00 

50.00 

10.00 

50.00 

10.00 

50.00 

10.00 

50.00 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


9. 

83 

mg/L 

98 

46. 

40 

mg/L 

93 

9. 

,87 

mg/L 

99 

46. 

.80 

mg/L 

94 

9. 

.82 

mg/L 

98 

46. 

.20 

mg/L 

92 

9, 

.79 

mg/L 

98 

46 

.50 

mg/L 

93 

0 

0 

10-120 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Lead 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/01/93 

09/01/93 

09/01/93 

09/01/93 

09/07/93 

09/07/93 

09/07/93 

09/07/93 


LCS933866 

LCS933905 

LCSD933866 

LC$D933905 

LCS933866 

LCS933905 

LCSD933866 

LCSD933905 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


EMJA61309010000 

EMJA61309010000 

EMJA61309010000 

EMJA61309010000 

EMJA61309071000 

EMJA61309071000 

EMJA61309071000 

EMJA61309071000 


8 

95.6 

2.88 


1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


1.00 

mg/L 

100 

0.94 

mg/L 

94 

0.99 

mg/L 

99 

0.92 

mg/L 

92 

0.96 

mg/L 

96 

0.93 

mg/L 

93 

0.97 

mg/L 

97 

0.94 

mg/L 

94 

0 

0 

10-120 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Magnesium 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/01/93 

LCS933866 

EMJA61309010000 

09/01/93 

LCS933905 

EMJA61309010000 

09/01/93 

LCSD933866 

EMJA61309010000 

09/01/93 

LCSD933905 

EMJA61309010000 

09/07/93 

LCS933866 

EMJA61309071000 

09/07/93 

LCS933905 

EMJA61309071000 

09/07/93 

LCSD933866 

EMJA61309071000 

09/07/93 

LCSD933905 

EMJA61309071000 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


10.00 

9.74 

mg/L 

97 

50.00 

47.00 

mg/L 

94 

10.00 

9.78 

mg/L 

98 

50.00 

47.20 

mg/L 

94 

10.00 

9.72 

mg/L 

97 

50.00 

46.30 

mg/L 

93 

10.00 

9.69 

mg/L 

97 

50.00 

46.60 

mg/L 

93 

NS  =  Not  Specified 

B4-5 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES.  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


BATCH  ID 


ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT 
SPIKED  RECOVERED 


RESULT 

UNIT 


% 


RECOVERY. 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Magnesium  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

0 
0 

80-120 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


8 

95.4 

2.07 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Manganese 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/01/93 

LCS933866 

EMJA61309010000 

1.00 

0.96 

mg/L 

96 

09/01/93 

LCS933905 

EMJA61309010000 

1.00 

0.92 

mg/L 

92 

09/01/93 

LCSD933866 

EMJA61309010000 

1.00 

0.97 

mg/L 

97 

09/01/93 

LCSD933905 

EMJA61309010000 

1.00 

0.92 

mg/L 

92 

09/07/93 

LCS933866 

EMJA61309071000 

1.00 

0.96 

mg/L 

96 

09/07/93 

LCS933905 

EMJA61309071000 

1.00 

0.92 

mg/L 

92 

09/07/93 

LCSD933866 

EMJA61309071000 

1.00 

0.96 

mg/L 

96 

09/07/93 

LCSD933905 

EMJA61309071000 

1.00 

0.93 

mg/L 

93 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


8 

94.3 

2.19 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


80-120 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Molybdenum 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/01/93 

LCS933866 

EMJA61309010000 

1.00 

0.95 

mg/L 

95 

09/01/93 

LCS933905 

EMJA61309010000 

1.00 

0.92 

mg/L 

92 

09/01/93 

LCSD933866 

EMJA61309010000 

1.00 

0.96 

mg/L 

96 

09/01/93 

LCSD933905 

EMJA61309010000 

1.00 

0.92 

mg/L 

92 

09/07/93 

LCS933866 

EMJA61309071000 

1.00 

0.94 

mg/L 

94 

09/07/93 

LCS933905 

EMJA61309071000 

1.00 

0.90 

mg/L 

90 

09/07/93 

LCSD933866 

EMJA61309071000 

1.00 

0.94 

mg/L 

94 

09/07/93 

LCSD933905 

EMJA61309071000 

1.00 

0.91 

mg/L 

91 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


8 

93.0 

2.07 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  80-120 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B4-6 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES.  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID  BATCH  ID 


ORIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Nickel 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/01/93 

LCS933866 

09/01/93 

LCS933905 

09/01/93 

LCSD933866 

09/01/93 

LCSD933905 

09/07/93 

LCS933866 

09/07/93 

LCS933905 

09/07/93 

LCSD933866 

09/07/93 

LCSD933905 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


EMJA61309010000 

EMJA61309010000 

EMJA61309010000 

EMJA61309010000 

EMJA61309071000 

EMJA61309071000 

EMJA61309071000 

EMJA61309071000 


8 

95.5 

3.12 


1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


0.99 

mg/L 

99 

0.91 

mg/L 

91 

0.98 

mg/L 

98 

0.92 

mg/L 

92 

0.98 

mg/L 

98 

0.94 

mg/L 

94 

0.98 

mg/L 

98 

0.94 

mg/L 

94 

0 

0 

10-120 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Potassium 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/01/93 

LCS933866 

09/01/93 

LCS933905 

09/01/93 

LCSD933866 

09/01/93 

LCSD933905 

09/07/93 

LCS933866 

09/07/93 

LCS933905 

09/07/93 

LCSD933866 

09/07/93 

LCSD933905 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


EMJA61309010000 

EMJA61309010000 

EMJA61309010000 

EMJA61309010000 

EMJA61309071000 

EMJA61309071000 

EMJA61309071000 

EMJA61309071000 


8 

93.5 

3.30 


20.00 

50.00 

20.00 

50.00 

20.00 

50.00 

20.00 

50.00 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


19.40 

mg/L 

97 

47.40 

mg/L 

95 

19.60 

mg/L 

98 

47.20 

mg/L 

94 

18.50 

mg/L 

93 

44.50 

mg/L 

89 

18.60 

mg/L 

93 

44.60 

mg/L 

89 

0 

0 

80-120 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Selenium 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/01/93 

LCS933866 

EMJA61309010000 

09/01/93 

LCS933905 

EMJA61309010000 

09/01/93 

LCSD933866 

EMJA61309010000 

09/01/93 

LCSD933905 

EMJA61309010000 

09/07/93 

LCS933866 

EMJA61309071000 

09/07/93 

LCS933905 

EMJA61309071000 

09/07/93 

LCSD933866 

EMJA61309071000 

09/07/93 

LCSD933905 

EMJA61309071000 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


1.00 

0.97 

mg/L 

97 

1.00 

0.93 

mg/L 

93 

1.00 

0.93 

mg/L 

93 

1.00 

0.89 

mg/L 

89 

1.00 

0.96 

mg/L 

96 

1.00 

0.94 

mg/L 

94 

1.00 

0.96 

mg/L 

96 

1.00 

0.94 

mg/L 

94 

NS  =  Not  Specified 

B4-7 


TABLE  B'4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


BATCH  ID 


ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT 
SPIKED  RECOVERED 


RESULT 

UNIT 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Selenium  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

0 
0 

80-120 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


8 

94.0 

2,51 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Silver 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

94 

91 

95 

92 

93 
93 


09/01/93 

LCS933866 

EMJA61309010000 

1.00 

0.94 

mg/L 

09/01/93 

LCS933905 

EMJA61309010000 

1.00 

0.91 

mg/L 

09/01/93 

LCSD933866 

EMJA61309010000 

1,00 

0.95 

mg/L 

09/01/93 

LCSD933905 

EMJA6i309010000 

1.00 

0.92 

mg/L 

09/07/93 

LCS933866 

EMJA61309071000 

1.00 

0.93 

mg/L 

09/07/93 

LCSD933866 

EMJA61309071000 

1.00 

0.93 

mg/L 

Number  of  Samples  :  6 

Mean  %  Recovery  :  93.0 

Standard  Deviation  :  1,41 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


0 

0 

80-120 


Method  :  SW6010  - 
Spiked  Analyte  :  Sodium 

Metals 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/01/93 

LCS933866 

EMJA61309010000 

09/01/93 

LCS933905 

EMJA61309010000 

09/01/93 

LCSD933866 

EMJA61309010000 

09/01/93 

LCSD933905 

EMJA61309010000 

09/07/93 

LCS933866 

EMJA61309071000 

09/07/93 

LCS933905 

EMJA61309071000 

09/07/93 

LCSD933866 

EMJA61309071000 

09/07/93 

LCSD933905 

EMJA61309071000 

10 

00 

9 

89 

mg/L 

99 

50 

00 

47 

70 

mg/L 

95 

10 

00 

9 

96 

mg/L 

100 

50 

00 

48 

00 

mg/L 

96 

10. 

,00 

9, 

.72 

mg/L 

97 

50. 

,00 

46, 

.90 

mg/L 

94 

10. 

.00 

9, 

.73 

mg/L 

97 

50. 

,00 

47 

.10 

mg/L 

94 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  96.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  2.20 

Acceptance  Criteria 

80-120 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B4-8 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ORIG. 

AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT 

SPIKED 

RECOVERED 

UNIT 

RECOVERY 

Method  :  SW6010  -  Metals 

Spiked  Analyte  :  Thallium 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/01/93 

LCS933866 

EMJA61309010000 

1.00 

0.95 

mg/L 

95 

09/01/93 

LCS933905 

EMJA61309010000 

1.00 

0.90 

mg/L 

90 

09/01/93 

LCSD933866 

EMJA61309010000 

1.00 

0,96 

mg/L 

96 

09/01/93 

LCSD933905 

EMJA61309010000 

1.00 

0.90 

mg/L 

90 

09/07/93 

LCS933866 

EMJA61309071000 

1.00 

0,98 

mg/L 

98 

09/07/93 

LCS933905 

EMJA61309071000 

1.00 

0.91 

mg/L 

91 

09/07/93 

LCSD933866 

EMJA61309071000 

1.00 

0.95 

mg/L 

95 

09/07/93 

LCS0933905 

EMJA61309071000 

1.00 

0.89 

mg/L 

89 

Number  of  Samples 

8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

93.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

3.38 

Acceptance  Criteria 

80- 

■120 

Method  ;  SW6010  -  Metals 

Spiked  Analyte  :  Vanadium 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/01/93 

LCS933866 

EMJA61309010000 

1.00 

0.97 

mg/L 

97 

09/01/93 

LCS933905 

EMJA61309010000 

1.00 

0.94 

mg/L 

94 

09/01/93 

LCSD933866 

EMJA61309010000 

1.00 

0.98 

mg/L 

98 

09/01/93 

LCSD933905 

EMJA61309010000 

1.00 

0.95 

mg/L 

95 

09/07/93 

LCS933866 

EMJA61309071000 

1.00 

0.96 

mg/L 

96 

09/07/93 

LCS933905 

EMJA61309071000 

1.00 

0.92 

mg/L 

92 

09/07/93 

LCSD933866 

EMJA61309071000 

1.00 

0.96 

mg/L 

96 

09/07/93 

LCSD933905 

EMJA61309071000 

1.00 

0.93 

mg/L 

93 

Number  of  Samples 

8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

95.1 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

2.03 

Acceptance  Criteria 

80- 

•120 

Method  :  SW6010 

-  Metals 

Spiked  Analyte  :  Zinc 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/01/93 

LCS933866 

EMJA61309010000 

1.00 

0.95 

mg/L 

95 

09/01/93 

LCS933905 

EMJA61309010000 

1.00 

0,89 

mg/L 

89 

09/01/93 

LCSD933866 

EMJA61309010000 

1.00 

0,96 

mg/L 

96 

09/01/93 

LCS0933905 

EMJA61309010000 

1.00 

0.90 

mg/L 

90 

09/07/93 

LCS933866 

EMJA61309071000 

1.00 

0.96 

mg/L 

96 

09/07/93 

LCS933905 

EMJA61309071000 

1.00 

0.90 

mg/L 

90 

09/07/93 

LCSD933866 

EMJA61309071000 

1.00 

0.96 

mg/L 

96 

09/07/93 

LCSD933905 

EMJA61309071000 

1.00 

0.91 

mg/L 

91 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  >  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


BATCH  ID 


0RI6. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT 
SPIKED  RECOVERED 


RESULT  % 
UNIT  RECOVE 


Method  :  SW6010  -  Metals 
Spiked  Analyte  :  Zinc  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

0 
0 

80-120 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


8 

92.9 

3.14 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


Method  :  SW7060  -  Arsenic 
Spiked  Analyte  :  Arsenic 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/30/93  LCS933865  AAZ3_308301727 

08/30/93  LCSD933865  AAZ3_308301727 


0.0500  0,0518  mg/L  104 
0.0500  0,0499  mg/L  100 


Number  of  Samples 

:  2 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  102.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  2.83 

Acceptance  Criteria 

75-125 

Method  :  SW7421  -  Lead 
Spiked  Analyte  :  Lead 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


09/03/93 

LCS933859 

AAZ2_ 

_309030900 

0.2000 

0.2080 

mg/L 

104 

09/03/93 

LCS933859 

AAZ2. 

_309030900 

0.2000 

0.2020 

mg/L 

101 

09/03/93 

LCS0933859 

AAZ2_ 

_309030900 

0.2000 

0.2040 

mg/L 

102 

09/03/93 

LCSD933859 

AAZ2. 

_309030900 

0.2000 

0.1960 

mg/L 

98 

09/07/93 

LCS933858 

AAZ2_ 

_309070900 

0.2000 

0.2080 

mg/L 

104 

09/07/93 

LCS933858 

AAZ2. 

_309070900 

0.2000 

0.2160 

mg/L 

108 

09/07/93 

LCSD933858 

AAZ2_ 

_309070900 

0.2000 

0.1990 

mg/L 

99 

08/30/93 

LCS933865 

AAZ3. 

_308301408 

0.0500 

0.0482 

mg/L 

96 

08/30/93 

LCSD933865 

AAZ3. 

_308301408 

0.0500 

0.0478 

mg/L 

96 

Number 

of  Samples 

:  9 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  100.9 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  4.04 

Acceptance  Criteria  75- 

■125 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B4-10 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


ORIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

batch  id  RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY 


Method  :  SW7470  -  Mercury 
Spiked  Analyte  :  Mercury 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

09/01/93  LCS934030  AAZ4_309012045  0.0100  0.0102  mg/L  102 

09/01/93  LCS934030  AAZ4_309012045  0.0100  0.0103  mg/L  103 


Number  of  Samples  2 

Mean  %  Recovery  :  102.5 

Standard  Deviation  :  .71 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  80-120 


Method  :  $W7740  -  Selenium 
Spiked  Analyte  :  Selenium 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/30/93 

08/30/93 

09/07/93 

09/07/93 

09/07/93 

09/07/93 


LCS933865 

AAZ3_308302042 

0.0500 

0.0487 

mg/L 

97 

LCSD933865 

AAZ3_308302042 

0.0500 

0.0484 

mg/L 

97 

LCS933858 

AAZ4_309070909 

0.0500 

0.0513 

mg/L 

103 

LCS933906 

AAZ4_309070909 

0.0500 

0.0489 

mg/L 

98 

LCSD3906 

AAZ4_309070909 

0.0500 

0.0476 

mg/L 

95 

LCSD933858 

AAZ4_309070909 

0.0500 

0.0493 

mg/L 

99 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


6  Below  acceptance  :  0 

98.2  Above  acceptance  :  0 

2.71  Acceptance  Criteria  75-125 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  1,1,1-Trichloroethane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/06/93  LCS935046  MSMSDA310062203  20.00  21.20  ug/L  106 

10/06/93  LCSD935047  MSMSDA310062203  20.00  20.90  ug/L  104 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


2 

105.0 

1,41 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  52-162 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES.  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  1,1,2,2-Tetrachloroethane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/06/93  LCS935046  MSMSDA310062203  20.00  20.70  ug/L  103 

10/06/93  LCSD935047  MSMSDA310062203  20.00  19.70  ug/L  99 


BATCH  ID 


ORIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVER 


ER 

i 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


2 

101.0 

2.83 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  46-157 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  1 , 1 ,2-Trichloroethane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/06/93  LCS935046  MSMSDA310062203  20.00  19.50  ug/L  98 

10/06/93  LCSD935047  MSMSDA310062203  20.00  18.90  ug/L  94 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


2 

96.0 

2.83 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


0 

0 

52-150 


Method  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  1 , 1-Dichl oroethane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/06/93  LCS935046  MSMSDA310062203  20.00  22.40  ug/L  112 

10/06/93  LCSD935047  MSMSDA310062203  20.00  22.10  ug/L  111 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


2 

111.5 

.71 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  59-155 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  1 , 1-Di chi oroethene 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/06/93  LCS935046  MSMSDA310062203 

10/06/93  LCSD935047  MSMSDA310062203 


20.00  18.70  ug/L  93 

20.00  19.00  ug/L  95 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


2 

94.0 

1.41 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


0 

0 

D-234 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B4-12 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES.  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


ORIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

batch  id  result  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  1 , 1-Dichloroethene  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


08/18/93  AB'Ol  V0A*93228 

08/18/93  AB-01  V0A*93228 


20.00  15.90  ug/L  80 

20.00  15.50  ug/L  78 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


2  Below  acceptance  :  0 

79.0  Above  acceptance  :  0 

1.41  Acceptance  Criteria  D-234 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  1 ,2-Dichloroethane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/06/93  LCS935046  MSMSDA310062203 

10/06/93  LCSD935047  MSMSDA310062203 


20.00  20.80  ug/L  104 

20.00  20.60  ug/L  103 


Number  of  Samples  :  2 

Mean  %  Recovery  :  103.5 

Standard  Deviation  :  .71 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  49-155 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  1 .2-Dichloropropane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/06/93  LCS935046  MSMSDA310062203 

10/06/93  LCSD935047  MSMSDA310062203 


20.00  20.20  ug/L  101 

20.00  20.40  ug/L  102 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


2 

101.5 

.71 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  D-210 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES.  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


BATCH  ID 


ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT 
SPIKED  RECOVERED 


RESULT 

UNIT 


% 

RECOVERY 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  2-Butanone(MEK) 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/06/93  LCS935046  MSMSDA310062203  100.00  113.00  ug/L  113 

10/06/93  LCSD935047  MSMSDA310062203  100.00  71.90  ug/L  72 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


2  Below  acceptance  :  0 

92,5  Above  acceptance  :  0 

28.99  Acceptance  Criteria  55-127 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  2-Chl oroethyl  vinyl  ether 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/06/93  LCS935046  MSMSDA310062203 

10/06/93  LCSD935047  MSMSDA310062203 


20.00  37.10  ug/L  186 

20.00  36.80  ug/L  184 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


2 

185.0 

1.41 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


0 

0 

D-305 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  2-Hexanone 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/06/93  LCS935046  MSMSDA310062203  100.00  147.00  ug/L  147 

10/06/93  LCSD935047  MSMSDA310062203  100.00  104.00  ug/L  104 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


2 

125.5 

30.41 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  NS 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  4-Methyl -2-pentanone{MIBK) 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/06/93  LCS935046  MSMSDA310062203  100.00  115.00  ug/L  115 

10/06/93  LCSD935047  MSMSDA310062203  100,00  97.80  ug/L  98 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


2 

106.5 

12.02 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


NS 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B4-14 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


ORIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

batch  id  result  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Acetone 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/06/93  LCS935046  MSMSDA310062203 

10/06/93  LCSD935047  MSMSDA310062203 


100.00  195.00  ug/L  195 

100.00  110.00  ug/L  110 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


2 

152.5 

60.10 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  NS 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Benzene 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/06/93  LCS935046  MSMSDA310062203 

10/06/93  LCSD935047  MSMSDA310062203 


20.00  22.20  ug/L  111 

20.00  21.80  ug/L  109 


Number  of  Samples  :  2 

Mean  %  Recovery  110.0 

Standard  Deviation  :  1.41 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  37-151 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

20.00  17.20  ug/L  86 

20.00  17.40  ug/L  87 


08/18/93  AB-01  V0A*93228 

08/18/93  AB-01  V0A*93228 


Number  of  Samples  :  2 

Mean  %  Recovery  86.5 

Standard  Deviation  :  .71 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  37-151 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Bromodi chi oromethane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/06/93  LCS935046  MSMSDA310062203  20.00  23.00  ug/L  115 

10/06/93  LCSD935047  MSMSDA310062203  20.00  22.90  ug/L  114 


Number  of  Samples  :  2 

Mean  %  Recovery  :  114.5 

Standard  Deviation  :  .71 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  35-155 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


BATCH  ID 


ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT 
SPIKED  RECOVERED 


RESULT 

UNIT 


% 

RECOVERJi 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Bromomethane 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/06/93  LCS935046  MSMSDA310062203 

10/06/93  LCSD935047  MSMSDA310062203 


20.00  22.60  ug/L  113 

20.00  22.20  ug/L  111 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


2 

112.0 

1.41 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  D-242 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Carbon  disulfide 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/06/93  LCS935046  MSMSDA310062203 

10/06/93  LCSD935047  MSMSDA310062203 


20.00  43.20  ug/L  216 

20.00  42.00  ug/L  210 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


2 

213.0 

4.24 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


NS 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Carbon  tetrachloride 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/06/93  LCS935046  MSMSDA310062203  20.00  20.80  ug/L  104 

10/06/93  LCSD935047  MSMSDA310062203  20.00  20.30  ug/L  102 


Number  of  Samples  :  2 

Mean  %  Recovery  :  103.0 

Standard  Deviation  :  1.41 


Method  :  SW8240  ~  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Chlorobenzene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


125 

123 


10/06/93 

10/06/93 


LCS935046 

LCSD935047 


MSMSDA310062203 

MSMSDA310062203 


20.00 

20.00 


24.90 

24.50 


ug/L 

ug/L 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  70-140 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


2 

124.0 

1.41 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


0 

0 

37-160 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B4-16 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES.  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


ORIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

batch  id  result  spiked  RECOVERED  UNIT  RECOVERY 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Chlorobenzene  continued 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

08/18/93  AB-Ol  VOA*93228  20.00  20.10  ug/L  101 

08/18/93  AB-01  VOA*93228  20.00  19.00  ug/L  95 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


2  Below  acceptance  :  0 

98,0  Above  acceptance  :  0 

4.24  Acceptance  Criteria  37-160 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Chloroethane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/06/93  LCS935046  MSMSDA310062203  20.00  21.00  ug/L  105 

10/06/93  LCSD935047  MSMSDA310062203  20.00  21.00  ug/L  105 


Number  of  Samples 

:  2 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  105.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  .00 

Acceptance  Criteria 

NS 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Chloroform 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/06/93  LCS935046  MSMSDA310062203 

10/06/93  LCSD935047  MSMSDA310062203 


20.00  20.50  ug/L  102 

20.00  20.50  ug/L  102 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


2 

102.0 

.00 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  51-138 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Chloromethane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/06/93  LCS935046  MSMSDA310062203  20.00  18.90  ug/L  95 

10/06/93  LCSD935047  MSMSDA310062203  20.00  18.90  ug/L  94 


BATCH  ID 


ORIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


2  Below  acceptance  :  0 

94.5  Above  acceptance  :  0 

.71  Acceptance  Criteria  D-273 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Dibromochloromethane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/06/93  LCS935046  MSMSDA310062203  20.00  20.40  ug/L  102 

10/06/93  LCSD935047  MSMSDA310062203  20.00  20.20  ug/L  101 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


2 

101.5 

.71 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


0 

0 

53-149 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Ethylbenzene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/06/93  LCS935046  MSMSDA310062203  20.00  20.60  ug/L  103 

10/06/93  LCSD935047  MSMSDA310062203  20.00  20.50  ug/L  103 


Number  of  Samples  :  2  Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery  :  103.0  Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation  :  .00  Acceptance  Criteria  37-162 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Styrene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/06/93  LCS935046  MSMSDA310062203  20.00  21.10  ug/L  106 

10/06/93  LCSD935047  MSMSDA310062203  20.00  20.70  ug/L  104 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


2 

105.0 

1.41 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


0 

0 


NS 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


B4-18 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


ORIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

batch  ID  RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Tetrachloroethene 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/06/93  LCS935046  MSMSDA310062203 

10/06/93  LCSD935047  MSMSDA310062203 


20.00  19.40  ug/L  97 

20.00  18.60  ug/L  93 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


Z  Below  acceptance  :  0 

95.0  Above  acceptance  ;  0 

2.83  Acceptance  Criteria  64-148 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Toluene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/06/93  LCS935046  MSMSDA310062203  20.00  21.50  ug/L  108 

10/06/93  LCSD935047  MSMSDA310062203  20.00  20.90  ug/L  104 


Number  of  Samples  :  2 

Mean  %  Recovery  :  106.0 

Standard  Deviation  :  2.83 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  47-150 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

08/18/93  AB-01  V0A*93228 

08/18/93  AB-01  VOA*93228 


20.00  16.50  ug/L  83 

20.00  16.30  ug/L  82 


Number  of  Samples  :  2 

Mean  %  Recovery  :  82.5 

Standard  Deviation  :  .71 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  47-150 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Tribromomethane(Bromoform) 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/06/93  LCS935046  MSMS0A310062203  20.00  22.80  ug/L  114 

10/06/93  LCSD935047  MSMSDA310062203  20.00  21.30  ug/L  106 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


2 

110.0 

5.66 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  45-169 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES.  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Trichl oroethene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/06/93  LCS935046 

10/06/93  LCSD935047 


BATCH  ID 


ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT 
SPIKED  RECOVERED 


RESULT 

UNIT 


% 


RECOVER 


MSMSDA310062203 

MSMSDA310062203 


20.00  20.40  ug/L  102 

20,00  20.40  ug/L  102 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


2 

102,0 

.00 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  71-157 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

20,00  19.00  ug/L  95 

20.00  18.40  ug/L  92 


08/18/93  AB-01  V0A*93228 

08/18/93  AB-01  V0A*93228 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


2  Below  acceptance  :  0 

93.5  Above  acceptance  :  0 

2.12  Acceptance  Criteria  71-157 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Vinyl  acetate 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/06/93  LCS935046  MSMSDA310062203 

10/06/93  LCSD935047  MSMSDA310062203 


20.00 

20.00 


37.40  ug/L  187 

37.50  ug/L  188 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


2 

187.5 

,71 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  D-251 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Xylene  (total) 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/06/93  LCS935046  MSMSDA310062203 

10/06/93  LCSD935047  MSMSDA310062203 


60,00  61.20  ug/L  102 

60.00  60.30  ug/L  101 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


2 

101.5 

.71 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  NS 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B4-20 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID  BATCH  ID 


ORIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  cis-l,3-Dichloropropene 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


10/06/93  LCS935046  MSMSDA310062203 

10/06/93  LCSD935047  MSMSDA310062203 


19.00  21.60  ug/L  114 

19.00  20.70  ug/L  109 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


2 

111.5 

3.54 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  D-227 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  trans-l,2-Dichloroethene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/06/93  LCS935046  MSMSDA310062203  20.00  22.70  ug/L  113 

10/06/93  LCSD935047  MSMSDA310062203  20.00  21.80  ug/L  109 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


2 

111.0 

2.83 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  54-156 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  trans-l ,3-Dichloropropene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/06/93  LCS935046  MSMSDA310062203  21.00  19.50  ug/L  93 

10/06/93  LCSD935047  MSMSDA310062203  21.00  19.60  ug/L  93 


Number  of  Samples  :  2 

Mean  %  Recovery  :  93.0 

Standard  Deviation  .00 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  17-183 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  1 ,2-Dichloroethane-d4 

Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Laboratory  Control 

10/06/93  LCS935046  MSMSDA310062203  50.00  50.30  ug/L  101 

10/06/93  LCSD935047  MSMSDA310062203  50.00  50.00  ug/L  100 


Number  of  Samples  2  Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery  :  100.5  Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation  :  .71  Acceptance  Criteria  76-114 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE  ORIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  BATCH  ID  RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVE 


Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  1 ,4-Bromofl uorobenzene 

Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Laboratory  Control 


10/06/93  LCS935046 

10/06/93  LCSD935047 

MSMSDA310062203 

MSMSDA310062203 

50.00 

50.00 

48.10 

47.90 

ug/L  96 
ug/L  96 

Number  of  Samples 

2 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

96.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

.00 

Acceptance  Criteria 

86-115 

Method  :  SW8240  -  Volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Toluene-d8 

Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Laboratory  Control 


10/06/93  LCS935046 

10/06/93  LCSD935047 

MSMSDA310062203 

MSMSDA310062203 

50.00 

50.00 

49.50 

49.20 

ug/L  99 
ug/L  98 

Number  of  Samples 

2 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

98.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

.71 

Acceptance  Criteria 

88-110 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  1, 2, 4-Tri chlorobenzene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

97.50 

ug/L 

98 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

102.00 

ug/L 

102 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

96.40 

ug/L 

96 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

101.00 

ug/L 

101 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

92.40 

ug/L 

92 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

84.80 

ug/L 

85 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

101.00 

ug/L 

101 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

94.70 

ug/L 

95 

Number  of  Sampli 

es 

:  8 

Below 

acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  96.3 

Above 

acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  5.70 

Acceptance  Criteria 

44-142 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B4-22 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE  ORIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  BATCH  ID  RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY 


Method  :  SW8270  -  Semi volati 1e  Organics 
Spiked  Analyte  :  1 ,2-Di chlorobenzene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

99.40 

ug/L 

99 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

91.70 

ug/L 

92 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

92.50 

ug/L 

93 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

95.80 

ug/L 

96 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

93.30 

ug/L 

93 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308^51013 

100.00 

86.10 

ug/L 

86 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

105.00 

ug/L 

105 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

99,00 

ug/L 

99 

Number  of  Samples  8  Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery  95.4  Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation  :  5.73  Acceptance  Criteria  32-129 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  1,3-Di chlorobenzene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

93.40 

ug/L 

93 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

87.20 

ug/L 

87 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

88.40 

ug/L 

88 

08/22/93 

LCSD 

M$MSD1308221135 

100.00 

91.70 

ug/L 

92 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

87.00 

ug/L 

87 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

81.50 

ug/L 

81 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

100.00 

ug/L 

100 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

94.30 

ug/L 

94 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


8 

90.3 

5.75 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  D-172 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  1 ,4-Di chlorobenzene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

89,30 

ug/L 

89 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

85.70 

ug/L 

86 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

86.40 

ug/L 

86 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

88,10 

ug/L 

88 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

85.80 

ug/L 

86 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

77.40 

ug/L 

77 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

93.60 

ug/L 

94 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

88.80 

ug/L 

89 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


84-23 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID  BATCH  ID 


ORIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVER 


Method  :  SW8270  -  Semi volati 1 e  Organics 
Spiked  Analyte  :  1 ,4-Di chlorobenzene  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

Number  of  Samples  :  8  Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery  :  86,9  Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation  :  4,79  Acceptance  Criteria  20-124 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  2,4,5-Trichlorophenol 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

99.40 

ug/L 

99 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

92,70 

ug/L 

93 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

102.00 

ug/L 

102 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

103.00 

ug/L 

103 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

89.00 

ug/L 

89 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

79.70 

ug/L 

80 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

99.90 

ug/L 

100 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100,00 

94.30 

ug/L 

94 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


8 

95,0 

7,75 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


NS 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  2,4,6-Trichlorophenol 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

80 
79 
85 
82 
72 
67 
78 
75 


08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

80.20 

ug/L 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

78.60 

ug/L 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

84.80 

ug/L 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100,00 

82.40 

ug/L 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100,00 

72.20 

ug/L 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100,00 

66.50 

ug/L 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

78.30 

ug/L 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

75.10 

ug/L 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


8 

77.3 

5.75 


Below  acceptance  ;  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  37-144 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B4-24 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ORIG. 

AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT 

SPIKED 

RECOVERED 

UNIT 

RECOVERY 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  2.4-Oichlorophenol 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

103.00 

ug/L 

103 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

98.70 

ug/L 

99 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

102.00 

ug/L 

102 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

102.00 

ug/L 

102 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

93.10 

ug/L 

93 

08/25/93 

LCSD 

HSMSD1308251013 

100.00 

80.20 

ug/L 

80 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

102.00 

ug/L 

102 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

96.50 

ug/L 

97 

Number  of  Samples  :  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  97.3 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  :  7.74 

Acceptance  Criteria 

39-135 

Method  :  SW8270 

-  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  2,4-Dimethyl  phenol 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

97.70 

ug/L 

98 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

97.00 

ug/L 

97 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

97.20 

ug/L 

97 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

99.80 

ug/L 

100 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

92.10 

ug/L 

92 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

81.00 

ug/L 

81 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

95.70 

ug/L 

96 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

89.50 

ug/L 

90 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  93.9 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  6.13 

Acceptance  Criteria 

32-119 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  2,4- 

■Dinitrophenol 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

144.00 

ug/L 

144 

08/19/93 

LCSD 

HSMSD1308190856 

100.00 

138.00 

ug/L 

138 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

160.00 

ug/L 

160 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

152.00 

ug/L 

152 

08/25/93 

LCS 

HSMSD1308251013 

100.00 

130.00 

ug/L 

130 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

117.00 

ug/L 

117 

10/11/93 

LCS 

HSMSD2310110812 

100.00 

102.00 

ug/L 

102 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

103.00 

ug/L 

103 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B’4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


BATCH  ID 


ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT 
SPIKED  RECOVERED 


RESULT 

UNIT 


% 

RECOVER! 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  2,4-Dinitrophenol  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

0 
0 

D-191 


Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

Mean  %  Recovery 

:  130.8 

Above  acceptance  : 

Standard  Deviation 

:  21.78 

Acceptance  Criteria 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  2,4“Dini trotol uene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

98.00 

ug/L 

98 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

100.00 

ug/L 

100 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

106.00 

ug/L 

106 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

107,00 

ug/L 

107 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

98.20 

ug/L 

98 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

89,60 

ug/L 

90 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

95.50 

ug/L 

96 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

88,20 

ug/L 

88 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


8 

97.9 

6.73 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


39-139 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  2,6-Dini trotol uene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

99.00 

ug/L 

99 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

102.00 

ug/L 

102 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

108.00 

ug/L 

108 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

112.00 

ug/L 

112 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

102.00 

ug/L 

102 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

95.10 

ug/L 

95 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

105.00 

ug/L 

105 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

98.50 

ug/L 

98 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


8 

102.6 

5.55 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  50-158 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B4-26 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES.  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ORIG. 

AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT 

SPIKED 

RECOVERED 

UNIT 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

-  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  2-Ch1oronaphthalene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

84.50 

ug/L 

84 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

85.60 

ug/L 

86 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

86.60 

ug/L 

87 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

88.20 

ug/L 

88 

08/25/93 

LCS 

HSMSD1308251013 

100.00 

82.40 

ug/L 

82 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

74.70 

ug/L 

75 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

93.00 

ug/L 

93 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

88.60 

ug/L 

89 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  85.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  5.37 

Acceptance  Criteria 

60-118 

Method  :  SW8270 

-  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  2-Chlorophenol 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

94.90 

ug/L 

95 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

87.30 

ug/L 

87 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

94.60 

ug/L 

95 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

93.00 

ug/L 

93 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

82.20 

ug/L 

82 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

75.70 

ug/L 

76 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

100.00 

ug/L 

100 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

96.10 

ug/L 

96 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  90.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  8.12 

Acceptance  Criteria 

23-134 

Method  :  SW8270 

-  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  2-Methyl  naphthalene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

108.00 

ug/L 

108 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

112.00 

ug/L 

112 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

113.00 

ug/L 

113 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

113.00 

ug/L 

113 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

110.00 

ug/L 

no 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

93.30 

ug/L 

93 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

148.00 

ug/L 

148 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

141.00 

ug/L 

141 

Date  Compiled;  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B4-27 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

0RI6. 

AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT  % 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT 

SPIKED 

RECOVERED 

UNIT  RECOVER 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  2-Methyl  naphthalene  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

:  117.3 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation 

:  18.12 

Acceptance  Criteria  NS 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  2-Methyl  phenol  (o-cresol) 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

90.40 

ug/L 

90 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

82.00 

ug/L 

82 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

90.90 

ug/L 

91 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

85.30 

ug/L 

85 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

79.10 

ug/L 

79 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

69.40 

ug/L 

69 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

93.30 

ug/L 

93 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

91.20 

ug/L 

91 

Number 

of  Samples  : 

8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery  : 

85.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

8.12 

Acceptance  Criteria 

NS 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  2-Ni troani 1 ine 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93  LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

93.00 

ug/L 

93 

08/19/93  LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

94.40 

ug/L 

94 

08/22/93  LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

92.40 

ug/L 

92 

08/22/93  LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

96.00 

ug/L 

96 

08/25/93  LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

89.90 

ug/L 

90 

08/25/93  LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

81.40 

ug/L 

81 

10/11/93  LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

98.90 

ug/L 

99 

10/11/93  LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

93.40 

ug/L 

93 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  92.3 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  5.28 

Acceptance  Criteria 

NS 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B4-28 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


. . . . - -  ■  - 

DATE 

ORIG.  AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT  SPIKED 

RECOVERED 

UNIT 

RECOVERY 

Method  :  SW8270  -  Semi volati le  Organics 

Spiked  Analyte  :  2~ 

Ni trophenol 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

109.00 

ug/L 

109 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

104.00 

ug/L 

104 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

106.00 

ug/L 

106 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

105.00 

ug/L 

105 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

96.80 

ug/L 

97 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

84.90 

ug/L 

85 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

107.00 

ug/L 

107 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD23101 10812 

100.00 

102.00 

ug/L 

102 

Number 

of  Samples  :  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery  :  101.9 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  :  .7.72 

Acceptance  Criteria 

29-182 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  3, 

3 ' -Di chi orobenzi di ne 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

119.00 

ug/L 

119 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

126.00 

ug/L 

126 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

129.00 

ug/L 

129 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

141.00 

ug/L 

141 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

127.00 

ug/L 

127 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

121.00 

ug/L 

121 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

143.00 

ug/L 

143 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

136.00 

ug/L 

136 

Number 

of  Samples  :  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery  :  130.3 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  :  8,89 

Acceptance  Criteria 

D-262 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  3- 

’Nitroaniline 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

94.30 

ug/L 

94 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

93.90 

ug/L 

94 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

96.80 

ug/L 

97 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

100.00 

ug/L 

100 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

94.90 

ug/L 

95 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

86.10 

ug/L 

86 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

103.00 

ug/L 

103 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

96.10 

ug/L 

96 

Date  Compiled:  30 

April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not 

Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported 

*  =  Value  considered  suspect, 

refer  to  QC  report 

B4-29 

TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ORIG.  AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT 

% 

ANALYZED  SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT  SPIKED 

RECOVERED 

UNIT 

RECOVEf 

_ i 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

\ 

Spiked  Analyte  :  3-Ni troani 1 ine  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

Number  of  Samples 

8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

95.6 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

4.98 

Acceptance  Criteria 

NS 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  4, 6-Dinitro-2-methyl phenol 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93  LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

116.00 

ug/L 

116 

08/19/93  LCSD 

MSMSD1308190856 

100,00 

109.00 

ug/L 

109 

08/22/93  LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

130.00 

ug/L 

130 

08/22/93  LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

132.00 

ug/L 

132 

08/25/93  LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

102.00 

ug/L 

102 

08/25/93  LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

97.20 

ug/L 

97 

10/11/93  LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

105.00 

ug/L 

105 

10/11/93  LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

104.00 

ug/L 

104 

Number  of  Samples 

8 

Below  acceptance  : 

0 

i 

Mean  %  Recovery 

111.9 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

13.02 

Acceptance  Criteria 

D-181 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  4-Bromophenyl  phenyl  ether 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93  LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

98.60 

ug/L 

99 

08/19/93  LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

98.00 

ug/L 

98 

08/22/93  LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

104.00 

ug/L 

104 

08/22/93  LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

110.00 

ug/L 

no 

08/25/93  LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

91.30 

ug/L 

91 

08/25/93  LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

87.00 

ug/L 

87 

10/11/93  LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

99.60 

ug/L 

100 

10/11/93  LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

95.10 

ug/L 

95 

Number  of  Samples 

8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

98.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

7.21 

Acceptance  Criteria 

53-127 

i 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


NS  =  Not  Specified 


B4-30 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES.  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ORIG.  AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT  SPIKED 

RECOVERED 

UNIT 

RECOVER 

Method  :  SW8270  - 

Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  4”Chloro-3-methyl phenol 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93 

LCS 

HSMSD1308190856 

100.00 

107.00 

ug/L 

107 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

104.00 

ug/L 

104 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

111.00 

ug/L 

111 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

107.00 

ug/L 

107 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

95.20 

ug/L 

95 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

83.50 

ug/L 

84 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

103.00 

ug/L 

103 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

98.20 

ug/L 

98 

Number  of  Samples 

8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

101.1 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

8.61 

Acceptance  Criteria 

22-147 

Method  :  SW8270  - 

Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  4-Chloroanil ine 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

90.30 

ug/L 

90 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

90.50 

ug/L 

91 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

89.30 

ug/L 

89 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

88.00 

ug/L 

88 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

83.00 

ug/L 

83 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

73.00 

ug/L 

73 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

107.00 

ug/L 

107 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

104.00 

ug/L 

104 

Number  of  Samples 

8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

90.6 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

10.86 

Acceptance  Criteria 

NS 

Method  :  SW8270  - 

Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  4-Chlorophenyl  phenyl  ether 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

110.00 

ug/L 

no 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

107.00 

ug/L 

107 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

117.00 

ug/L 

117 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

121.00 

ug/L 

121 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

111.00 

ug/L 

111 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

102.00 

ug/L 

102 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

111.00 

ug/L 

111 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

102.00 

ug/L 

102 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B4-31 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE  ORIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

ANALYZED  SAMPLE  ID  BATCH  ID  RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVE 


Method  :  SW8270  -  Semi volati le  Organics 
Spiked  Analyte  :  4-Chlorophenyl  phenyl  ether  continued 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  110.1 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  6.64 

Acceptance  Criteria 

25-158 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  4-Methyl  phenol (p-cresol ) 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

78.20 

ug/L 

78 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

70.20 

ug/L 

70 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

78.90 

ug/L 

79 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

77.00 

ug/L 

77 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

70.10 

ug/L 

70 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

61.10 

ug/L 

61 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

77.60 

ug/L 

78 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

77.70 

ug/L 

78 

Number 

of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  73.9 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

6.36 

Acceptance  Criteria 

NS 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  4-Nitroanil ine 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

97.70 

ug/L 

98 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

98.60 

ug/L 

99 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

106.00 

ug/L 

106 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

109.00 

ug/L 

109 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

100.00 

ug/L 

100 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

90.00 

ug/L 

90 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

103.00 

ug/L 

103 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

93.00 

ug/L 

93 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  99.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  6,32 

Acceptance  Criteria 

NS 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B4-32 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 

DATE 

ORIG.  AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT 

% 

ANALYZED  SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT  SPIKED 

RECOVERED 

UNIT 

RECOVERY 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  4-Nitrophenol 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93  LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

54.20 

ug/L 

54 

08/19/93  LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

4?73D 

“ug/C 

^49 

08/22/93  LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

62.30 

ug/L 

62 

08/22/93  LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

59.70 

ug/L 

60 

08/25/93  LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

51.30 

ug/L 

51 

08/25/93  LCSD 

MSMSD1308251013 

100,00 

43.20 

ug/L 

43 

10/11/93  LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

34.20 

ug/L 

34 

10/11/93  LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

33.90 

ug/L 

34 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  48.4 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  10.70 

Acceptance  Criteria 

D-132 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  Acenaphthene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93  LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

88.20 

ug/L 

88 

08/19/93  LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

88.20 

ug/L 

88 

08/22/93  LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

93.60 

ug/L 

94 

08/22/93  LCSD 

MSMS01308221135 

100.00 

96.10 

ug/L 

96 

08/25/93  LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

88.10 

ug/L 

88 

08/25/93  LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

81.40 

ug/L 

81 

10/11/93  LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

94.40 

ug/L 

94 

10/11/93  LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

89.60 

ug/L 

90 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  89.9 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  4.79 

Acceptance  Criteria 

47-145 

Method  :  SW8270  *  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  Acenaphthylene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93  LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

89.40 

ug/L 

89 

08/19/93  LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

94.70 

ug/L 

95 

08/22/93  LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

94.80 

ug/L 

95 

08/22/93  LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

98.80 

ug/L 

99 

08/25/93  LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

91.80 

ug/L 

92 

08/25/93  LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

84.10 

ug/L 

84 

10/11/93  LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

106.00 

ug/L 

106 

10/11/93  LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

101.00 

ug/L 

101 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  = 

Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 

B4-33 

TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ORIG.  AMOUNT  AMOUNT 

RESULT 

% 

ANALYZED  SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT  SPIKED  RECOVERED 

UNIT 

RECOVE 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

- i 

Spiked  Analyte  :  Acenaphthylene  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  95.1 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  6.96 

Acceptance  Criteria 

33-145 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  Anthracene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93  LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

96.80 

ug/L 

97 

08/19/93  LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

94.00 

ug/L 

94 

08/22/93  LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

103.00 

ug/L 

103 

08/22/93  LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

110.00 

ug/L 

no 

08/25/93  LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

92.70 

ug/L 

93 

08/25/93  LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

90.80 

ug/L 

91 

10/11/93  LCS 

MSMSD2310110812 

100,00 

109.00 

ug/L 

109 

10/11/93  LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

104.00 

ug/L 

104 

Number  of  Samples 

8 

Below  acceptance  : 

0 

. ■( 

Mean  %  Recovery 

100.1 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

7.38 

Acceptance  Criteria 

27-133 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  Benzo(a)anthracene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93  LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

90.00 

ug/L 

90 

08/19/93  LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

92.60 

ug/L 

93 

08/22/93  LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

93.70 

ug/L 

94 

08/22/93  LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

95.10 

ug/L 

95 

08/25/93  LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

90.00 

ug/L 

90 

08/25/93  LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

80.60 

ug/L 

81 

10/11/93  LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

104.00 

ug/L 

104 

10/11/93  LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

100.00 

ug/L 

100 

Number  of  Samples 

8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

93.4 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

6.93 

Acceptance  Criteria 

33-143 

i 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


NS  =  Not  Specified 


B4-34 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES.  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ORIG. 

AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT 

SPIKED 

RECOVERED 

UNIT 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

-  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  Ben2o(a 

) pyrene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

85.30 

ug/L 

85 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

83.50 

ug/L 

83 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

87.90 

ug/L 

88 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

91.90 

ug/L 

92 

08/25/93 

LCS 

MSHSD1308251013 

100.00 

82.60 

ug/L 

83 

08/25/93 

LCSD 

MSMS01308251013 

100.00 

75.50 

ug/L 

75 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

97.20 

ug/L 

97 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

90.80 

ug/L 

91 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  86.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  6.78 

Acceptance  Criteria 

17-163 

Method  :  SW8270 

-  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  Benzo(b) fluoranthene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

83.30 

ug/L 

83 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

78.80 

ug/L 

79 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

83.80 

ug/L 

84 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

84.20 

ug/L 

84 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

76.60 

ug/L 

77 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

74.70 

ug/L 

75 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

96.70 

ug/L 

97 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

85.10 

ug/L 

85 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

;  83.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  6.74 

Acceptance  Criteria 

24-159 

Method  :  SW8270 

-  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  Benzo(g,h, i )perylene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

87.20 

ug/L 

87 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

85.20 

ug/L 

85 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

109.00 

ug/L 

109 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

93.60 

ug/L 

94 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

81.20 

ug/L 

81 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

77.70 

ug/L 

78 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

91.40 

ug/L 

91 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

98.80 

ug/L 

99 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


BATCH  ID 


ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT 
SPIKED  RECOVERED 


RESULT 

UNIT 


% 

RECOVE 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  BenzoCg, h, i )peryl ene  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

0 
0 

D-219 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


8 

90.5 

10,11 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Benzo(k)fl uoranthene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

90.10 

ug/L 

90 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

87.30 

ug/L 

87 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100,00 

96.20 

ug/L 

96 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100,00 

98.90 

ug/L 

99 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

86.10 

ug/L 

86 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

80.60 

ug/L 

81 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

106.00 

ug/L 

106 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

102.00 

ug/L 

102 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  93.4 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  8.72 

Acceptance  Criteria 

11-162 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Benzoic  acid 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

38.80 

ug/L 

39 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

30.70 

ug/L 

31 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

26.00 

ug/L 

26 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

20.10 

ug/L 

20 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

15.80 

ug/L 

16 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

20.20 

ug/L 

20 

Number  of  Samples 

:  6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  25.3 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  8.52 

Acceptance  Criteria 

NS 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B4~36 


TABLE 

B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 

DATE 

ORIG.  AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT  SPIKED 

RECOVERED 

UNIT 

RECOVERY 

w 

Method  :  SW8270  - 

Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  Benzyl  alcohol 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

87.20 

ug/L 

87 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

80.40 

ug/L 

80 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

88.30 

ug/L 

88 

08/22/93 

LCSD 

HSMSD1308221135 

100.00 

88.70 

ug/L 

89 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

83.20 

ug/L 

83 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

75.10 

ug/L 

75 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

91.90 

ug/L 

92 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

90.00 

ug/L 

90 

Number  of  Samples 

8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

85.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

5.73 

Acceptance  Criteria 

NS 

Method  :  SW8270  - 

Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  Butyl  benzyl phthal ate 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

90.00 

ug/L 

90 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

91.20 

ug/L 

91 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

96.10 

ug/L 

96 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

98.60 

ug/L 

99 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

93.70 

ug/L 

94 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

85.00 

ug/L 

85 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

110.00 

ug/L 

no 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

109.00 

ug/L 

109 

Number  of  Samples 

8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

96.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

8.91 

Acceptance  Criteria 

D-152 

Method  :  SW8270  - 

Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  Chrysene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

88.40 

ug/L 

88 

08/19/93 

LCSD 

HSMSD1308190856 

100.00 

93.60 

ug/L 

94 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

93.30 

ug/L 

93 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

95.50 

ug/L 

96 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

93.00 

ug/L 

93 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

81.80 

ug/L 

82 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

104.00 

ug/L 

104 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

98.60 

ug/L 

99 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  = 

Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  = 

Value  considerec 

suspect, 

refer  to  QC  report 

B4-37 

TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


BATCH  ID 


ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT 
SPIKED  RECOVERED 


RESULT 

UNIT 


% 

RECOVER, 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Chrysene  continued 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


8 

93.6 

6,65 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  17-168 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Di-n-butylphthalate 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

96.60 

ug/L 

97 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

93.80 

ug/L 

94 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

104.00 

ug/L 

104 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

111.00 

ug/L 

111 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

93,30 

ug/L 

93 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

90.00 

ug/L 

90 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

109.00 

ug/L 

109 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

101.00 

ug/L 

101 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


8 

99,9 

7.68 


Below  acceptance  : 
Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria 


0 

0 


NS 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Di -n-octylphthalate 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

95,50 

ug/L 

96 

08/19/93 

LCSD  ' 

MSMSD1308190856 

100.00 

96.80 

ug/L 

97 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

102.00 

ug/L 

102 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

104.00 

ug/L 

104 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

95.70 

ug/L 

96 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100,00 

91.30 

ug/L 

91 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100,00 

120.00 

ug/L 

120 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

108.00 

ug/L 

108 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


8 

101,8 

9.11 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  4-146 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B4-38 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ORIG.  AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT  SPIKED 

RECOVERED 

UNIT 

RECOVERY 

Method  :  SW8270  - 

Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  Dibenz(a 

,h)anthracene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

89.10 

ug/L 

89 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

86.30 

ug/L 

86 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

90.40 

ug/L 

90 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

92.30 

ug/L 

92 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

79.10 

ug/L 

79 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

75.80 

ug/L 

76 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

88.90 

ug/L 

89 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

95.40 

ug/L 

95 

Number  of  Samples 

8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

87.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

6,46 

Acceptance  Criteria 

D-227 

Method  ;  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  Dibenzofuran 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

97.20 

ug/L 

97 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

102.00 

ug/L 

102 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

106.00 

ug/L 

106 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

107.00 

ug/L 

107 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

96.90 

ug/L 

97 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

90.20 

ug/L 

90 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

102.00 

ug/L 

102 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

94.90 

ug/L 

95 

Number 

of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  99.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  5.78 

Acceptance  Criteria 

NS 

Method  :  SW8270 

-  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  Di ethyl phthal ate 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

108.00 

ug/L 

108 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

108.00 

ug/L 

108 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

119.00 

ug/L 

119 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

122.00 

ug/L 

122 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

113.00 

ug/L 

113 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

102.00 

ug/L 

102 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

105.00 

ug/L 

105 

10/11/93 

LCSD' 

MSMSD2310110812 

100.00 

95.70 

ug/L 

96 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B4'39 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ORIG.  AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT 

% 

ANALYZED  SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT  SPIKED 

RECOVERED 

UNIT 

RECOVE 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  Diethyl phthal ate  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

Number  of  Samples 

8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

109.1 

Above  acceptance  : 

2 

Standard  Deviation 

8.63 

Acceptance  Criteria 

D-114 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  Dimethyl phthal ate 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93  LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

95.40 

ug/L 

95 

08/19/93  LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

95.80 

ug/L 

96 

08/22/93  LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

102.00 

ug/L 

102 

08/22/93  LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

105.00 

ug/L 

105 

08/25/93  LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

94.60 

ug/L 

95 

08/25/93  LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

89.20 

ug/L 

89 

10/11/93  LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

101.00 

ug/L 

101 

10/11/93  LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

93.30 

ug/L 

93 

Number  of  Samples 

8 

Below  acceptance  : 

0 

i 

Mean  %  Recovery 

97.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

5.26 

Acceptance  Criteria 

D-112 

Method  :  SW8270  "  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  Fluoranthene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93  LCS 

MSMSD1308190856 

100,00 

90.40 

ug/L 

90 

08/19/93  LCSD 

MSMSD1308190856 

100,00 

88.10 

ug/L 

88 

08/22/93  LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

102.00 

ug/L 

102 

08/22/93  LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

104.00 

ug/L 

104 

08/25/93  LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

88.30 

ug/L 

88 

08/25/93  LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

85.70 

ug/L 

86 

10/11/93  LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

101.00 

ug/L 

101 

10/11/93  LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

91.40 

ug/L 

91 

Number  of  Samples 

8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

93,8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

7.30 

Acceptance  Criteria  26-137 

1 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


NS  =  Not  Specified 


B4-40 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ORIG.  AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT  SPIKED 

RECOVERED 

UNIT 

RECOVERY 

Method  :  SW8270  - 

Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  Fluorene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

83.60 

ug/L 

84 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

83.50 

ug/L 

83 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

91.00 

ug/L 

91 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

95.60 

ug/L 

96 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

84.90 

ug/L 

85 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

79.90 

ug/L 

80 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

86.30 

ug/L 

86 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

80.20 

ug/L 

80 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  :  0 

Mean  %  Recovery 

:  85.6 

Above  acceptance  :  0 

Standard  Deviation 

:  5.48 

Acceptance  Criteria  59 

-121 

Method  :  SW8270  - 

Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  Hexachlorobenzene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

103.00 

ug/L 

103 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

98.50 

ug/L 

99 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

106.00 

ug/L 

106 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

111.00 

ug/L 

111 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

96.40 

ug/L 

96 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

88.10 

ug/L 

88 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

101.00 

ug/L 

101 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

95.20 

ug/L 

95 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  99.9 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  7.10 

Acceptance  Criteria 

D-152 

Method  :  SW8270 

“  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  Hexachlorobutadiene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

105.00 

ug/L 

105 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

105.00 

ug/L 

105 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

105.00 

ug/L 

105 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

105.00 

ug/L 

105 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

101.00 

ug/L 

101 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

85.30 

ug/L 

85 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

93.30 

ug/L 

93 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

87.50 

ug/L 

87 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B4-41 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Hexachlorocyclopentadiene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

109.00 

ug/L 

109 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100,00 

127.00 

ug/L 

127 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

105.00 

ug/L 

105 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100,00 

132.00 

ug/L 

132 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

125.00 

ug/L 

125 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

104.00 

ug/L 

104 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

92.40 

ug/L 

92 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

94.10 

ug/L 

94 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  111.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  15.27 

Acceptance  Criteria 

NS 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Hexachloroethane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

98.50 

ug/L 

99 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

96.40 

ug/L 

96 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

94.20 

ug/L 

94 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

95.90 

ug/L 

96 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

95.10 

ug/L 

95 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

86.90 

ug/L 

87 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

96.20 

ug/L 

96 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

93.90 

ug/L 

94 

Number  of  Sampl( 

2S 

:  8 

Below 

acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  94.6 

Above 

acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  3.46 

Acceptance  Criteria 

40- 

“113 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B4-42 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES.  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID  BATCH  ID 


ORIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Indeno(l,2,3-cd)pyrene 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

89.10 

ug/L 

89 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

88.70 

ug/L 

89 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

91.70 

ug/L 

92 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

93.60 

ug/L 

94 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

83.50 

ug/L 

83 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

80.60 

ug/L 

81 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

84.80 

ug/L 

85 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

89.00 

ug/L 

89 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


8  Below  acceptance  :  0 

87.8  Above  acceptance  :  0 

4.43  Acceptance  Criteria  D-171 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Isophorone 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

62.50 

ug/L 

62 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

64.20 

ug/L 

64 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

63.60 

ug/L 

64 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

66.00 

ug/L 

66 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

59.40 

ug/L 

59 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

51.00 

ug/L 

51 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

71.10 

ug/L 

71 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

68.00 

ug/L 

68 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


8 

63,1 

6.10 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  21-196 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  N-Nitroso-di-n-propyl amine 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 


08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

92.40 

ug/L 

92 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

87.90 

ug/L 

88 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

92.60 

ug/L 

93 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

94.80 

ug/L 

95 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

89.40 

ug/L 

89 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

80.10 

ug/L 

80 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

90.50 

ug/L 

90 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

89.60 

ug/L 

90 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ORIG.  AMOUNT  AMOUNT 

RESULT 

% 

ANALYZED  SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT  SPIKED  RECOVERED 

UNIT 

RECOVE 

i 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

\ 

Spiked  Analyte  :  N-Nitroso-di-n-propyl amine  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

Number  of  Samples 

8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

89.6 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

4.50 

Acceptance  Criteria 

NS 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  Naphthalene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93  LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

93.20 

ug/L 

93 

08/19/93  LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

94.20 

ug/L 

94 

08/22/93  LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

91.20 

ug/L 

91 

08/22/93  LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

92.30 

ug/L 

92 

08/25/93  LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

91.30 

ug/L 

91 

08/25/93  LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

76.30 

ug/L 

76 

10/11/93  LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

99.90 

ug/L 

100 

10/11/93  LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

94.30 

ug/L 

94 

Number  of  Samples 

8 

Below  acceptance  : 

0 

( 

Mean  %  Recovery 

91.4 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

6.84 

Acceptance  Criteria 

21-133 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  ;  Nitrobenzene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93  LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

94.20 

ug/L 

94 

08/19/93  LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

95.10 

ug/L 

95 

08/22/93  LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

90.90 

ug/L 

91 

08/22/93  LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

93.00 

ug/L 

93 

08/25/93  LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

89.80 

ug/L 

90 

08/25/93  LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

78.20 

ug/L 

78 

10/11/93  LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

96.60 

ug/L 

97 

10/11/93  LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

91.10 

ug/L 

91 

Number  of  Samples 

8 

Below  acceptance  ; 

0 

Mean  %  Recovery 

91.1 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

5.79 

Acceptance  Criteria 

35-180 

i 

Date  Compiled;  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


NS  =  Not  Specified 


B4-44 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ORIG.  AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT  SPIKED 

RECOVERED 

UNIT 

RECOVERY 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  Pentachlorophenol 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

97.60 

ug/L 

98 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

84.60 

ug/L 

85 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

97.40 

ug/L 

97 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

99.80 

ug/L 

100 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

74.30 

ug/L 

74 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

67.80 

ug/L 

68 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

66.00 

ug/L 

66 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

65.80 

ug/L 

66 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  81.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard 

Deviation 

:  15.05 

Acceptance  Criteria 

14-176 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  Phenanthrene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93  LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

83.90 

ug/L 

84 

08/19/93  LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

82.70 

ug/L 

83 

08/22/93  LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

89.60 

ug/L 

90 

08/22/93  LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

95.00 

ug/L 

95 

08/25/93  LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

81.60 

ug/L 

82 

08/25/93  LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

77.50 

ug/L 

78 

10/11/93  LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

98.50 

ug/L 

99 

10/11/93  LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

92.60 

ug/L 

93 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  88.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  7.33 

Acceptance  Criteria 

54* 

-120 

Method  :  SW8270  - 

Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  Phenol 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93 

LCS 

MSMS01308190856 

100.00 

48.70 

ug/L 

49 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

40.30 

ug/L 

40 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

49.30 

ug/L 

49 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

47.60 

ug/L 

48 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

41.80 

ug/L 

42 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

35.70 

ug/L 

36 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

54.00 

ug/L 

54 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

52.80 

ug/L 

53 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B4-45 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

0RI6. 

AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT  % 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT 

SPIKED 

RECOVERED 

UNIT  RECOVEI 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  Phenol  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  46,4 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  6.39 

Acceptance  Criteria 

5-112 

Method  :  SW8270  - 

Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  Pyrene 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

85.90 

ug/L 

86 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

89.10 

ug/L 

89 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

92.00 

ug/L 

92 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

94.60 

ug/L 

95 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

89.30 

ug/L 

89 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

79.90 

ug/L 

80 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

103.00 

ug/L 

103 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100,00 

102,00 

ug/L 

102 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

( 

Mean  %  Recovery 

:  92.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  7.82 

Acceptance  Criteria 

52-115 

Method  :  SW8270 

-  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  bis(2-Chloroethoxy)methane 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

95.20 

ug/L 

95 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

95.00 

ug/L 

95 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100,00 

95.10 

ug/L 

95 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

98.60 

ug/L 

99 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

90.60 

ug/L 

91 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

79.70 

ug/L 

80 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

100.00 

ug/L 

100 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

95.80 

ug/L 

96 

Number  of  Samples  :  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery  :  93.9 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  :  6.24 

Acceptance  Criteria 

33-184 

( 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B4-46 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES.  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ORIG. 

AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT 

SPIKED 

RECOVERED 

UNIT 

RECOVERY 

Method  :  SW8270 

-  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  bis(2“Chloroethyl )ether 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

75.80 

ug/L 

76 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

72.30 

ug/L 

72 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

75.00 

ug/L 

75 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

77.90 

ug/L 

78 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

73.40 

ug/L 

73 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

66.80 

ug/L 

67 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

93,70 

ug/L 

94 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

90.80 

ug/L 

91 

Number  of  Samples  : 

8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery  : 

78.3 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

9.41 

Acceptance  Criteria 

12-158 

Method  :  SW8270  - 

Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  bis(2-Chloroisopropyl )ether 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

85.20 

ug/L 

85 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

81.00 

ug/L 

81 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

80.60 

ug/L 

81 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

83.40 

ug/L 

83 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

77.50 

ug/L 

78 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

68.80 

ug/L 

69 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

101.00 

ug/L 

101 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

98.30 

ug/L 

98 

Number  of  Samples  :  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery  :  84.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  :  10.45 

Acceptance  Criteria 

36-166 

Method  :  SW8270 

-  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  bi s (2-Ethyl hexyl )phthal ate 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

87.00 

ug/L 

87 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

88.50 

ug/L 

89 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

91.50 

ug/L 

92 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

92.30 

ug/L 

92 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

88.50 

ug/L 

89 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

79.70 

ug/L 

80 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

103.00 

ug/L 

103 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

98.20 

ug/L 

98 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B4-47 


TABLE  B-*4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID 


BATCH  ID 


ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT 
SPIKED  RECOVERED 


RESULT 

UNIT 


% 

RECOVER 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  bi s (2-Ethyl hexyl )phthal ate  continued 


Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

8 

91.3 
6.96 


numoer  or  :)amp)es 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  8-158 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  2,4,6-Tribromophenol 

Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Laboratory  Control 


08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

200.00 

208.00 

ug/L 

104 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

200.00 

211.00 

ug/L 

106 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

200.00 

216.00 

ug/L 

108 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

200.00 

223.00 

ug/L 

112 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

200,00 

195.00 

ug/L 

97 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

200.00 

178.00 

ug/L 

89 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

200.00 

162.00 

ug/L 

81 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

200.00 

158.00 

ug/L 

79 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  97.0 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  12.65 

Acceptance  Criteria 

10-123 

Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Normal  Sample 


08/25/93 

07-SW-03-01 

MSMSD1308251013 

199.00 

194.00 

ug/L 

97 

08/25/93 

07-SW-04-01 

MSMSD1308251013 

200.00 

192.00 

ug/L 

96 

08/25/93 

07-SW-05-01 

MSMSD1308251013 

222.00 

233.00 

ug/L 

105 

08/25/93 

07-SW-06-01 

MSMSD1308251013 

215,00 

212.00 

ug/L 

98 

08/26/93 

07-SW-07-01 

MSMSD1308251013 

219.00 

221.00 

ug/L 

101 

10/11/93 

08-GP-01-01 

MSMSD2310110812 

196.00 

133.00 

ug/L 

68 

10/11/93 

08-GP-02-01 

MSMSD2310110812 

198.00 

136.00 

ug/L 

69 

10/11/93 

08-GP-03-01 

MSMSD2310110812 

192.00 

137.00 

ug/L 

71 

Number  of  Samples  : 

8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

88.1 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

15.82 

Acceptance  Criteria 

10-123 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B4-48 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ORIG.  AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT  SPIKED 

RECOVERED 

UNIT 

RECOVERY 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  2-Fluorobi phenyl 

Type  of  Spike  :  Surrogate  - 

Laboratory  Control 

08/19/93 

LCS 

HSMSD1308190856 

100.00 

82.60 

ug/L 

83 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

79.70 

ug/L 

80 

08/22/93 

LCS 

HSMSD1308221135 

100.00 

84.50 

ug/L 

84 

08/22/93 

LCSD 

HSMSD1308221135 

100.00 

87.70 

ug/L 

88 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

91.40 

ug/L 

91 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

80.00 

ug/L 

80 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

94.60 

ug/L 

95 

10/11/93 

LCSD 

MSMS02310110812 

100.00 

93.70 

ug/L 

94 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  86.9 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  6.01 

Acceptance  Criteria 

43-116 

Type  of  Spike  :  Surrogate  - 

•  Normal  Sample 

08/25/93 

07-SW-03-01 

MSMSD1308251013 

99.50 

85.70 

ug/L 

86 

08/25/93 

07-SW-04-01 

MSMSD1308251013 

100.00 

81.90 

ug/L 

82 

08/25/93 

07-SW-05-01 

MSMSD1308251013 

111.00 

99.60 

ug/L 

90 

08/25/93 

07-SW-06-01 

MSMSD1308251013 

108.00 

90.00 

ug/L 

84 

08/26/93 

07-SW-07-01 

MSMSD1308251013 

109.00 

94.10 

ug/L 

86 

10/11/93 

08-GP-01-01 

MSMSD2310110812 

98.00 

79.90 

ug/L 

82 

10/11/93 

08-GP-02-01 

MSMSD2310110812 

99.00 

82.60 

ug/L 

83 

10/11/93 

08-GP-03-01 

MSMSD2310110812 

96.20 

81.40 

ug/L 

85 

Number  of  Samples  : 

8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

84.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

2.66 

Acceptance  Criteria 

43- 

-116 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  2-Fl uorophenol 

Type  of  Spike  :  Surrogate  - 

Laboratory  Control 

08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

200.00 

126.00 

ug/L 

63 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

200.00 

114.00 

ug/L 

57 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

200.00 

121.00 

ug/L 

60 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

200.00 

118.00 

ug/L 

59 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

200.00 

114.00 

ug/L 

57 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

200.00 

103.00 

ug/L 

52 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

200.00 

138.00 

ug/L 

69 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

200.00 

138,00 

ug/L 

69 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  60.8 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  5.97 

Acceptance  Criteria 

21-100 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Oetected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ORIG.  AMOUNT 

AMOUNT 

RESULT 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT  SPIKED 

RECOVERED 

UNIT 

RECOVEI 

_ i 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

\ 

Spiked  Analyte  :  2-Fluorophenol  continued 

Type  of  Spike  :  Surrogate  - 

Laboratory  Control 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

Normal  Sample 

08/25/93 

07-SW-03-01 

MSMSD1308251013 

199.00 

96.60 

ug/L 

49 

08/25/93 

07-SW-04-01 

MSMSD1308251013 

200.00 

99.50 

ug/L 

50 

08/25/93 

07-SW-05-01 

MSMSD1308251013 

222.00 

118.00 

ug/L 

53 

08/25/93 

07-SW-06-01 

MSMSD1308251013 

215.00 

118.00 

ug/L 

55 

08/26/93 

07-SW-07-01 

MSMSD1308251013 

219.00 

124.00 

ug/L 

56 

10/11/93 

08-GP-01-01 

MSMSD2310110812 

196.00 

108.00 

ug/L 

55 

10/11/93 

08-GP-02-01 

MSMSD2310110812 

198.00 

112.00 

ug/L 

56 

10/11/93 

08-GP-03-01 

MSMSD2310110812 

192.00 

103.00 

ug/L 

54 

Number  of  Samples  : 

8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

53.5 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

2.67 

Acceptance  Criteria 

21-100 

Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 

Spiked  Analyte  :  Ni trobenzene-dS 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

Laboratory  Control 

08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

91.00 

ug/L 

91 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

92.00 

ug/L 

92 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

86.40 

ug/L 

86 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

86.60 

ug/L 

87 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

90.20 

ug/L 

90 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100.00 

78.50 

ug/L 

78 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

90.00 

ug/L 

90 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

88.80 

ug/L 

89 

Number  of  Samples  : 

8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

87.9 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

4.45 

Acceptance  Criteria 

35-114 

Type  of  Spike  :  Surrogate 

Normal  Sample 

08/25/93 

07-SW-03-01 

MSMSD1308251013 

99.50 

85.50 

ug/L 

86 

08/25/93 

07-SW-04-01 

MSMSD1308251013 

100.00 

81.20 

ug/L 

81 

08/25/93 

07-SW-05-01 

MSMSD1308251013 

111.00 

97.60 

ug/L 

88 

08/25/93 

07-SW-06-01 

MSMSD1308251013 

108.00 

92.20 

ug/L 

86 

08/26/93 

07-SW-07-01 

MSMSD1308251013 

109.00 

91.50 

ug/L 

84 

10/11/93 

08-GP-Ol-Oi 

MSMSD2310110812 

98.00 

76.80 

ug/L 

78  1 

10/11/93 

08-GP-02-01 

MSMSD2310110812 

99.00 

76.90 

ug/L 

78  1 

1 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


NS  “  Not  Specified 


B4-50 


TABLE  B”4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID  BATCH  ID 


ORIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Nitrobenzene-d5  continued 

Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Normal  Sample 

10/11/93  08-GP-03’01  MSMSD2310110812  96.20  77.20  ug/L  80 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


8  Below  acceptance  :  0 

82.6  Above  acceptance  :  0 

3.89  Acceptance  Criteria  35-114 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Phenol -d5 

Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Laboratory  Control 


08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

200.00 

88.70 

ug/L 

44 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

200.00 

76.20 

ug/L 

38 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

200.00 

89.60 

ug/L 

45 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

200.00 

85.90 

ug/L 

43 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

200.00 

83,80 

ug/L 

42 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

200.00 

72.20 

ug/L 

36 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

200.00 

94.40 

ug/L 

47 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

200.00 

98.40 

ug/L 

49 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


8  Below  acceptance  :  0 

43.0  Above  acceptance  :  0 

4.34  Acceptance  Criteria  10-94 


Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Normal  Sample 


08/25/93 

07-SW-03-01 

MSMSD1308251013 

199.00 

71.10 

ug/L 

36 

08/25/93 

07-SW-04-01 

MSMSD1308251013 

200.00 

74.40 

ug/L 

37 

08/25/93 

07-SW-05-01 

MSMSD1308251013 

222.00 

91.30 

ug/L 

41 

08/25/93 

07-SW-06-01 

MSMSD1308251013 

215.00 

88.80 

ug/L 

41 

08/26/93 

07-SW-07-01 

MSMSD1308251013 

219.00 

93.20 

ug/L 

43 

10/11/93 

08-GP-01-01 

MSMSD2310110812 

196.00 

71.80 

ug/L 

37 

10/11/93 

08-GP-02-01 

MSMSD2310110812 

198.00 

77.60 

ug/L 

39 

10/11/93 

08-GP-03-01 

MSMSD2310110812 

192.00 

90.10 

ug/L 

47 

Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


8  Below  acceptance  :  0 

40.1  Above  acceptance  :  0 

3.68  Acceptance  Criteria  10-94 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B4-51 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID  BATCH  ID 


Method  :  SW8270  -  Semi  volatile  Organics 
Spiked  Analyte  :  Terphenyl -dl4 


ORIG. 

RESULT 


AMOUNT  AMOUNT 
SPIKED  RECOVERED 


RESULT 

UNIT 


% 

RECOVEI 


Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Equipment  Blank 


08/19/93 

05-SB~05-EB-04 

MSMSD1308190856 

100.00 

87,30 

ug/L 

87 

08/19/93 

10-SB-04«EB-04 

MSMSD1308190856 

98.00 

86.40 

ug/L 

88 

08/22/93 

09-SB-01-EB-04 

MSMSD1308221135 

108.00 

110.00 

ug/L 

103 

08/25/93 

OZ-SD-OZ-EB-Ol 

MSMSD1308251013 

95,20 

95.30 

ug/L 

100 

10/11/93 

07-HA-01-EB-01 

MSMSD2310110812 

118.00 

122.00 

ug/L 

104 

Number  of  Samples  : 

5 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

96,4 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

8.26 

Acceptance  Criteria 

33-141 

Type  of  Spike  :  Surrogate  “  Laboratory  Control 


08/19/93 

LCS 

MSMSD1308190856 

100.00 

88.20 

ug/L 

88 

08/19/93 

LCSD 

MSMSD1308190856 

100.00 

90.80 

ug/L 

91 

08/22/93 

LCS 

MSMSD1308221135 

100.00 

101.00 

ug/L 

101 

08/22/93 

LCSD 

MSMSD1308221135 

100.00 

93.10 

ug/L 

93 

08/25/93 

LCS 

MSMSD1308251013 

100.00 

95.40 

ug/L 

95 

08/25/93 

LCSD 

MSMSD1308251013 

100,00 

87.60 

ug/L 

88 

10/11/93 

LCS 

MSMSD2310110812 

100.00 

97.00 

ug/L 

97 

10/11/93 

LCSD 

MSMSD2310110812 

100.00 

101.00 

ug/L 

101 

Number  of  Samples 

:  8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

:  94.3 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation 

:  5.20 

Acceptance  Criteria 

33-141 

Type  of  Spike  :  Surrogate  -  Normal  Sample 


08/25/93 

07-$W-03-01 

MSMSD1308251013 

99.50 

91.40 

ug/L 

92 

08/25/93 

07-SW-04-01 

MSMSD1308251013 

100.00 

87.50 

ug/L 

88 

08/25/93 

07-SW-05-01 

MSMSD1308251013 

111.00 

101.00 

ug/L 

91 

08/25/93 

07-SW-06-01 

MSMSD1308251013 

108.00 

103.00 

ug/L 

96 

08/26/93 

07-SW-07-01 

MSMSD1308251013 

109.00 

101.00 

ug/L 

93 

10/11/93 

08-6P-01-01 

MSMSD2310110812 

98.00 

88.30 

ug/L 

90 

10/11/93 

08-GP-02-01 

MSMSD2310110812 

99.00 

91.60 

ug/L 

93 

10/11/93 

08-GP-03-01 

MSMSD2310110812 

96,20 

90.50 

ug/L 

94 

Number  of  Samples  : 

8 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

92,1 

Above  acceptance  : 

0 

Standard  Deviation  : 

2.47 

Acceptance  Criteria 

33-141 

Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B4'52 


TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED  SAMPLE  ID  BATCH  ID 


ORIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

RESULT  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY 


Method  :  SW8310  -  Polynuclear  Aromatic  Hydrocarbons 
Spiked  Analyte  :  Terphenyl -dl4 


Type  of  Spike  :  Surrogate  ^  Equipment  Blank 


08/26/93  01’SB-03-EB-04  CHLCCE308261200 


1.72  ug/kg  125 


Number  of  Samples  :  1 

Mean  %  Recovery  :  125.0 

Standard  Deviation  :  NC 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  :  0 

Acceptance  Criteria  22-157 


Date  Compiled:  30  April  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report  B4-53 


TABLE  B~4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

GRIG.  AMOUNT  AMOUNT 

RESULT 

% 

ANALYZED 

SAMPLE  ID 

BATCH  ID 

RESULT  SPIKED  RECOVERED 

UNIT 

RECOVER^^ 

Method  :  Gasoline  Range  Organics 

W 

Spiked  Analyte  :  Gasoline  Range  Organics 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/17/93 

Labor.  Control 

89601 

440.00 

398.00 

ug/L 

90 

08/17/93 

Labor.  Control 

89601 

440.00 

394.00 

ug/L 

90 

08/18/93 

Labor.  Control 

89642 

520.00 

416.00 

ug/L 

80 

08/18/93 

Labor.  Control 

89642 

520.00 

406.00 

ug/L 

78 

10/09/93 

Labor.  Control 

90168 

4.80 

4.80 

ug/L 

100 

10/09/93 

Labor.  Control 

90168 

4.80 

4.80 

ug/L 

100 

10/10/93 

Labor.  Control 

90181 

500.00 

500.00 

ug/L 

100 

10/10/93 

Labor.  Control 

90181 

500.00 

540.00 

ug/L 

108 

10/14/93 

Labor.  Control 

90219 

5.20 

5.00 

ug/L 

96 

10/14/93 

Labor.  Control 

90219 

5.20 

4.80 

ug/L 

92 

Number  of  Samples  : 

10 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

93.4 

Above  acceptance  : 

0 

Standard 

Deviation  : 

9.38 

Acceptance  Criteria 

50-150 

Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 

08/23/93 

Matrix  Spike 

89654 

424.00 

424.00 

ug/L 

08/23/93 

Matrix  Spike  Dupl  89654 

424.00 

432.00 

ug/L 

102 

10/09/93 

Matrix  Spike 

90168 

500.00 

520.00 

ug/L 

104 

10/09/93 

Matrix  Spike  Dupl  90168 

500.00 

520.00 

ug/L 

104 

10/10/93 

Matrix  Spike 

90181 

500.00 

520.00 

ug/L 

104 

10/10/93 

Matrix  Spike  Dupl  90181 

500.00 

520.00 

ug/L 

104 

Number  of  Samples  : 

6 

Below  acceptance  : 

0 

Mean  %  Recovery 

103.0 

Above  acceptance  : 

Standard 

Deviation  : 

1.67 

Acceptance  Criteria 

50-150 

Method  :  Diesel  Range  Organics 

Spiked  Analyte  :  Diesel  Range  Organics 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

08/14/93 

Labor.  Control 

89601 

8.00 

9.44 

ug/L 

118 

08/14/93 

Labor.  Control 

89601 

8.00 

9.04 

ug/L 

113 

08/23/93 

Labor.  Control 

89642 

8.00 

9.40 

ug/L 

118 

08/23/93 

Labor.  Control 

89642 

8.00 

9.10 

ug/L 

114 

08/23/93 

Labor.  Control 

89654 

100.00 

109.00 

ug/L 

109 

08/23/93 

Labor.  Control 

89654 

100.00 

102.00 

ug/L 

102 

10/07/93 

Labor.  Control 

90168 

8000.00 

10240.00 

ug/L 

128 

10/07/93 

Labor.  Control 

90168 

8000.00 

10080.00 

ug/L 

126 

10/11/93 

Labor.  Control 

90181 

8000.00 

9200.00 

ug/L 

115 

10/11/93 

Labor.  Control 

90181 

8000.00 

8080.00 

ug/L 

10/11/93 

Labor.  Control 

90182 

8000.00 

6560.00 

ug/L 

Date  Compiled:  3  May 

1994  NO  =  Not 

Detected  NC  = 

=  Not  Calculable  NS  = 

Not  Specified 

NR  =  Not  Reported 

*  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC 

report 

B4-54 

TABLE  B-4  DETAILED  LISTING  OF  LIQUID  SPIKE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES.  GALENA  1993  EVENT 


DATE 

ANALYZED 


SAMPLE  ID 


ORIG.  AMOUNT  AMOUNT  RESULT  % 

batch  id  result  SPIKED  RECOVERED  UNIT  RECOVERY 


Method  :  Diesel  Range  Organics 
Spiked  Analyte  :  Diesel  Range  Organics  continued 

Type  of  Spike  :  Laboratory  Control 

10/11/93  Labor.  Control  90182  8000.00  7440.00  ug/L  93 


Number  of  Samples 
Mean  %  Recovery 
Standard  Deviation 


12 

109.9 

13.41 


Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria  50-150 


Type  of  Spike  :  Matrix  Spike 


10/11/93  Matrix  Spike  90181 
10/11/93  Matrix  Spike  Dupl  90181 
10/11/93  Matrix  Spike  90182 
10/11/93  Matrix  Spike  Dupl  90182 


Number  of  Samples  :  4 

Mean  %  Recovery  127.0 

Standard  Deviation  :  1.15 


8000.00 

10240.00 

ug/L 

128 

8000.00 

10080.00 

ug/L 

126 

8000.00 

10240.00 

ug/L 

128 

8000.00 

10080.00 

ug/L 

126 

Below  acceptance  :  0 

Above  acceptance  : 
Acceptance  Criteria  50-150 


Date  Compiled:  3  May  1994  ND  =  Not  Detected  NC  =  Not  Calculable  NS  =  Not  Specified 

NR  =  Not  Reported  *  =  Value  considered  suspect,  refer  to  QC  report 


ATTACHMENT  B  -  APPENDIX  B 


Table  B-5 


Detailed  Listing  of  Duplicate  Results  -  1993  Soil  Samples 


TABLE  B-5  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  DUPLICATE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 
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Type  =  Laboratory  Control  Duplicate  (mg/kg) 
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Compiled:  10  May  1994  NC  =  Not  Calculable  ND  =  Not  Detected  ()  =  Data  Flag 
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Compiled:  10  May  1994  NC  =  Not  Calculable  ND  =  Not  Detected 


TABLE  B-5  DETAILED  LISTING  OF  SOLID  DUPLICATE  RESULTS  -  SOIL  SAMPLES,  GALENA  1993  EVENT 
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